
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 541 
Αποδοχή τροποποιήσεων 1981 της· Διεθνούς Συμβάσεως 
«τΕδίρί ασφαλείας τη; ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση■ 1974» 
και του Πρωτοκόλλου 1978 που- αφορώ στη Διεθνή Σύμ- 
ί7ιΐτ. «περί ασφαλεία; τη; ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 

1974 ). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Εχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 12 χαράγρ. 2 ·τοι> Ν'. 1045/11Θ60 «χειρ! κυ- 
ρύσεως της, υπ'βγιραψείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Συμδασεως 
«περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 
και περί άλλων συναφών διατάξε&ν 1 ». 

2. Το άρθρίβ 2 του Ν. 1!15ί9/.1θ81ι «περί κυρώσεως του 
ύχογραφέντος εις Λΐονδίνο Πρωτοκόλλου ί’978 του· αφορώντας 
■εις την Διεθνή Σύμβαση «πηρί ασφαλείας της. ανθρώπινης 
■ζωής ®ν θαλάσση 1974) και περί άλλων συναφών διατά¬ 
ξεων». 

3. Το άρθρο 1 του Ν. 3141755 (Φ!Ε)Η 43 Α723.2.55) 
«περί συστάσεως χαρά του ΐΕΝ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυ¬ 
τικού (ιΣΚΝΓ), ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 (χαρ. 
1') τουΒ,Δ. 4931/165 (ΦΕΚ ΙΟΒ,ιΑΙ'), το άρθρο 16 του Ν. 
4512/66 ίΦΕΚ 92 Α') και την Υ,Α. 72199/45896767 
(ΦΕΚ 5313: Β 728.8.67). 

4. Το άρθρο 3 (χαρ. (£) του Ν, 989/1979 ( 260· Α7 
2:7.11.719). 

5. Τις .αποφάσεις Μ50.1 (XI,V) και Μ3Π2 (XIV) 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού -Οργανισμού (ΙΜ.Ο.)., που. υιοθε¬ 
τήθηκαν στηιν· 4'5ή. σύνοδο -της Επιτροπής Ναυτικής Αβφ®· 
λείας την 20.11.1981. 

6. Τις ανακοινώσεις .41/0/9.06 (ΝΥ. Γ) αχό 25.2.1902 
Λαι Α'1/υ/2'.0Β (ΝΥ. 1) αχό 25.2.1982 του Ί.Μ.Ο., περί 
θέσής· σε -ιήχύ ,τεον· τροποποιήσεων· της Δ.Σ. «χεά ασφαλείας 
Ίη; ανθρώπινης· ζωής. στη θάλασσα 1ί9'7 : 4» και του Πρωτο¬ 


κόλλου· 1978 που αφορά στη Δ.51 «περί ασφαλείας της βτν- 
θρωπίνης ζωής στη θίάλοκνκ» 1974», αντίστοιχα. 

7. Την αριθ. 79715.3.1984 γνωμοδότηση του Νιαυτ. Επι¬ 
μελητηρίου Ελλάδας. 

8. Την ,αριθ. 245717.4.1984 γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου .Εμπορικού Ναυτικού. 

9. Την αριιθ 1 . 386/8.6.1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Επικράτειας. 

Μετά αχο πρόταση των Τχουιργών Εξωτερικών και Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

Αΐχοβοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς ίΣυμβίάσεως 

«περί ασφαλείας ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 197ί4> 
και του Πρωτοκόλλου αυτής 1978. 

ί. Γίνονται αποδεκτός οι τροποποιήσεις 1981 της Διε¬ 
θνούς Συμ’βάσεως «περί ασφαλείας της ανθρώπινης; ζωής στη 
θάλασσα 1974) και του Πρωτοκόλλου 1978 που α ,φορά στη 
Διεθνή Σύμβαση «περί .ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα 1974) που υιοθετήθηκαν στην 45η σύνοδο της, Επι¬ 
τροπής Ναυτικής Λαφιαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Ορ¬ 
γανισμού την 20.-11.1962 με τις αποφάσεις Μ(80. 1 (XIV) 
και ΜδΟ. 2 (XIV) τής Επιτροπής, οι οποίες εκδύθηχαν 
βάσει των άρθρου νΐΐΓΙ της Σύμβασης και ΙΊΙ του Πρωτο¬ 
κόλλου, τα κείμενα των οποίων σε πρωτότυπο στην Αγγλική 
και σε μετάφραση στην Ελληνική παρατίθενται ως Παραρ¬ 
τήματα <()Λ» και «Β» στο Διάταγμα αυτό. 

2. Σε.' περ ίπτωσηι σύγκρουσης μεταξύ τοιί Αγγλικού και 
τκ> Ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων κατισχύει το Αγ¬ 
γλικό. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

Τροποποιήσεις 198 1 της Δ.Σ. «κερί ασφαλείας της ανθρώπινης 
ζθ)ής εν θαλάσση 1974». 

(Σε πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα). 




εΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚνΒΕΡΝΚΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΒΕδΟί,ΙΛ'ϊΟΝ Μ.Χ€Λ(Χΐν) 
ίί3»ρ<-«5 να 56 ΙδιινεΜώίΊΓ !?®£ 

ΑΟΟΡΤίΟΝ ΟΣ ΑίΛΕΝΟΜΕΝ'ίΐ ΤΟ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΚΝΑΥ20ΝΛ1. ΟΟΝνΕΜΊΟΝ ΡΟΚ ΤΗΕ ϋΑΐ'ΕΤΥ ΟΓ ΟΡΕ ΑΤ 
3ΕΑ, 1974 


ΤΗΕ ΜΑΚΓΠΜΕ δΑΡΕΤν ΟΟΜΜΠΤΕΕ, 

ΚΌΤΙΝΟ ΑπϊγΙ« νΐΠ(Ηί οίίΗβ Ιηΐε'η3ΐίοη3) (,’οηνειϋίοηίοΓ <Ηε δβίβΐγ 
οί ι2ίε 3ΐ ϋί3. 1974, ':ί.τε?ίΓίτ Γείεπτίΐ ιο ?.ε "ίήε Οοηνβηίίοη”, οοποοπιίιΐ': 
ιίιε ρΓοεειΙητε ίοΓ οηιεηΐΐίηξ' ίΗε Αηηέχ ίο Ιίιε Οοονετϊίίοη, οίί’Ο’ ιΐταη !];■- 
ρΓονί$ίοη$ οί Οιβρίοι ί ιΐιειεοί, 

ΝΟΤΙΝΟ ΡϋΚΤΗΕΒ Λτ ίιιηεΐίοικ «*ΐβί 0ι« Οοηνβηιίοη εοηίηϊ ιιροη· 
ιίιε ΜίΓίιίπιε δηίβίγ ΟοΓπιηίίίεε ίοΓ (ήε «.οπδίιΙιϋΊΐίίοη 3>κί οίίορίίοή οί 
3ΐοεη£)Γηεηΐ5 «ο ιίιε Οοηνεηίίοη, 

ΗΑνίΝΟ ΟΟΝ3ΙΟΕΚΕΟ 3ί ίκ ίοηγ-ϋίιί; ί.ιχιηιη αιηεη<3ϊΐ>εηΙ5 ίο ϊ»« 
Οοονεηίίοη μιοροϊειί »η<1 ητευΙβί«ί ίη βοεοτΰχηεο Αηίείε νΤΙΙ(Κ)(ί) 
ώεΓεοί, 

1 ΛΟΟΓΊ5 ίη 8Μ»ΐ(ΐ8η« κ'ίιΗ Αηίοίε νπΐ(&)(ϊν) οί ίΗε Οοηνεηϋοη 
ΓτηεηεΙηιεηΐί ίο Οιβρίειτ Π-'ί, 11-2, Ιίί, IV. V ηηα VI οί <Ηε Οοηνεηιίοπ, 
(Η·: ιεχι$ οί «ίιίεΐι βη*. γ,ίνεη ίη ίίιε Απηεχ Ιο Ιίιε ριειεηΐ Γείοΐιιίίοη; 

2 ηΚΤΕΚΜΪΝΕΧ ίη βτοοηίαηιχ χνίιΗ Απίείο νΐ!ϊ(ί))(νι)(2)ί00) οί ϋιβ 
Οοηνερ.ιΐοη ιίΐ 3 ΐ 3 ϋ οί Κϊο ?.1>ονε-)ΐιεη(ίοηε<3 οπίίηιΐηηεηΐί ίΐιεϋ 1>ε ίΐεειπεΰ ίο 
Ηπνε 6εεη 3οεερίε<3 υηίεΐίϊ. ρποε ίο 1 Μ3ίίθ 1984, τηοιε ιϊϊλϊΐ οηε ίΐιϊτϋ ο> 
Εθ!ΐίί8εϊίθ2 ΟονείηιηεηΙχ Ιο ίήε Οοηνεηίίοο ο' Ουηιηεΐίη(; Οθ’ΛΠ>ηιβ«ΐ4 
ϊΐν. εοτηίιΐηεϊΐ τηειείΐίιοί Πεεϊκ οί χνΗίεΗ εοΐίδίίΓοιο ί*ο( !ε55 !ί α π ΠίίV ρετ εεηί 
οί ϊΗε <η ·055 Ιοοπώβε οί< Ιίιε ν/οεΜΥ ϊπενείιοηϊ ίΐεει, ίιβνε οοίϊίίειΐ ιΗειι 
οΙ))οειίοπ5 >.:> ·ίιε βιηβοώηεαίϋ; 

3 ΙΝνίΤΕδ Οοπ 1 Γ 3 είίΐϊ |5 Οο'Ότπηιείϊίϊ ίο ποίε ιΙιηο ίη ?εεοιιΐ3πεε \νί1ίι 
ΆιίίεΙε .νΐΙΙ(Ι>)(νϋ}(?) οί ιήε Τοηνεπϊΐοη ίηε ,-ητιίηιΙιηεηίί. υροη ίΐιείι 
3εεομί3πεε ίη ιεεοπίίηεε »ηίι ροι;·,ρ,Γπρ1ι 2 «Τόνε. 5ίιεϋ ειηεε ίηιο ίοη:ε οπ 1 
δερίεηιβεΓ 1984; 

4 ΚΕΟυΕδΤδ Ιίιε δβεΓ6ί3Γν-Οεηβτ3ΐ ίη εοοίοπτοιν «ιίΐΗ Αιίίείε 
’ν'Τίίίιε > ) οί ίίιε ΟοονκηΙίοΓί ίο ΐϊεπΐΐηίί ιποΐίοό όορίε:-. οί ιΗε ρτοεεπ; 
.εχοίοίίιχ; 3 ηίΙ ίίιε ιεχίΕ οί Ιίιε 8ϊϊΐεοί1ίηεηί5 εοπίκίχεο ίη ίίιε Αηηεχ Ιο 3>) 
Γο,ιΐιαείίιΐβ Οονκπιτηοιίδ ιο ίήε !ηικΓη;Ηΐε·η3! Εοηνειιΐίοη ίο» <1ιε 3ηίί·τγ οί 
Είτε ;ιι $03. 1974; 

5 ΗΙΚΤΗΕΕ ΛΕΟυΕδΤδ ίίιε δεόΓΜΗ. >-Οε»εΓ3ΐ 10 ίηηίΐηί! εομίβε οί 
ίίιε ίί$ο!ϋΐίοη οπό ϊΐί Αοοιο; ίο ΜετηΙ»εϊ'χ ο' 'Πε 0>£3ηϊΖ3ΐίοη ν.ίιίείι ηοί 
ΌοίιΐΓ3ειίηβ .Οονεην,ηεηίί ίο ιίιε Οοπ-.’εη:... η. 


14 ί'οιίίΐηιείίοη 3ΐκ1 ιιι;(ί;!ΐ ιεϊίίηβ οί ίνοιεΠίΐ'Ηι ίουIΒΝοηιΙκ, ειο.. 


15 Ορεηίηοδ ίη ννιιίεΓίί^Ηΐ ΕυΙΕΗευεΙϋ ίη ρΒίδεημετ ϊΐιίρϊ. 2 7 

16 Τοίπεη^ετ είτίρο εβΓΟ/ίη^ (?,ΊθΟί νείιίεΐεί 3η<1 

ίκχεητρηηνίηβ ρείίοηηεΙ. 3 ι 

I / Οη·".πιπ|ρ> ιη ιίιε δΗεΙΙ ρΐ3ίίη§οί ρηΐίεηβεί $Πίρ5 

1 )οΙον.· ίϋε ηΐϋΓπιπ Ιιηε. 3) 

18 Οοη5ΐιΤΐείίοη 3ηί1 ίηΐιίβ! !ε$ΐ5 οί \ν3ΐει!ί^ίιΐ Οοογ$, 

·;ΐ(Ιε$εϋ!!ΐε5, είε., ιη ρ355εη§εΓ Βΐιίρί 3η3 ε3Γ£0 &1ιίρ5. 3τ 

19 ΟοηεΙπιείίοη 3η<1 ϊηίίίοΐ ίείΐί οί »3ΐεπί£ίιι ιΐεείίί, Ιτυπίεκ, είε. 

ιη ρ3£5εη§ετ χΗίρϋ 3ηιί ε3Γ§ο &1ιιρ5.. 35 

20 \ν3ΐεπί§(ιΐ ίιιίεοηΐνοίρΒδϊεη^εΓίΗίρδ 3ΐιονε ιΗο πΐΒίβίη Ηηβ . 35 

21 £Γι1(>ε ριιπιρίη^ ΒΓΤΒη^εηιεηίΣ . 36 

22 $(3ΐ)ί1ί[)ΐ ίηίοΓίηΒΐίοΟ ίθΓ ρβ5ΐεηΒεΓ ίΗίρ$ χηίΐ 03Γ^ο ϊΗίρί. 39 

23 ί>2ΐϊΐ3§ε εοηίιοΙ ρΐίηυ ίη ρ3ϋ$εη£«Γ ίΗίρ*. 40 

24 ΜοιΙίίης, ρβηοΟίειιΙ ορει?.ίίοη 3η0 ίηδρεείίοη οί 

χνίίεηίβΐιί όοοίϊ, εΐε. ιη ρ355εηκεΓ χΐιίρϊ.. 40 

25 (τηΐιίεί ίη !ο§ οί ρ3$ϋεηβδΓ *Ηίρ*. 40 

ΓΑΚΤ Ο - ΜΑΟΗΙΝΕΚΥ ΪΝ5ΤΑΕΕΑΤ10Ν5. 41 

26 Οεη(·.Γ3ΐ. 41 

27 ΜηεΗίηη^'. 42 

28 Μεαπ5θί§οίη5 35’εΓΓ.. 43 

2.9 δίεβήΐί^ 803Γ. 44 

30 ΑΟίϋΐίοη,'ΐΙ Γεοιιίιβηιεπίί ίοΓείκείπε 3ηίϊ ε!εεΐι·οΗ>ΊΐΓ3υ1ίε 

δίεε.ηηυ κητ . 49 

31 ΜΒείιιπεπ; εοηίτο)$. 50 

32 δ!ε3θ7 ΙιοίΙετί 3η(1 ίιοίίει· ίεειί ί^εΐεπιΐί. 51 

33 Ν0.3ΠΊ ρίρε 5)’5ΐεπΐ5. 52 

34 Λίη ρΓεΓ,5ϋίε ϊ^ίεηιι.. 52 

35 νοηιίΐΒίίη^ 5>'κίειη*; ίη ηΐ3εΗίηει> δρβεεί. 53 

36 ΡΓΟίεειίοη 3 βΰΐιι·,! ηοίίε . 53 

37 Αηιηιτιαηίείϋιυη Οείν'εεη ηηνί^ηίίη^ βπιίβε 3π;1 ΓπβεΙιίηεΓγ 5ρ3εε ... 53 

28 Γ,ηβίπεεΓί’.ηΐΒΓίη..·. 54 

39 Ι..ι>ε3ΐίοίΐ οί ειηεΓ^εηεγ ίη5ΐ3ΐΐ3ίίοη5 ίη μιι$$εηΕέΓ ίΗίρί. 54 

ΪΆΕΤ Ο - ΕΕΕΕΤΗ.ΙΟΑΕ ΙΝδΓΛΕΕΑΤΙΟΝδ . 54 

40 ί7εηεΐ3ΐ. 54 

41 ί,Ίβίη ίοιιεεε οί εΙεαπεΒί ροινεε 3η0 ίί§ίιίίη§ 5)>5ΐεπΐ5. 55 

42 Εη·ιθΓ§εηεγ δοιιίεε ηίεΙεείΓίεαΙ ροννεί ίο ρ355εη^εΓ ϊΐιίρί. 56 

43 Εηιειρεηε^ ί-οοίοε οί εΐεοίπεβΐ ροννεηη 03Γ§0 δΐιίρδ . 60 

44 $ΐ3Πίη»3ΐΓ3η§ε:πεη(5Ϊοί ειη?Γΐ;εηε5ΐ(>εη?Γ3ΐιη(;£-ο!$. 63 

45 Γ'Γεε3υίίοπΕ 3£3 |ϊι 51 ϊ6οεΙί, ΐϊεε αη<1 οίΗο (ΐ3Ζ3ΐχΐ5 οί 

εΐεείηεβίοπ^ίη .... 64 


ΑΝΝΕΧ 1 

ΑΜΕΝΟΜΕΝΤ5 ΤΟ ΤΗΕ ΪΚ'ΤΤίϊΝΑΤίΟΝΑΕ ΟΟΝνίΝΤϊΟΗ ΕΟΚ 
ΤΗΕ 8ΑΕ5ΓΓ Υ €*Ε Ϊ,ΙΡΕ ΑΤ §ΕΑ, 1974 


ΤΑΒΕΕ ΟΕ €ΟΝΤ5ΝΤ8 

Ρα/η· 

ΓΗΑΡΤΕΚ Π -2 (ΌΝδΤΚυΟΠΟΝ - $ϊ1ΒΚ>ΐνΐ2Κ>Ν ΑΜ» 

δΤΑΒΙΕΠ'Υ. ΜΑΟΗΙΝΕΚν ΑΝ!» ΕΕΕ0ΤΚ10Α1, 
ΪΝ3ΤΛΕΪ,ΑΤ?ΟΝ5 

(ΚβρΙβεβιηβιΐν). 7 

ΡΑΚΤ Α - ΟΕΝΕ'ΒΑΙ.. 7 

1 ΛρρΙίερηοη . 1 

2 Οείίηίϊίοηε.,..: ·· ® 

3 υείίηίίίοπή Γειεϋη^ (ο Ρί Αχ ίΟ 3ηε1 Ε..:.··· 

ΡΑΚΤ Β - δΙ/ΒΡίνίΝΙΟΝ ΛΗΟ 5ΤΛΕΠ. ΤΥ. 12 

4· ΕΙοοάϊΜε Ίεπιρϊι ιη ρϊβϋεηϊοι **ιϊρϋ. ’ 

5 ΡεΓ<πι·3ΐ»ϋί?^ ίη ρ355ί οξεί :>Ι»ίρ5.. 

6 ΡεΓ,τ.,ί-ΐίίΟΙε Ιεηειίι οί εοιηρεηιπεηίϊ ίη ροιόοη^,ει 3ίιί;>:>. !4 

7 5ροειηί ίεςηίΓεπΊεηΙί εοίιεειηίη£ηοίίεηβε. ’ΛίρίίιΚ’ή'/ίίίοη. 18 

8 . 5ί3ίή1ίι>·οί ρ35$ειΐ3;ει ϊΗΐρί ίη οιιιτι^^ειΐ εοηάίίίοη. - · ■ 

9 ΒίΙΙϊκϊίη^.οί ρο:;5ί·η^κΓ:;1ι·ρ6.... ;. .·-·' 

10 Ρεί’κ ίηεΐ πόιεΗΪΜϊγ χραεε ^οίΐίίιεβίχ. Ηΐιχίί ιυοιτείτ. ετε. ίη 

[ϊΛίΗοίι^ίί "φίρ;.. ~- 

ί I ί.'οίίΐϊίοιι Ιιοϋίΐιείίίίί ίιι οι·£ο ήΟιρί. 

17 ΟυηϋΙε Ιίο'Ό.ΌΓ. ;η ρϊΓΑε*ίΑιρ: .'.■ 

13 Ακΐ|»ίιίιν», η." ιη- 3ΐκ! ίϊ'··..εήίη.ί ·~ί ^.ιίι-Τι-ίίίο,· '<·?Λ !ι·:ε:. 

Γογ ρ η ■•«ιοί*· . . ·- ..· · 


ϊ'ΑΛΤ Ε - ΛΟ.ΟίΤίΟΝΑΙ. ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΡΟΚ ΡΕΚΪΟΟ10ΑΕΕ ν 
υΝΛΙΤΕΝΟΕΟ ΜΑΟΗΙΝΕΚ.Υ 5ΡΑΟΕ8. 

46 0?η«:ΐ , 4)... 

47 ί'ΪΓκ ριβοδυΐϊοη^. 

4?. Ρ»Ό<«ΩΙΪ0Π 3^31ΠΜ Ριοοϋίηβ.;. 

49 ΟοπΙγοΙ οί ρΓορυΙδίοη ηΊ3θήϊηεΓ>' ιγοπί ΐΗο πανΐ^ΐιης 6Γίϋβ€. 

:'Ό Γοίηιπυηΐο^ηοη. 

Μ ΑΙ^πτ» δγΓ,ΐεπι . 

42. Μεψ <ν5ΐειη3... 

53 5>ρεα?ι1 Γε<]υίιτ<εκπεπ($ ίοΓ ινιαε πϊηβίγ, ^οϊΙεΓ 3Πί1 εΙεοίτΐοΒ! 

.. 

54. ίίρεαδί <'θΓΛΐ«1<ττ3ΐ?οη ΐο Γβ^ρεεί οί ί)ιϊρ5. 

ΓΚΑ'-ΤΚΚ 13-2 ΓΟΝΕΓΚυεΤΙΟΝ - ΠΚΕ ΡΚΟΤΕΟΤΙΟΝ, ΠΚΕ 
0ΕΤΕΟΤΙΟΝ ΑΝΟ ΠΚΕ ΕΧΤΙΝΟΤΙΟΝ 
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1 Αρρϋεηΐϊοο. 

2 . Βηχίε ρπηείρίεχ. 

3 ί,ΐεΐΐηίίίοηί. 
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8 είχε31ο»-εχρίΐη5ίοη ίοβιη Γίίε-εχίίηίριίίηίηβ 5>'5(βίτι.·ϊ ίη 
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12 .ΛοϊοπιίΙίί. ίρπηίίΐε»·, 5ίί· ίειεείίοη ειιίί ϋτε 3ΐ3ητι £γ5ίεπι$. 
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ΚεςιιΙ&ΙΙοη 1 

ΑρρΙίεαιίοη 


1.1 Ιΐηίεδδ εχρΓεδδΙγ ρΓθνί<1ε6 οίΗεηνίδε, ίΐιίδ ΟιβρίεΓ δΐιβίΐ 3ρρ1γ ίο δΐιίρδ 
ίΚε Ιεεείδ οί ννΙιίεΗ βγο 1ηϊ<5 ογ ννβίεΐι Βτε 318 δίπιίΐΒΓ δί38ε οί εοηδΓηιείίοη οη ογ 
3ίιετ 1 δερίεπιδεΓ 1984. 

1.2 Ρογ ιΗε ριιιροδε οί ίΚίδ ΟΙίΒρίεΓ, ιίιε ίεπη “3 δίηιίΐΒΓ δίββε οί 
εοηδίΓυειίοη” Γηε3η5 ιΗε δίΒ^ε 31 \ν1ιίε1ι: 

.1 εοηδίηιείίοη ί()εη1ίβ8ΐ}1ε ννίίΐι 3 δρεείΓιε δΐιίρ Οεβίηδ; ΒηΟ 

.2 3δδεπιΙ>Ιγ οί ιΙιβΙ δΐιίρ Ηβ 3 εοηιηιεηεε<1 εοπιρΓίδίηΒ 31 Ιεβδί 50 Ιοηηεδ 
ογ οηε ρεΓ εεηί οί ιίιε εδίίπίΒίειΙ πιβδδ οί βΙΙ δίηιείυΓΒΐ ΓηΒΙεηβ), 
\νΗίεΗενεΓ ίδ Ιεδδ. 


1.3 Ρογ ιίιε ριίΓροδε οί Ιΐιίδ ΟΙίΒρίεΓ: 

.1 ΙΗε εχρΓεδδίοη “δΗίρδ εοηδίΓυείεεΙ” πιεβηδ “δΐήρδ ιΗε Ιιεείδ οί ινΗίεΗ 
8Γ8 ΐ3ΐ<5 ογ «Ίιίεΐι 3Γε 31 8 δϊίηίΐΗΓ δΐ3£ε οί εοηδίηιείίοη”; 

.2 ιΗε εχρΓεδδίοη “311 δΗίρδ” ιηεΒηδ “δΐιίρδ οοηδίπιοΐεΟ ί>είθΓε, οη ογ 
3ίΐεΓ 1 5ερΙεηη6θΓ 1984”; . 

.3 β ε3Γ£ο δΐιίρ, «ΙιεηενεΓ Ουίΐί, ννΐιίεΐι ίδ εοηνεΛει! ίο 3 ρΒδδεηβεΓ δίιίρ 
δΙίΒΐΙ ί>ε ΐΓεβΓεΟ 3δ 8 ρβδδεηβεΓ δΚίρ οοηδΙΓυείεϋ οη Ιίιε 03ΐε οη »ΚίεΗ 
δΐιεΗ 3 εοηνεΓδίοη εοπιιηεηεεδ. 


2 ϋηίεδδ εχρΓόδδΙγ ρΓονίΟεΟ οΙΡεηνίδε: 

.1 ίθΓ δΗίρδ εοηδίτυειεΟ ΗείοΓε 1 δερίεπιΗεΓ 1984, ιΗε Α0ηιίηίδ!Γ3!ίοπ 
δΗβΙΙ επδΐίΓε ΐΗβί δυΗ)εε! ίο ΙΗε ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ3βΓ3ρΗ 2.2 ΙΗε 
ΓερηίΓεπιεηΐδ «ΉίεΗ 3Γε βρρϋέαΗΙε οπΟεγ ΟΗβριετ 11-1 οί ιΗε 
1ηΙεΓΠ3ίίοη3ΐ Οοηνεηίίοη ίοΓ (Ηε δβίείγ οί Είίε Ηί δεβ, 1974", ίο 
ηε\ν ογ εχίδίίπΒ δΗίρδ 3δ ιΐείίηεί) ίη (ΗβΙ ΟΗβρΙογ :ιγι· εητηρ1ίε<ί «ίιΗ; 

.2 όγ ΐΒηΗεΓδ εοηδίΓυείεΟ Ηείοτε 1 δερίεπιΗεΓ 1984. ιΗε ΑΟηιίπίδίΓΒ- 
:οη δΗ3ΐ1 εηδοεε ιΗ3ί ΙΗε ΓεςυίΓειηεηΙδ ινΗίεΗ «Γε 3ρρ1ίο3Η1ε υηϋετ 
. Η3ρΓεί;}ΙΙ-1 οί ιΗε Αηηεχ ίο ΙΗε ΡΓΟίοεοΙ οί 1978 ΓείΒίιη® ίο (Ηε 
>ΙεΓή3ΐώπ3ΐ Οοηνεηίίοη ίθΓ ΙΗε δβίεΐγ οί Είίε 31 8ε3, 1974, 35 
.·ηεη<5ειί ίπ 1981 Ιο ηενν ογ εχίδίίηβ δΗίρδ 3δ εΐείΐηεεί ίη ΙΗβΙ ΟΗβριεΓ 
ιγο εοηιρίίείΐ \νί(Η. 

ΐΐι* ιγ-,ι ΐϊ 34ορ[ε4 8>· ΙΗε Ιη!εΓη3[ΐοπ3ΐ ΟοηίεΓεηεε οη 53ίογ οί ίΐίε 3Ι· 5ε3 1074. 









































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 




3 ΑΙ1 κΗίρβ ΙνΗίοΗ απ(1εΓί>ο ΓερΕίΓδ, ηίίεοιίοηδ, ΓηοίϋΓιο3ΐίοπ5 3η<1 ουιίΐι- 
(ιηβ. ΓεΙηιεί) ΐΗεΓείρ δΗβΙΙ εοηίίηυε (ο εοιηρίγ χνίιΗ ε( ΙεΗδί ιΗε ΓεςυίΓειηεηΐδ 
ρτενίουδίγ ΒρρΙίεηΗΙε ίο ιΗεδε δΗίρδ. 5υεΗ δΗίρδ ίί εοηδίηιείείΐ Ηείοίε 1 
ΧεριεπιΗοΓ 1984 5Ηη 11, 35 3 αιΐε, εοπιρίγ «πΗ (Ηε Γεςοίτειτιεπίδ ίοΓ δΗίρδ 
εοηίΐΓϋειεά οη ογ 3ίιεΓ ΐΗηί άαίε Ιο Εί Ιε35( ι(ιε 53πιε εχιεπί αίΐΗεγ άίΡ Ιοείοεε 
υη<1εΓΒθίη£ 5υε1ι ΓερηίΓδ, 3ΐ!εΓ3[ίοπ5, ΓηοεϋίιεΗΓϊοηΕ ογ θϋ(Γιηίη§. Κεραίτί, 
3ΐΐεΓ3(ϊοη5 3η(Ι ηισιΐίίίοβίίοηδ οί 3 ιτι3]ογ εΗητΕείεΓ 3Π(1 οιηΓιΐηηι ΓείΕίεΗ 
ίΠεΓέΐο δΗηΙΙ πιεει ίΗε ΓεςυίΓεπιεηΙδ 1 ογ δΗίρδ εοηδίΓυε(ε<1 οη ογ ΕίίεΓ 1 
δερίεπιΗεΓ 1984 ίπ 50 Ιεγ 35 ιΗε Αε1πιίηί&ΐΓ3ΐίοη άεεηΐδ ΓεΒδοηβΗΙε 3η<3 
ρΓΕείίεΕΗΙε. 

4 ΤΙιε Α(3πιίηί5ΓΓ3ΐίοη οί ε $(ηιε πΐ3γ, ίί ί) εοη$ί£ΐεΓ5 γΙιει ιΐιβ δΗεΙΙεΓεά 
ΠΕίαΓε 3 πγ 1 οοηεϋίίοηδ οί ΙΗε νογ3£ε 3Γε δυεΗ 35 Ιο τεηίεΓ (Ηε 3ρρ1ίθ3ίίοπ οί 
ηηγ δρεείίίε Γεςυπεπιεπίδ οί ΙΗιε ΟιβρΙεί υηΓε350Π3ΐ)1β ογ υηηεεεδδΕΓγ, 
εχεπιρί ίΓΟπι ίΗοδε ΓεςυίΓεπιεηΙδ ίηεΐίνίαυηΙ δΗίρδ ογ εΐ355ε5 οί δΗίρδ εηΐίίΐέεΐ 
Ιο ίΐν ίΗε ίΐ3§ οί (Ηαί δίΕίέ χνΗίεΗ, ίη (Ιιε έουΓδε οί ΐΗείί νογΕ§ε, αο ηοΐ ρΓΟ- 
εεεα ΓηοΓε ιΗηη 20 πιίΐεδ ίτοπι ΙΗε ηεΕΓε5( ΙηπγΙ; 

5 Αηγ ρΒδδεηνεΓ δίιίρ χνΗίεΗ ίδ ρεπηίΐίειΐ αηΟεε Κε^υΙβΓίοη ΙΙΙ/27(ε) ίο 
εΕΓτγ ε παιηΗεΓ οί ρεπιοηχ ίη εχεεδδοί ιΐιε ΙίίεΗοη! εηρηειίγ ρίονίΟειΙ, δΗδΙΙ 
εοπιρίγ χνίιΗ (Ηε δρεείβΐ δίΕηάΕΓάδ οί δυΗίϋνίίίοη 5ε( ουί ίη ΚεβυΐΕίίοη 6:5, 
3η0 ιΗε Εδδοείηίεα δρεείΕΐ ρΓΟνίδίοπδ ΓεΒΕπϋηι; ρεππεΕΗίΙίίγ ίη Κε§υΐΕίίοπ 
5.4, ηη1ε$5 ιΗε ΑάπυηίδίΓΗΐιοη ίδ 53(ί5ίίε<1 (Ιιεϊ, 1ΐ3νίη£ γο^εγγ! ίο ίΐιε ηΕίιΐΓβ 
ηπεί εοηΗίΙίοηδ οί ίΐιε νογ3(>ε, εοπτρΙίΕπεε χνίιΗ ιΐιε οιΗεε ρεονίδίοπδ οί ίΐιε 
Κε^υίαιίοηδ οί (Ηίδ ΟιβρίεΓ ηπ<1 (.ΙιβρίεΓ ΙΙ-2 Ϊ5 δυίίίείεηΐ. 

6 Ιη (Ηε εηδε οί ρ355εη§εΓ δΐιίρδχνΗίεΗ 3Γε επιρΙογεΟ ίη δρεείΕ) ίΓ3£ΐε5 ίοΓ 
(Ηε ε3ΓΠ3£ε οί ΐ3Γ§ε ηυπιΗεΓδ οί δρεείηΙ ΐΓΕϋε ρΕδδεη^εΓδ, δυεΗ 35 ίΐιε ρί!§ππι 
ΐΓΕ<1ε, (Ηε ΑάπήηίδίΓΕίίοη οί ίΗε ίϊοίε χνΗοδε ίΐΕ(> δυεΗ δΗίρδ ΕΓε εηίίίΐεα ίο ίΐγ, 
ίί $3ΐί5ίίε<1 ιΙιει ίί ίδ ίπψΓΒειίεΕΗΙε ίο εηίοΓςε εοιηρΙίΕηοε χνίιΗ ιΗε Γεςυύε- 
Γηεπίδ οί (Ηίδ ΟιβρΙΟΓ, πίΕγ εχεπιρί δυεΗ δΗίρδ {γοπϊ ίΐιοδε ΓεςυίΓεπιεηΙδ, 
ρΓονίΟεΟ 11ΐ3ΐ ιΗεγ εοπιρίγ ίηΐΐγ χνίιΗ ιΗε ρΓονίδίοηδ οί: 

.1 ιΗε ΚυΙεχ 3ηηεχε(1 ίο ΙΗε δρεείβΐ ΤεβΟε Ρ3$5εη£βΓ δΗίρδ Α§Γεε- 
πιεηί, 1971; βηιΐ 

.2 ιΐιε Κηίεδ 3ηηεχε<1 Ίο ίΗε ΡΓΟίοεοΙ οη δρβεε ΚερηίΓειηεπίδ ίοε 
δρεείβΙ Τγ3γ1ο Ρ355εη£εΓ δΗίρί, 1973. 

ΚεςυΙαίΙοη 2 

Οφηίήοη! 

Ρογ ιΐιε ρυψοδε οί ίΗίδ ΟίΕρίεε, υηΙε5$ εχρΓεδϊΙγ ριονϊεΐεεί οίΐιεπνίδε: 

1.1 "δαίκΙίνίδίοη ΙοεΟ Ηηε” ί$ 3 «ΕΐεΓ-Ιίηε ηδεΟ ίπ (1εΐ6Γπιίηίη£ ιΗε 
5ϋίκ1ίνί$ίοη οί Ίΐιε $1ιίρ. 

1.2 “Όεερεδί δΐιΐχΐίνίδίοη ΙοεγΙ Ηηε” ίδ ΙΗε ννΕίεΓ-Πηε *ΗίεΗ εοΓΓεδροπΟδ ιρ 
ιΗε §Γε3ΐε5ΐ 0Γ3υ§1ιΐ ρεΓΓπίιίβεΙ Ηγ ιΗε δυΜίνίδίοη ΓεςυίΓεηιεηΙδ «ιΗίεΗ ΕΓε 
3ρρ1ίε3ΐ)1ε. 

2 “Ρεη£ίΗ οί ΙΗε δΗίρ" 15 (Ηε 1εη£ΐΗ ΓηεβδϋΓειΙ Ηεί\νεεη ρεφεηίϋεϋΙβΓΧ 
ιαΗεη 3! ΙΗε εχίΓεπιίήεδ οί (Ηε Ρεερεδί δυΙχΗνίδ'ιοη 1θ30 Ηηε. 

3 . “ΒΓεεεΙιΗ οί ιΗε δΗίρ" ί$ (Ηε εχίεειηε χνίεΙιΗ Ιγοπι οοίδίΟε οί ίΓβπιε ίο 
ουίδΐΗε οί ίΓΕΠιε εΙ ογ Ηε1ο\ν (Ηε Οεερεδί δΐιΙκΗνίδίοη 1 οε< 3 Ηηε. 

4 “Ογειι^Ηι” ίδ ΙΗε νεηίε3ΐ (Ηδίοηεε ίΓΟπι ιΗε Γποαίιίεά Η35ε Ηηε 3ΐηί<ΐ5Ηφ5 
(ο ΙΗε δυΗΟινίδίοη ΙοεΟ Ηηε ίη ςυεδίίοπ. 

5 “ΒηΙΗΠεΕίΙ Οεείί” ίδ (Ηε ηρρεπηοδί εΐεείε αρ ίο «ΉίεΗ (Ηε ΐΓΕηδνεΓδε 
ννβίεΠίβΗί ΗηΙΗΗεΕΓίδ ΕΓε ΟΗΐτίείΙ. 

6 “Μεγ^ιπ Πηε'.’ ίδ 3 Ηηε είταννπ 3ί Ιε35ί 76 ηιπι 8εΙον- ιΗε υρρεΓ δυείβεε οί 
ίΗε ΗυΙΗΗεΕΓΐ ΟεεΗ 31 δίΟε. 

7 “ΡεπηεΕΗίΗιγ οί ε δρΕεε” ίδ ιΗε. ρεΓεεηο^ε οί ιΗ3ί δρηεε ννΙιίεΗ ε3η Ηε 
οεουριείΐ Ηγ νναίΟΓ ΤΗέ νοίηιηε οί 3 δρβεε ν.8ι:1ι εχίεηίΐδ ΕΗονε ιΗε π\ΕΓ§ίη 
Ηηε 5 Ι 13 ΙΙ Ηε πΐε3δΐΐΓε(1 οηΐγ 10 ίΗε ΗείβΗί οί Ιΐΐ3ί Ηηε. 

8 “ΜΒοΗίηεΓγ δρηοε” ίδ ίο Ηε ΙαΗεη 3ί εχίεηίϋη® Ιγοπι ΙΗε πιουΙε1ε<3 Ηηδε 
Ηηε ίο ίΗέ ηΐ3Γ£ΐη Γίηε αη(1 Ηείχνεεη ιΗε εχίΓειήε πιειπ ίΓΒηδνείδε ννΕίεΠίρΗί 
ΗοΙΗΗεβΓίδ, Ηοαη<1ίη£ ίΗέ δρΕεεδ εοήΐ3ίηίη£ ίΗε Γη:ιίη ΕΓκί ΕαχϋίΕΓν' ρίοροΐδίοη 
πίΕεΗίηεΓγ, Ηοίΐείδ 50ίνίη£ ιΠε ηοεάδ οί ρτορυΐδίοη, ειι<1 εΙΙ ρεπηϊηοηΐ οοεΙ 
ΗαηΗεΓδ. Ιπ ίΗε ΟΕδε οί ϋπη5ΐΐ3ΐ ιτΓ3ΐΐ(;εΓηειιΐ5, ΐΗε ΑιΙπιίπίδίΓΕίίοη ιπηγ ΗεΓιηε 
ίΗε Ηηίίδ οί ΙΗε πίΕεΗίηεΓγ δρΕόεδ. 

9 “Ρ355επ£εΓ δρΕεεδ” ΕΓε. ίΗοδε δρΕεεδ «ΗίοΗ 3Γε ρΓθνί(1ε<1 ίοΓ ίΗε 
2εεθΓΠΓΠο<ΐΕίίοη επγ! ιίδε οί ρ355εη£εΓ5, εχε1υ<1ίπ£ Η3££Ε§ε, 5ί0Γε, ρΓΟνίδίοη 
3 πά ΓΠ3Ϊ1 ΓΟΟΓηδ. Ρογ ίΗε ρυτροδεδ οί ΚεβϋΐΕΐίοηδ 5 2 ηϋ 6, δρηεεδ ρτονκίεςΐ 
Ηε1ο\ν ίΗε σΐ3Γ§(η Ηηε ίοε ΙΗε 3 εε<;πιπκ)ί);ιικ)η ητκΐ ιίδε οί ιΗε εΓε\ν 5 Ηε 1Ι Ηε 
Γε£3Γ(1ε(1 35 ρΕ55επ£εΓ δρΕόεδ. 

10 Ιη εΙΙ ΟΕδεδ νοίηπιεδ επγΙ 3γε 35 δΗβΙΙ Ηε ΟΕΐεηίΕΙΟί! ίο πιουΜέΟ Ππεδ. 

11 “ΐνεβίΗεΓίίΒΗί”. πιεΕηδ ΐΗέί ίη Εηγ 583 οοη<Ηίίοπ5 χνΗίεΓ ννίΐΐ ηοί 
ρεηεΐΓ3ίε ίηίο ίΗε δΗίρ. 

ΚεςηίΕίίοη 3. 

Ωφηϋίοηί ηΐαύηξ ίο Ραηι €, Ο αηά Ε 

Ρογ (Ηε ριηροδε οί Ρεγ( 5 Ο, Ο 3η(1 Ε, ηηίεδδ εχρΓεδδΙγ ρΓθνίΐ1ε<ί 
οίΠεΓΥίδε. 

1 ”διεεπη§ §83 γ εοηίΓΟί δγδίεηι” ίδ (Ηε ε(|ΐηρηηεη: Ηγ \νΗίεΗ ογΗογχ ε τε 
ΐΓ3ηδΐηίΐίε<1 ίΓΟΓη (Ηε η3νί£Ε(ίη£ ΗπΟ^β (ο (Ηε δίεεπηβ κοεγ ροννετ υηίυ 


δίεεπη£ £Ε3Γ εοηίΓΟί δγδίειηδ εοπιρπδε ΐΓΕηδπιίιιεΓδ, τεοείνείδ, ΗγΟΓΕυΙίς 
εοηίΓΟί ριιπιρδ ΕηεΙ (ΗεΐΓ 35δοεί3ΐεί1 πιοΙΟΓδ, ιώοΙογ οοηίΓοΙΙεΓδ, ριριη§ ηπΟ 

εΕΗΙεδ. 

2 “Μειπ δίεεηηβ §ε3Γ" ίδ ίΗε ποεΗίηεΓγ, ΓυΟΟετ ΕοίοΕίοΐδ, δίεεπη£ £εεγ 
ρο«·εΓ ιιηίίδ, ίί βηγ, επΗ 3ηείΙΐ3Γγ εςηίρπιεηΐ επΗ ίΗε ητεοπδ οί ΒρρΙγίηο 
(ΟΓρυε ίο .(Ηε ΓΐκΗΙεΓ δίοεΗ (ε.£. (ΠΙεΓ ογ ρυ3ίΐΓ3η1) ηεεεδδΕΓγ ίοΓ είίεειίηρ 
ηιονεπιεηι οί (Ηε γικΙΗογ ίοΓ (Ηε ρυΓροδε οί 5(εεπη£ (Ηε δΗίρ υηΟοΓ ηοπηαΐ 
δεΓνίεε εοηίΗιίοηδ. 

3 “δίεεπη£ §ε3Γ ρο\νεΓ υηίί" ίδ: 

.1 ίη (Ηε 03δε οί εΐεοίπο 5ίεεπη§ £ε3Γ, επ εΐεοίπο πιοιογ αηά ίυ 
355οεί3ΐε(1 εΙεοίήοΕί εςυίρπιεηί; 

.2 ίη ίΗε εβδε οί εΙεείΓοΗγίΙουΠο δίεετίη^ §οεγ, επ εΐεείπο γποιογ αηΗ 
ίίδ ΕδδοείΕίείΙ εΙεείΓίεΕί εςηίριηεηΐ επγΙ οοηηεείείΐ ρηπιρ; 

.3 ίη (Ηε ΟΕδε οί οίΗεΓ ΗγΟοηΙίε δίεεπηβ £ε3Γ, 3 (ΐΓίνίης εη§ίηε 3η<1 
οοηηεοιεΗ ρηιήρ. 

4 “ΑυχίΙίΕΓγ 5ΐεεΓίη£ £ε3Γ" ίδ (Ηε εςυίρπιεηί οίΗεΓ (Ηβη Εηγ ρεγΙ οί (Ηε 
ίΚΕίη δ(εεηη£ £83 γ ηεεεδδΕΓγ (ο δίεει (Ηε δΗίρ ίη ιΗε ενεηι οί ίΕίΙοΓε οί ΙΗε 
πίΕίη 5ίεεΓίη§ £03 γ Ηυ( ηο( ιηοΙυΟίηξ ιΗε ηΙΙεΓ, ςυΕίίΓηηί ογ εοπιροηεηΐδ 
5εΓνίπ£ (Ηε δηπιε ρορροδε. 

5 “ΝογγπεΙ ορεΓΒίίοηβΙ επγΙ ΗβΗίίΕΗΙε εοηιΐίιίοη” ίδ 3 εοηάίιίοη υηΟετ 
\νΗίεΗ (Ηε δΗίρ 35 3 χνΗοΙε, ΙΗε υιαοΠίπειγ, δοίνίοοδ, ηιεβηδ αηά ΕίΟδ εηδυηηε 
ρίορυΐδίοη, Εοίΐίίγ (ο δίεεί, δβίε η3νί§3ίίοη, ίΪΓε 3η(1 ΠοογΗπ^ δΕίειγ, ίηίεπίΕΐ 
αηά εχίεΓΠΕί εοπίΓηυηίεΕίίοηδ επγΙ δί£η3ΐδ, πιεβηδ οί εδεβρε. αηά εΓηεη>εηογ 
Ηοει \νίηεΗεδ, 35 ννεΐΐ 35 (Ηε (ΙεδίρπεΒ εοηιίοΠ3ΗΙε οοηΟίίίοηδ οί ΗαΗίίΕΗίΗίγ 
ΕΓε ίπ «ΟΓΐίίηβ οηΙεΓ επγ! (υηείιοηίη£ ηοίπιαίΐγ. 

6 'ΈΓηεΓ§επογ εοηιΐίιίοη” ίδ 3 οοηΟίίίοη υηΟεΓ ινΗίοΗ 3ηγ δεΓνίεεδ ηεοϋοΡ 
ίοΓ Π0ΓΠ13Ι ορεΓ3(ίοη3ΐ αηά ΗβΗίίΕΗΙε οοηίΗΐίοηδ 3Γε ηοί ίη «ΟΓίάη^ ογΗογ Ηυε 
ίο ίΕίΙυΓε οί (Ηε ηοίη δουτεε οί εΙεείπΟΕί ροχνεΓ. 

7 “Μβίη δουίοε οί εΐεείπεβΐ ροχνεΓ” ίδ ε δουΓεε ίηίεηιΙεΟ ίο δυρρίγ 
εΙεείΓίοβΙ ροχνεΓ ίο ιΗε πΐ3ίη 5χνί(εΗΗθ3Γ(1 ίοΓ (ΗδΙπΗυΙίοη ίο εΙΙ δεενίοεδ 
πεεεδδβΓγ ίοτ π(3ίη13ίηίη£ (Ηε δΗίρ ίη ηοπη3ΐ ορεοίίοηΕΐ 3π<1 ΙιαΗίοΗΙβ 
εοηιϋΓίοηδ. 

8 'ΌεΕίΙ δΗίρ οοηχίίίίοπ” ίδ ίΗε εοηεΐίΐίοη απάετ χνΗίεΗ ΙΗε ηοίη ρΓΟρυΙδίοη 
ρΐηηί, ΗοίΙεΓδ Επά βαχίΗβπεδ ΕΓε ηοί ίη ορεΓΕίίοη άιιε (ο (Ηε ΕΗδεηεε οί 
ροχνεΓ. 

9 ”Μ3ίη §εηεΓ 3 ίίη§ δ 13 ίίοη" ίδ (Ηε δρΕεε ίη χνΗίεΗ ΙΗε πίΕίη δουΓεε οί 
εΙεοιποΕί ροχνεΓ ίδ δίιυβίειί. 

10 "Μειπ δχνίίεΗΗοΕΓίΙ" ίδ ε δχνίίεΗΗοΕΠί χνΗίεΗ ίδ (ΗτεοΗγ δαρρίίειΐ Ηγ ίΗε 
πίΕίη δουΓεε οί είεείπεΕί ροχνεΓ αηά ίδ ίηιεηΗεΗ ίο (ΗδίηΗυίε εΙεεΙηεΕί εη£Γ£γ 
ιο ιΗε δΗίρ’δ δεΓνίεεδ. 

11 'ΈπιεΓ£εηεγ δχνίίοΗΗΟΕΓίΙ” ίδ.Ε δχνί(οΗΗθ3Γ(1 χνΗίεΗ ίη ιΗε ενεηί οί ίΕίΙιίΓΕ 
οί ιΗε ηΐΕίπ είεείπεΕί ρο>νεΓ δυρρίγ δγδίεπι ίδ εΐήεοΐΐγ δυρρΙίεΗ Ηγ ιΗε 
εηιεΓ^εηογ δουΓεε οί εΐεείπεβΐ ροχνεε ογ (Ηε ίΓΕΠδίΙίοηΕΐ δουεεε οί επιεΓ^επεγ 
ροχνεΓ Επά ίδ ίηίεηΟειΙ ίο (ΠδίΓίΗυΐε είεείπεΕί εηεΓ|γ ίο ίΗε επχεΓ^εηεγ 

δεΓνίεεδ. 

12 “ΕπιεΓβεηεγ δουΓεε οί είεείπεΕί ροχνεε" ίδ 3 δουεεε οί εΙεοίΓίοηΙ ροχνεΓ, 
ίηίεηάεεΙ (ο δυρρίγ ιΗε εοιεΓ^εηογ δχνίιεΗΗοΕεϋ ίη ίΗε ενεηί οί ίΕίΙυΓε οί ίΗε 
δυρρίγ Ιγογπ (ηε πίΕίη δουεεε οί είεείπεΕί ροχνεε. 

13 “Ροχνεε ΕειυΕΐίη§ δγδίεπι” ίδ (Ηε ΗγιίΓΕυΗε εςυίρπιεηί ρεονίΟεΟ ίοε 
δυρρ!γίπ£ ροχνεε (ο ιυεη (Ηε ευΟΟεε δίοείε, εοπιρηδίηκ ε $(εεηη£ £8ΕΓ ροινεε 
υηίί ογ υηιίδ, ίο§είΗεΓ χνίιΗ (Ηε 3δδοεί3ΐε(1 ρίρεδ 3ηί ίίΙ(ίη£5, 3η0 3 πκΜεε 
βείυΕίοε. ΤΗε ροχνεε Εοίυβίίηβ δγδίεηηδ ηογ 5 Ηεγ 6 εοπιπιοη πηεεΗΕηίεΕί 
εοπιροηεηΐδ, ί.ε., ΙίΙΙεε, ςυβείΓΕηι αηά ηκΙΟεε δίοείί, ογ εοπχροηεηίδ δεενίη* 
(Ηε δΕίηε ρυεροδε. 

14 "ΜΕχίπχυπχ ΒΗεαά δεενίεε δρεεΟ" ίδ ιΗε £ΓεΕΐεδΐ δρεεΟ χνΗίεΗ ίΗε δΗίρ ίδ 
ί1ε5ί£ηε(ί ίο ποίηίΕίη ίη .δεενίεε ε( δεΕ εΙ ίΗε (Ιεερεδί δε3-£θίη£ άταη^ί- 

15 “ΜΕχίπιυπι Εδίεεη δρεειί’ ίδ ίΗε δρεεΟ χνΗίεΗ ίι ίδ εδΐίπίΕΐεΓΐ ιΗε δΗίρ «η 
ΕίίΕίη Εί ίΗε άεδί£ηε(1 πχΕχίπχυπχ Εδίεεη ροχνεΓ ει ΙΗε (Ιεερεδί δεΕ-£θίη£ 
είΓΕυ^Ηι. 

16 “ΜΕοΗίηεεγ δρηεεδ” ΕΓε εΙΙ πιβεΗίηεεγ δρΕεεδ οί εαίεβοεγ Α αηά εΙΙ 
οίΗεε δρίοεδ εοη(Είηίη£ ρΓορε11ίη£ ηΧΕεΠίποεγ, ΗοίΙεΓδ, οί! ίυεί υηιίδ, δίεΕίη 
3Π(1 ίηίεΓΠΕ) εοπιΗυδίίοη επβΐηεδ, βεηεΓΕίοεδ επ(1 πιε]ογ είεείπεΕί ηΐ3εΗίηεΓΥ> 
οίΐ ίί11ίη£ δίβΐίοηδ, Γείπ£εΓ3ίίη£, δΟΗίΙίζίηκ, νεηίϊΐΕΐιοη αηά ειγ εοηιΙίίίοηίπΒ 
πίΕεΗίηεΓγ, επί! δίπιίΐΕΓ δρηεεδ, επ( 1 ίηιηκδ ίο δυεΗ δρ3εε$. 

17 "ΜΕεΗίηειγ δρΕεεδ οί εΕίεβοεγ Α” ΕΓε ΙΗοδε δρΕεεδ 3η(1 1 πιπ 1(5 ίο δυεΗ 
δρηεεδ χνΗίεΗ εοηΐβίη: 

.1 ίηίεπίΒΐ εοπιΗυδίίοη πιαεΠίπειγ υδεϋ ίοΓ πίΕίη ριορυΐδίοη; ογ 

.2 ίπίεπίΕΐ εοπιΗυδίίοη πχΕεΗίηεκγ υδείΐ ίοε ρυεροδεδ οιΗεί ίΗβη πχηιη 
ρίορυΐδίοη ννΗετε δυεΗ ηΐ3εΗίηεΓγ Ηβ 5 ίη ίπε Εβ^τεβΕίε ε Ιο») ροχνεΓ 
ουίρυί οί ηοί Ιεδδ (Ηβη 375 Ιί'Λ'; ογ 

3 3ΐιγ οίΙ-ΓίΓειΙ ΗοίΙεΓ ογ οίΐ ίυεί υηίί. 

18 "ΟοηίΓοί δΟίίοηδ” εγε ίΗοδε δρηεεδ ίη χνΗίεΗ (Ηε δΗίρ’δ Γ3<1ίο οι πιβιη 
π3νί§3ίίη£ εςυίρπιεηί ογ (Ηε επιεΓεεπεγ δουΓεε οί ροχνεΓ ίδ Ιοεηίειΐ ογ χνΗείε 
(Ηε ίίιε ΓεεθΓί1ιη£ ογ ίίίΓε εοηκοϊ εςυίρπιεηί ίδ εεηίΓΕίίζεϋ, 

19 "ΟΗεπιίθ3ΐ (ηπίςεε” ίδ 3 03 γεο δΗίρ εοηδίπιειεί! ογ 3(ΐ3ρίε(1 3η<1 υδεεί ίοΓ 
(Ηε οΕΐτίΕβε ίη ΗυΙΗ οί 3ηγ Ιίςυία ρίοίΐυεί Ιίδίειΐ ίη ίΗε δυπππΕΓγ οί Γηίηίπχυιη 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 


:ίο'ι;: 


«βυίΓ ί,ηεηΐ5 ι *' ε ^·°^ ε ί°Γ 10ε ΟοηδίπτεΙίοη βηό ΕςοίριήεηΙ οί 50ίρδ 
ΓηπΎί<>8 ΟϊΠ^εΓοιίί ΟιεπιίεΗΐδ ίη ΒηΙΙί ίο Οε εκίορίβεί >γ ίηε ΜβήΟιηε $βίεΐχ 
ΟοιηΓπίίίεε ιιηίΙεΓ ιΗε βυΐΟοηίχ οί ίθε ΑδδεΓηθΙχ οί ΐΗε θΓ£3ηίζβΐίοη 
εοπίειτειί Γεδοίηιίοη Α.490(ΧΙΙ), ΗεΓείηϊίίεΓ τείειτεί! ίο 38 “ΒαΙΙί 
Ο,εηιιεβΐ ΟοΟε”, 38 πιβχ Ιοε 3ΐηεη<3εί1 Οχ ιΟε θΓ£βηίζ3ΐίοη, ογ βηχ ΙίςηίΟ 
δΐιΟδίβηεε Ιίδίεά ογ ρΓΟνίδίοηβΠχ βδδεδδεΟ 38 ε3!ε§0Γχ Α, Β ογ Ο ίη Αρρεηεΐίχ 
Π ιο Αηηεχ II οί ίθε Ιηΐεπΐ3ΐίόη3ΐ Οοηνεηίίοη ίοΓ ίθε ΡΓενεηίίοη οί ΡοιΙαίίοη 
ίτοπι δΟίρδ ίη ίοεεε. 

20 “03$ εβιτίεΓ” ίδ 3 εβΓ£0 δΟίρ εοηδίπιείεί! ογ εόβρίει) 3ηί1 ιΐδεί) ίοΓ ίθε 

03 πί 3 £ε ίη ΟυΙΟ οί αην Ιίςυείΐεϋ £βδ ογ οίΟεΓ δηθδίβηεε ΙίδίεΟ ίη ΟΟβρίεΓ XIX 
οί [Οε Οοιίε ίοΓ ίθε ΟοηδίΓοείίοη βηεΐ Εαηίριηεηι οί $Ηίρδ ΟβΓτχίη§ Ι-ιςηείίείΙ 
Οεεεδ 1η ΒηΙΟ βάορίεά Ογ ιΐιε ΑδδειηθΙχ οί ίΐιε ΟΓ^αηίζαιίοη Οχ Γεδοίηιίοη 

Α 328(ΙΧ), ΟεΓείηβίιεΓ τείεΓΓειΙ ίο 38 “Οβδ ΟβΓηείΟχΙε" 33 Οβδ θεεη ογ ιηβχ 
Ρε Λτηοηάΐά Οχ ιΗε ΟΓββηίζβιίοη. 

21. 'ΌεΗίίννεί^Οί” ίδ ιΟε άίίίεΓεηεε ίη ίοηηεδ Οεί»εεη ιΟε (ΙίδρΙβεειηεηΙ οί 3 
δΟίρ ίη »3ίεΓ οί 3 δρεείΓιε £Γβνίίχ οί 1.025 3ί ίθε 1θ3<1 »ΒίεΓ-Ιίήε εοΓΓεδροηΟίπί; 
ίο ίθε 3δδίΒηε(1 δυπιπιεΓ ίΓεε0ο3Γ<1 επ< 1 ίθε 1 ί[> 0 ι»εί| 50 ί οί ΙΟε δΟίρ. 

22 “υΕΟίννείβΟι” ίδ ιΟε (ϋδρίεεεπιεηΐ οί 3 δΟίρ ίη ίοηηεδ »ίΐ0οηί ε3Γβυ. 
(ηεΐ ΙυΟηεειίηβ οί], Ο 3 ΙΙ 33 Ι »3ίεΓ, (ΓεδΟ »3ίεί ζηύ ίεεά»3(εΓ ίη ΙβπΚδ, 
εοηδϋΠίΒΟΙε δίοΓεδ, 3η<1 ρεδδεη^εΓδ 3ηΰ είε» ηπ( 1 ιΟείτ είίεείδ. 


ΡΑΚΤ Β - δυΒϋΐνίδΙΟΝ ΑΝΟ δΤΑΒΙΕΓΓΥ* 

(ΡεγΙ Β βρρίίεδ ίο ρβδδεηκεΓ δΟίρδ 3η<1 ίο οεγ £0 
δΟίρδ, 35 ίη<Ιίε3ΐε£) ίη ιΟε τε^ιιίαΐίοηδ) 


ΚεςιιΙείϊοη 4' 

ίίοοάαδίε ΙεηβΐΗ ιπ ραϋβπ^εΓ Μρε 


1 ΤΟε ί1οο(ΐ301ε 1εη§ίΟ 31 3ηχ ροίηί οί ίθε ίεη@ιΟ οί 3 δΟίρ δΟβΙΙ Οε 
(ίείεπηίηοιΐ Οχ 3 ΓηεΐΟού οί εβίεηΐβίίοη »ΟίεΟ ίεΐιεδ ίηίο εοηδίύβΓβίίοη ΙΗε 
ίοπη, Ογ30§Ηι 3Π(1(1 οίΟβΓ εΟβΓβεΙεΓίδίίεδ οί (Οε δΟίρ ίη ςαεδίίοη. 

2 Ιπ 3 δΟίρ νιπίΟ 3 εοηίίηαοαδ ΟυΙ^ΟεαΟ Οεείί, ΙΗε ίΙοοθβΟΙε Ιεη^ιΟ βί 3 
8>νεη ροίηί ίδ ίθε πΐΒχίιηυπι ροΓίίοη οί ΙΟε ΙεηβίΟ οί ΙΟε δΟίρ, 03νίη£ ίίδ εεηίΓε 
31 ΙΟε ροίηί ίη ςαεδίίοη, »ΟίεΟ εβη Οε ΠοοΟεα αηύεΓ ιΟε (Ιεήηίίε 3δδηιηρΙίοη5 
δεί ϊογϊΟ ίη Κε§αΐ3ίϊοη 5 »ίιΟουί ιΟε δΟίρ θείη§ δηθπιεΓΒει] ΟεχοηΟ ΙΟε πΐ3Γ£ίη 
ίίηε. 


3.1 Ιη ίΟε 03δε οί 3 δΟίρ ηοί Οηνϊης 3 εοηίίηυουδ ΟαΙ1ίΟε»(1 Οεεί, ΙΟε 
ίΙοοιΙεΟΙε ΙεηείΟ 31 βηχ ροίηί ιπ3χ Οε (ΙείεΓΠΐίηειΙ ίο 3η βδδυΓηείΙ εοηίίηαουδ 
πιβΓρίη Ιίηε \νηίεΟ 31 ηο ροίηί ίδ Ιεδδ ιίιοη 76 πιιη θείο» ιΟε ιορ οί ίΟε Οεε1( (31 
δίείε) ίο »ΟίεΟ ίΟε ΟαΙΚΟεβιΙδ εοηεεπιεό βηΟ ΙΟε δΟεΙΙ 3Γ8 εεττίεί » 21 εηί§ίιί. 

3.2 >ΛΊιεΓε ε ροιτίοη οί επ ΕδδυηιεΟ ηΐ3ΓΒίη Ιίηε ίδ 3ρρΓεεί3θ1χ θείο» ΙΟε 
ΟεεΙς ίο »ΗίεΟ Οο11ί1ιε3(1δ 3Γε οΕεπεΟ, ιΟε ΑαίηίηίδίΓΕίίοη γπευ ρεπηίι α Ιίπήίειΐ 
ΓεΙηχΕίίοη ίη ιΟε δνΕΐεπίβίιΐηεδδ οί ίόοδε ροπίοηδ οί ΙΟε ΟυΙκΟεπάδ »ΟίεΟ 3Γε 
βΟονε ιΟε Γη3Γ(>ίη Ιίηε επ<1 ίπιπιείΙίΕίεΙχ αηΟβΓ ίΟε Οί^ΟεΓ ιΐεείί. 

ΚεςυΐΒΐΐοη 5 

ΡεπηεαΙ>ίΙίί)ΐ ίη ρααεηξίΓ $Ηίρ$ 

4δΊ : ίηε αείίπίΐε ΕδδηηιρΙίοηδ ΓείεΓΓεό ίο ίη Κε^αΐΕΐιοη 4 τεΐείε Ιο ιΟε 
ρεπηεβΟίΙίιίεδ οί ιΟε δρηεεδ θείο» ίΟε πιβγ^ιπ Ιίηε. 

1.2 Ιη ΟείεΓπιίηίηΒ ΙΟε ΠοοιίβΟΙε ΙεηείΟ, 3 αηίίοηη 3ν6Γ3§ε ρεπηε3θιΙιίχ 
5 Ηε 11 Οε ιΐδειΐ ιΟΓουβηουί ίΟε »0ο1ε Ιεπ^ιΚ οί εβεΗ οί ιΟε ίοΐΐον/ίηβ ροπίοηδ οί. 
ΙΗε δΟίρ θείο» ίΟε πΐίΓβίη Ιίηε: 

.1 ΙΟε πΐ3εΟίηεΓχ βρηοε 35 3είίηε(1 ίη Κε^υΐΕΐίοη 2; 

.2 ιΗε ροΓίίοη ίθΓ»3Γ(1 οί ιΟε ιιι3θΚίηεΓχ δρ3εε; επ(1 

.3 ιΟε ροπίοη αΟαίι ιΟε πνΕοΟίήεΓχ δρΕεε. 

2.1 ΤΟε αηίίοΓσι 3νεΓα§ε ροΓΓηε3θίΙίΐνΐθΓθϋβΟοιιΙ ίΟε πιςεΟίηεΓχ δρΕεε δΟεΙΙ 
οε ΟείεΓΓηίηεΟ Ιγοπι ίΟε ιοππιιΙε: 

85 + 10 | 1 

»Οειε: 

3 = ίΟε νοίοπιο οί ιΟε ρβδδεηΒεΓ δρβεεδ, 3δ Οείίηοά ίη ΚεΒΐιΐ3ΐίοη 2, 
»ΟίεΟ εγ 8 δίίιΐ3ίε(1 θείο» ΙΗε ιτΐ3Γ£ίη Ιίηε »ίίΟίη ιΟε Ιίπιίϊδ οί ιΟε 
ΓηεεΟίηεΓχ δρβεε; 

ε = ιΟε νοίμπιε οί Οεί»εεη Οεείί δρεεεδ,ΟέΙο» ίΟε πιβΓρίη Ιίηε »ίΙΟίη 
ίϋε ΙίπίίΙδ ΟΐΐΟε πίΕεΟίηεΓχ δρ3εε »ΟίεΟ εγ 8 βρρΓόρπΕίείΙ ίο ε3Γ§ο, 
εο3ΐ ογ 810(05; 

ν = ιΟε »0ο1ε νοίαηιβ οί ΙΗε πιβεΟίηεΓχ δρβεε θείο» ίΟε πιεγ^Ο Ιίηε. 

Ιπ51οβ 3 οί ιΗε Γβ()(ΐΪΓβπιβη15 ίη ϊΚίϊ Ρβγϊ, Ιίιβ ΚεεηίΒΙίοηδ οη δϋίχΐίνίδίοη ηη3 δίΒΟίΙίίΓ οί 
ΡΒδϊεηκοΓ 5Ηίρ« β$ 3η ΕςοίνΒίεηί ίο ΡβγΙ Β οί ΟιβρίςΓ II οί ϊίιβ Ιπιετηηίϊοη&ί ΟοηνεοΙίοη Γογ 
[ η* δΒίοίχ οί ϋϊε 3ϊ 5εΒ, 1960, βάορίεα Ο) ί6« ΟΓΒ&ηίζΒΠοη 6χ Γβδοΐυΐίοη Α.2δδ(νΐΙ!), !Γ. 3 ν 
οο ιΐδεε, ίί ΒρρΙίέε ίη ιΗείΓ εηΐίΓεϊχ. 


2.2 ΆΤιειε ίι ίδ δΟο»η ίο ίΟε δείίδίβείίοη οί ίΐιε ΑΟπιίηίδίΓΒΙίοη ιΗβι ιΟε 
ΕνεΓΒ^ε ρεπηεεΟϊΙίίχ 35 άείεπηίηειΐ Οχ ΟείΒίΙεΟ εβΙεπίΕΐίοη ίδ ίεδδ ιΟεπ ιΟει 
Β ίνεη ,Οχ ΙΟε ίοπημίΕ, ίΟε Οεοίΐεΰ εβΙεηΐΒίεά νβΐιιε πίΕχ Οε αδεΟ. Ρογ ιΟε 
ριίΓροδε οί δυεΟ εβίευίαΐίοη, ιΟε ρεπηεβΟίΙίίχ οί ρβδδεη^εΓ δρεεεδ, 35 (1εΓιηε(1 
ιη Κε§αΐ3ίίοη 2, δΟβΙΙ Οε ιβίίεη 35 95, ιΗεΙ οί &11 εατζο. εοβΐ επΟ δίΟΓε δρεεεδ 35 
60, επΟ ιθ3ί οί όουΟΙε Οοίίοιη, οίΐ ίιιεί επ6 οιΟεγ 13η1(5 31 δΐιεΚ νΕίηε 35 Γηβχ Οε 
ερρΓονεά ίη ε3εΟ 83δε. 

3 Εχεερί 35 ρΓονίΟει! ίη ρ3Γ3§Γ3ρΟ 4, ιΗε ηηίίοπη ΕνεΓΕ^ε ρεπηεβΟίΙίΐχ 
ΐΟίοηΒΟουί ιΟε ροπίοη οί (Οε δΟίρ ίθΓ»3Γ(1 οί ογ βΟβίί (Οε πίΒεηίηεΓχ δρβεε 
δΟβΙΙ Οε (ΙεΙεπηίηείΙ ίΓόπι ιΟε ίοππαίε: 

63 + 35-^- 

»Οειε: 

3 = ίΟε νοίηιηε οί ίΟε ρΕδδεηβεΓ δρβεεδ, 35 ΟείίηεΟ ίη Κε^υΐΕίιοη 2, 
»ΟίεΟ 3Γε δϊΐυΕίείΙ θείο» ΙΗε πιετ^ίη Ιίηε, ίοε»ΕΓ(1 οί ογ βΟείΙ ιΟε 
ΓηΕοΟίηεΓχ δρβεε; βηοΐ 

ν = ΙΟε »όο!ε νοίηιηε οί ίΟε ροπίοη οί ίΟε δΟίρ θείο» ΙΟε πΐ3Γ£ίη Ιίηε 
ίοΓ»3Γ(1 οί ογ 3 Ο 3 Β ιΟε πίΒεΟίηεΓχ δρ3εε. 

4.1 ΐή ΙΗε ε3δε οί 3 δΟίρ »ΟίεΟ ίδ ρεΓΠΐίΙΙειΙ υηΟεΓ ΚεβηΙβίίοη ΙΙΙ/27(ε) ίο 
εΕΓΓν 3 ηαπιΟεΓ οί ρειχοηδ οη Οοεγ( 1 ίη εχεεδδ οί ιΗε ΙίίεΟοβι εβρβείίχ 
ρίονίΟεί, επ( 1 ίδ ΓεςυΙτεΟ υηΟετ ΚεβίιίΕίίοπ 1.5 ίο εοπιρίχ »ίι1ι δρεεία! 
ρΓονίδίοηδ, ΙΟε ηηίίοπη ανεΓΕ^ε ρεπηεΒΟίΙίΐχ. ΐΟΓοιίΕΟουί ΙΟε ροπίοη οί ΙΗε 
δΟίρ ίθΓ»3Γ(3 οί ογ 3θ3ίι ιΟε πίΕεΟίηεΓχ δρβεε δΟαΙΙ Οε άειεππίηεεί ίΓοπι ΙΗε 
ίοΓηΐϋΐΕ: 

95 - 35 £ 

»ΟεΓε: 

Ο = ίΟε νοίηιηε οί ΙΟε δραεεδ θείο» ΙΟε ηΐΕΓ^ίπ Ιίηε επ( 1 ηΟονε ΙΟε ίορχ 
οί ίΙοοΓδ, ίηηεΓ Οοΐιοπι, ογ ρεβΙς Ι3η1(δ, 35 ιΟε εβδε ιηβχ Οε, »ΟίεΟ 
3Γε 3ρρΓορπ3ίε(1 ίο Ηπίΐ ηδειΐ 35 ε3Γ£ο δρβεεδ, εοβΙ ογ οίΙ ίηεΐ 
ΟηηΚεΓδ, δίΟΓε-Γοοπίδ, 0ΕΜ3£ε 3η(1 πιειΙ τοοπίδ, εΟβίη ΙοεΙιεΓδ βη(1 
ίΓεδΟ »3ίεΓ Ιβηΐίδ, ίοπνβΓΪοί ογ 3θ3ίι ιΟε ΠίΕεΟίηεΓχ δρβεε; 3η(1 

ν — ίΟε »ΟοΙε νοίηπιε οί ιΟε ροπίοη οί ιΟε δΟίρ θείο» ίΟε Γη3Γ£ΐη Ηηε 
ίθΓ»3Γ<1 οί ογ βΟβίί ιΟε ΠίΕεΟίηεΓχ δρβεε. 

4.2 Ιπ ΙΟε εβδε οί δΟίρδ επεΕβεΟ οη δεενίεεδ »ΟεΓε ΙΟε οεγ^ο Οοΐάδ 3 Γε ηοί 
ΒεηεΓΕίΙχ οεοαρίβά Οχ ηηχ δηΟδΙβηίίαΙ ςηΒΠΙίίίεδ οί οεγ£ο, ηο ρ 3 Π οί ίΟε εβτΕΟ 
δρβεεδ ίδ ίο Οε ίηεΐηάεί ίπ εβ1εηΐ3ίίη£ “Ο”. 


5 Ιη ΙΟε εβδε οί ηηηδυ3ΐ·3ΓΓ3η£επιεηίδ ΙΟε Α<1ιηίηΐδίΓ3ΐίοη ιήβχ 311ο», ογ 
τεςηίΓε, α (ΙείαίΙεΟ εβΙεηίΕίίοη οί βνεΓββε ρεπηεΒΟίΙίΐχ ίοΓ ίΟε ροπίοηδ 
ίθΓ»βΓ(1 οί ογ βΟβίί ΙΟε ΠίΕεΟίηεΓχ δρβεε. Ρογ ίηε ρηιροδε οί δυεΟ εβίεηίαίϊοηί 
ιΟε ρεΓπιεΒΟίΙίΐχ οί ρΕδδεη§εΓ δρβεεδ 35 άείίηεά ίη Κβ£η1βίίοη 2 δΟβΙΙ Οε ίβίςεη 
3δ 95, ιΟβί οί δρβεεδ εοηΐΒίηϊηε πίδεΟίΟείχ Εδ 85, ίΚαί οί βΐί ε3Γ£ο, εοβΙ βη<1 
δίΟΓε δρβεεδ βδ 60, βη(1 ίΟβί οί αοηΟΙε Οοίίοιη, ΟίΙ ίηεϊ βηά οίΟετ ίβηΐτδ βί δυεΟ 
νβΐηε βδ πΐ3χ Οε ΕρρΓονεΟ ίη εβεΟ εβδε. 

6 \νθεΓε 3 Οεί»εεη ΟεεΟ εοηιρβΠπιεηΙ Οεί»εεη ί»ο »3ίεΠΐ£ΐιι ίΓΕπδνεΓδε 
ΟηΠίΟεβΟδ εοηίβίηδ 3ηχ ρβδδεη^εΓ ογ ΟΓε» δρβεε, ιΟε »0ο1ε οί ΙΟβί 
εοπιρβΓίΓηεηΙ, Ιεδδ βηχ δρβεε εοπιρίειεΐχ εηεΐοδβίΐ »ίίΟίη ρεππΕπεηί δίεεϊ 
Οα11(ηε3(1δ βηΟ ΕρρΓορηΒίεεΙ ίο οίΟεΓ ρηφΟδεδ, ϊΟεΙΙ Οε Γε§3κ1ε(135 ρβδδεη£εΓ 
δρβεε. ννΟεΓβ, Οο»ενετ, ιΗε ρβδδεη^εΓ ογ ειε» δρβεε ίη ςηεδίίοη ίδ εοηιρίείεΐχ 
εηείοδεΟ »ίιΚίη ρεΓπιβηεηί δίεεϊ ΟηΙΙ(Κε3<1$, οηίχ ιΟε δρβεε βο εηεΙοδεΟ ηεεΟ 
Οε εοηεί(1εΓε(1 βδ ρβδδεηςεΓ δρβεε. 


Κε£ηΙβ(ίοη 6 

Ρετηΐίϊζώΐε ΙεηξίΗ ο/ εοητραηπιεηβ ίη ραϊςεη%α $Ηίρς 

1 ' 80ίρδ δΟβίΙ Οε βδ είίίείεηιΐχ δαΟΟίνίθεΟ 35 ίδ ροδδίΟΙε Οβνίη£ τε&Άτά ιο ιΟε 
ηβΐιιεε οι ιΟε δεενίοε ίοε »ΟίεΟ ιΟεχ 3Γε ίηίεηίεα. ΤΟε Οε£Γεε οί δυΟΟίνϊδίοη 
δΟβίΙ ν3Γχ »ίίΟ ιΟε 1εη£ΐΟ οί ιΟε δΟίρ βη8 »ίιΗ ιΟε δειτνίεο, ίη δυεΟ πίΕηηεΓ ιθ 3 ί 
ΙΟε ΟίβΟεδί όεβΓεε οί δυΟάίνίδίοη εοπεδροηίΐδ »ίίό ιΟε δΟίρδ οί ΕεεΕίεδί 
ΙεηείΟ, ρππίΕηΤχ αη^ξεά ίη ιΟε εβτπ3£ε οί ρβδδεηβεΓδ. 

2 ΡααοΓ ο/ χυΜινίτιοπ 

2.1 ΤΟε ηΐ3χίπιυπι ρεΓπιίδδίΟΙε ΙεηβίΟ οί 3 εοΓηρβΗπιεηι Οβνίη^ ίίδ εεηίΓε ει 
3ηχ ροίηί ίη ΙΟε δΟίρ’δ Ιεηβΐίι ίδ οΟιβίηεΟ ίΓριη ΙΟε ΙΙοοιΙαΟΙε Ιεπ^ίΟ Οχ 
πιυΐΐιρίχίηβ ιΟε ΙεΙΙεγ Οχ 3η βρρΓορπβιε ΙβειοΓ εΕΐΙεΟ ίΟε ΙηείοΓ οί δυΟΟίνίδίοη. 

2.2 ΤΟε ίβείοΓ οί δηΟίϋνίδίοη 5 Ο 3 ΙΙ (ΙερεηΟ οη ιΟε Ιεη£ΐΠ οί ΙΟε δΟίρ, 3η(1 ίθΓ 

3 £ίνεη Ιεπ£ίΟ δΟβίΙ νΕίχ ΕεεθΓ(1ίη£ Ιο ίηε ηβΙϋΓε οί ΙΟε δεεΓνίεε ίοΓ »ΟίεΟ ΙΟε 
δΟίρ ίδ ίπίεηεΙεΟ. Ιι δΟβίΙ ΰεοΓεβδε ίη 3 τε^ηίΕΓ βηϋ εοηιίηηοηδ ηιβηηεΓ: 

.1 35 ΙΟε 1ειΐ£ίΟ οί ΙΟε δΟίρ ΐηεΓεβδεδ, 3η(Ι 

.2 Ιγοπι 3 Ιεοιογ Α, 3ρρ1ίε3θ1ε ίο δΟίρδ ρππίΕΓίΙχ εη|3£ε<1 ίη ιΟε 
ε3ΓΠ3£ε οί ε3Γ£θ, ίο η Ιεοιογ Β, βρρΙίεβΟΙε ίο δΟίρδ ρΓίπΐ3Γί1χ 
εη§3§ε(1 ίη ΙΟε εΕΐτίβ^ε οί ρ35$εη§εΓ5. 

2.3 ΤΟε ν3Π3ίίοηδ οί ΙΟε ί30ίοΓδ Α 3Π(1 Β 5 Ο 3 ΙΙ Οε εχρΓεδδειΙ Οχ ΙΟε ίο11ο»ίη£ 
ίοητιηίΒε (1) 3ηΟ (2) »ΟεΓε Ε ίδ ΙΟε 1εη£ίΟ οί ιΟε δΟίρ βδ ιΐείίηείΐ ίη Κε£υ1βίίοη 


Α = (!_ = 131 ιη βηϋυρ»βΓ(1δ)...(1) 

ΊΠ 7 

Β = υτ^ 2 + .18 (Ε = 79 πι επ(1 υρ»βΓθδ). (2) 





ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3. Οί ίεηοη'ό} $ετνκε 

3.1 Ρογ β δΗίρ οί βίνεη ΙεηρΗ (Ηε βρριορπβίε ίβείΟΓ οί δυΗάίνίδίοη δΗβΙΙ Ηε 
όεΐεπηίηεό Ηγ (Ηε εηιεποη οί δεενίεε ηυπιεΓβΙ (ΗεΓείηβίΙεΓ ΟΗΐΙεεΙ (Ηε 
επίεποη ηυπιεΓβΙ) 3 $ βίνεη Ηγ (Ηε ίοΙΙοΆίηβ ίοπηυίβε (3) ϊη<1 (4) ννΗετε: 

Ο, ■= ιΐιε εηιεποη ηυπιεΓβΙ; 

I.' = (Ηε 1επ£(Η οί [Ηε δΗίρ (ιηείΓεδ), 35 όείίπεό ίη Κε£υ1β(ίοη 2; 

Μ = (Ηε νοίυηιε οί [Ηε ποεΗιπειγ 5 ρ 3 εε (ευΗίε ιηείΓεδ), 35 όείίηεό ίη 
Κε£υ1βιίοη 2; ννίίΗ (Ηε βόαίιίοη (ΗεΓείο οί (Ηε νοΙιίΓηε οί βηγ 
ρεπη 3 πεη( οί] ίυεί ΠυηΚεΓδ ννΗίεΗ πίβυ 1 Ηε δίΐυβίεό βΗονε (Ηε 
ιπηεΓ ΗοιΙογπ 3 ΐκΙ ίοηνηπΐ οί ογ βΗβίΙ (Ηε (ηβεΗίηείγ δρβεε; 

Ρ = (Ηε ννΗοΙε νοίυιηε οί (Ηε ρβδδεηκεΓ 5 ρ 3 εε 5 Ηεΐονν (Ηε πιβΓβίη Ιίηε 
(ευΗίε πιε(Γε$), 35 όείίηεό ίη Κε£ΐιΐ 3 (ίόη 2; 

V = (Ηε ννΗοΙε νοίυιηε οί (Ηε $Ηϊρ Ηεΐονν (Ηε παεςίη Ιίηε (ευΗίε 
ιηεΐεεδ); 

Ρ, = ΚΝ ννΗεεε: 

Ν = (Ηε ηυιηΠεε όί ρβ 55 εη(>εΓ 5 ίοΓ ννΗίεΗ (Ηε ίΗίρ ί$ (ο Ηε 
εεπίίίεό, βπό 

Κ = 0.0561. 

3.2 ΐνΗεεε (Ηε νβΐυε οί ΚΝ ί$ ^Γίαίετ (Ηβη (Ηε δυπι οί Ρ βηό (Ηε ννΗοΙε 
νοίυιηε οί (Ηε 30(υ3< ρ 3 δδεη£εΓ δρβεεδ βΗονε (Ηε πιβΓβίη Ιίηε, (Ηε Γίνετε (ο Ηε 
(βΚεη 35 Ρ| (5 (Η 3 ( δυπι ογ (ννο-ιΗίπίδ ΚΝ, ννΗίεΗενεΓ ίδ (Ηε §Γεβ(εΓ. 


ννΗεη Ρ, ίδ £Γε 3 (εΓ (Ηβη Ρ - 

Γ’ — 70 Μ + 2Ρ ι 

“ν + ρ,-ρ . 


βηό ίη οίΗεε εβδεδ - 
Ο, = 72· ^ γ~ 2Ρ 


(3) 

Η) 


3.3 Ρογ δΗίρδ ηο( Η 3 νίη§ β εοη(ίπυου 5 ΗυΙΚΗεβό όεοΚ (Ηε νοίυηηεδ 3 Γε (ο Ηε 
(βΚεη υρ (ο (Ηε βείυβί πιβφίη Ιίηεί υδεό ίη όε(εΓπιίηίη§ (Ηε ίΙόοάβΗΙε Ιεη§(Ηδ. 


4 ΚιιΙεί /ογ ιηόάίνίεϊοη ο/ $Ηψ! οίΗεΓ ιΗαη ιΗοχε εονετεά Η)· ρατα^ταρΗ 5 

4.1 ΤΗε δυΗόίνίδίοη βΗβίι (Ηε ίοΓβρεβΚ οί $Ηίρδ οί 131 ίη ίη ΙεηβΐΗ βη<3 
υρννβπΐδ Ηβνίηβ 3 ετίιεποη ηυπιεΓβΙ οί 23 ογ 1ε35 5 Η 3 ΙΙ Ηε §ονεΓηεα Ηγ (Ηε 
ίβεϊΟΓ Α ξίνεη ογ ίοπηυΐ3 (1);. οί (Ηόδε Ηβνίη® 3 επίεποη ηυπιεΓβΙ οί 123 ογ 
πιοεε Ην (Ηε ίβείΟΓ Β §ίνεη Ηγ ίοπηυΐ3,(2); βηά οί (Ηοδε Ηενίη^ 3 επίεποη 
ηυπιεΓβΙ Ηείννεεη 23 αηά 123 ΗγΐΗε ίβειοΓ Ρ οΗοίηεό Ηγ ΙίηεβΓ ίηίεΓροΙβιίοη 
Ηείννεεη (Ηε ίβείοεδ Λ 3πγ1 Β, υδίη£ (Ηε ίοπηυΐβ: 

• .ρ· Α - (Α-Β)(0*-23) ... (5) 


ΝενεΠΗεΙεδδ, ννΗετε (Ηε εηίεηοη ηυπιεΓΒ] ίδ εςυβί Ιο 45 ογ ιηοεε 3 πε 1 
δίιηυΙίΒηεουδΙγ (Ηε εοπνρυΐεό ίβειοτ οί 5 αΗ< 3 ίνίϊίοη 35 §ίνεη Ηγ ίοπηυΐβ (5) ίδ 
.65 ογ 1 ε 55 , Ηυι πιοΓε (Ηβη .50, (Ηε δυΗόίνίδίοη βΗβίι (Ηε ίοΓερεβΚ 5 Η 3 ΙΙ Ηε 
βονεπιεΟ Ηγ (Ηε ίβειοΓ .50. 

4.2 \νΗετε (Ηε ίβείΟΓ Ρ ίδ Ιεδδ (Ηβη .40 βη«1 ί( ίδ δΗοννη (ο (Ηε δβΐίδίβόιίοη οί 
(Ηε Αόιηίηί 8 (Γ 3 ΐίοη (ο Ηε ίιηρΓβείίοβΗΙε (ο εοπιρί^ ννίίΗ (Ηε ίβεΙΟΓ Ρ ϊη 3 
πιβεΗίηεΓγ εοιηρ 3 Γ(Γηεη( οί (Ηε δΗίρ, (Ηε δυΗιίίνιδίοη οί δυεΗ εοηιρ 3 Γ(πιεη! 
Γηβγ Ηε 8'ονεΓηε<1 Ηγ 3 π ίηεΓεβδεΟ &ο(ογ, ννΗίεΗ, ΗοννενεΓ, δΗβΙΙ ηοΐ εχεεεΗ 
.40. 


4.3 ΤΗε 8υΗ(1ίνί8ίοη βΗβίι (Ηε ίοΓερεβΗ οί δΗίρδ οί Ιεδδ (Ηβη 131 ίη Ηυι ηο( 
1ε55 (Ηβη 79 πι ίη 1εη^(Η Ηηνίη^ α επίεποη πυιηεΓ 3 ΐ εςυβί (ο $, ννΗετε: 


·. 3.574 - 251. 

5 “ Τ3- 

δΗβΙΙ Ηε βονεπιειΐ Ηγ (Ηε ίβείοΓ υηί(γ; οί (Ηοδε Ηβνίη® 3 εηίεηοη ηυΓηεοΙ οί 
123 ογ (ΠΟΓβ Ηγ (Ηε ίβεΙΟΓ Β-βίνεη Ηγ (Ηε ίοπηυΐ 3 (2); οί (Ηοδε Ηβνίη^ 3 
εήΐεποη ηαηνεοί Ηείννεεη 5 3 πΟ 123 Ηγ (Ηε ίβεΙΟΓ Ρ οΗοίηεΗ Ηγ 1 ίηε 3 Γ 
ίη(εΓρο| 3 (ίοη Ηείννεεη υηίΐγ 3π(1 (Ηε ίηείΟΓ Β υ$ιηβ (Ηε ίοηηυΐΒ: 

ρ^ι- 0-Β)(Ο,-:5) (6) 

123-5 :.. 


4.4 ΤΗε δοΗΟίνίδίοη βΗβΛ (Ηε ίΟΓερεβΗ οί δΗίρδ οί Ιεδδ (Ηβη 131 γπ Ηυ( ηο! 
1 εδ 5 (Ηβη 79 πι ίη Ιεη^ΐΗ 3 η(Ι Ηβνίηί 3 επίεποη ηυπιέΓβΙ Ιεδδ (Ηβη 5, 3 η <1 οί 
δΗίρδ οί Ιεδδ (Ηβη 79 πι ίη Ιεη^ίΗ δΗβίΐ Ηε βονεεπεΗ Ηγ (Ηε ίβείοε υηί(γ, υηίεδδ, 
ίη εί(ΗεΓ 03δε, ί( ίδ δΗοννη (ο (Ηε δβΐίδίβείίοη οί (Ηε ΑΟιηίπίδΙοΠοη (ο Ηρ 

ίπιρΓβείίεβΗΙε ίο εοπιρίγ ννί(Η (Πίδ ίβείΟΓ ίη βηγ ρβΓί οί (Ηε δΗίρ, ίη ννΗίεΗ εβδε 
(Ηε ΑΟσιίηίδΙοΐίοη πιβγ βΐΐονν δυεΗτεΙβχβΐίοη βδ πιβγ βρρεβΓ ιο Ηε ΐυδίίΓιέΟ. 
Ιιβνίη^ Γε^βΓΟ (ο βΙΙ (Ηε είΓΟυπίδίΒηεεδ. 

4.5 ΤΗε ρΓονίδίοηδ όί ρβοβορΗ 4.4 δΗβΙΙ βρρΙγ βίδο (ο δΗίρδ οί ννΗβΙενεί 
ΙεηρΗ, ννΗίεΗ βεε (ο Ηε ςΟΓίίίίεεΙ ιο εβηγ β ηυπιΗεΓ οίρβ 5 δεη§εΓ 5 εχεεεόίη§ 12 
Ηυ( ηο( εχεεείΐίηβ τ·. 

τ 2 · 

£50 , οί :50|’ ννΗίεΗενεΓ ίδ (Ηε Ιεδδ. 


5 Υρεεία/ Μαηάατάε ο/ ζυύώνίιίοη /ογ ίΗίρ! ννΗίεΗ απ ρεηηίηεά ιιηάετ 
Κεξίιίαύοη Ι11/27(ε) ίο εαηγ α ηιιιηΗεΓ ο; ρεποηί οη Ηοατά ίη εχεείί ο/ 
ιΗε Ιί/εΗοαΙ εαραείΐγ ρτονίάειΐ αηά ατε ηηιιίΓεά ηηάεΓ ΚεξίιΙαιίοη ].ί ιο 
εοπιρίγ ννίίΗ δρεείαί ριονίιίοηί 


5.1.1 Ιη (Ηε εβδε οί δΗίρδ ρππιβηΐγ εη^βγεό ίη (Ηε εβΓηβ§ε οί ρ3δδεη§εΓδ, (Ηε 
δυΗιίίνιδίοη βΗβί( (Ηε ίΟΓερεβΙί δΗβΙΙ Ηε ^ονείηεό Ηγ β ίβείΟΓ οί .50 ογ Ηγ (Ηε 
ίβειΟΓ όείεπηίηεό βεεΟΓαίπβ (ο ρβΓβ^ΓβρΗδ 3 αηά 4, ίί Ιεδδ (Ηβη .50. 

5.1.21η (Ηε εβδε όί δυεΗ δΗίρδ οί Ιεδδ (Ηβη 91.5 πι ίη Ιεη^ίΗ, ίί (Ηε 
ΑόπιίηίδίΓΒίίοη ίδ δβίίδίίεεΙ (Ηβ( εοπιρίίεπεε ννίίΗ δυεΗ ίβείΟΓ ννουΐό Η ε 
ίπιρΓΒΟΙίεβΗΙε ίη β εοπιρβηπιεηΐ, ίί πνβγ βίΐονν (Ηε Ιεη^ίΗ οί (Ηβ( εοπιρβππιεηί 
(ο Ηε ^ονετηεό Ηγ β Ηί§ΗεΓ ίβείΟΓ ρεονκίεό (Ηε ίβείΟΓ υδεό ίδ ΙΗε Ιοννεδΐ (Ηβι ί$ 
ροείίεβΗΙε 3 ηό ΓεβδοπβΗΙε ίη (Ηε είΓουπίδίβηοεδ. 

5.2. ν/ΗεΓε, ίη (Ηε εβδε οί βηγ δΗίρ «ΗειΗεΓ οί Ιεδδ (Ηβη 91.5 γπ ογ ηοΐ, (Ηε 
ηεεεδδίίγ οί εβΓτγίη| βρρτεείβΗΙε ςυβη(ί(ίεδ οί εβτ £0 πιβΗεδ ίί ίπιρΓβείίεβΗΙε (ο 
ΓεςυΪΓε (Ηε δυΗαίνΐδίοη βΗβίΐ (Ηε ίοΓερεβΚ (ο Ηε βονεπιείΐ Ηγ 3 ίβειοι ηοί 
εχεεεεΙίηβ .50, (Ηε δίβηόβπΐ οί δυΗόίνίδίοη (ο Ηε βρρίίεό δΗβΙΙ Ηε όείεππίηεό 
ϊη βεεοΓαβηεε ννίίΗ ΙΗε ίοΐΐοννίηβ 5 υΗ-ρ 3 Γ 3 βΓ 3 ρΗδ .1 (ο .5, δυΗ]εε( (ο (Ηε 
εοηόίήοη (Ηβ( ννΗετε (Ηε Α( 1 πιίηίδ(Γ 3 ίίοη ίδ δβΐίδίίεό (Η 3 ( ίηδίδίεηεε οη δ(ηε{ 
εοπνρΐίβηεε ίη βηγ τεδρεεί ννουΙό Ηε υηΓεΒδοηηΗΙε, ί( πιβγ βΐΐονν δϋεΗ 
βΐΐετηβίίνε βΓΓβπεεπιεπί οί (Ηε ννβίεηί^Ηί ΗυΠίΗεβόδ 35 3 ρρε 3 Γ 5 (ο Ηε ]υδ(ίΗε(| 
οη πιεηίδ βηό ννίίΐ ηο( όίπιίηίδΗ (Ηο βεηεΓβΙ είίεοιίνεηεδδ οί (Ηε δυΜίνϊδίοη. 

. 1 ΤΗε ρΓονίδίοηδ οί ρ 3 Γ 3 ξΓβρΗ 3 Γείβίίη^ ιο (Ηε εηίεηοη ηυπιεοΙ δΗβΗ 
βρρίγ ννίϊΗ (Ηε εχεερίίοη (Ηβ( ίη ε 3 ΐευΐ 3 (ίη£ (Ηε νβΐυε οί Ρ, Ιογ 
ΗεΠΗεό ρβδδεη^εΓδ Κ ίδ (ο Ηβνε (Ηε νηΐυε όείιηεό ίη ρ 3 Γβ£ΓβρΗ 3, ογ 

3.5 πι 3 , ινΗίεΗενεΓ ίδ (Ηε |>Γ03ίεΓ, 3 ηό ίοΓ υηΗεπΗεό ρβδδεπξεΓδ Κ ίδ 
ίο Ηβνε (Ηε νβΐυε 3.5 πι 3 . 

.2 ΤΗε ίβείΟΓ Β ίη ρβΓΒβΓβρΗ 2 δΗβΙΙ Ηε Γερίβεεό Ηγ (Ηε ίβείΟΓ ΒΒ 
όείεππίηειΐ Ηγ (ηε ίοΙ1οννίη§ ίοππυΐβ: 

ΒΒ = + ·20 (1, = 55 πι βηό υρννβηΐδ) 

.3 ΤΗε δυΗόίνίδίοη βΗβΛ (Ηε ίοεορβηΚ οί δΗίρδ οί 131 πι ίη ΙεηβΐΗ βηό 
υρννβπΐδ Ηβνίηε β επίεποη ηυπιεΓβΙ οί 23 ογ Ιεδδ δΗβΙΙ Ηε βονεπιειΐ 
Ηγ (Ηε ίβείΟΓ Α ρνεη Ηγ ίοπηυΐβ (1) ίη ρ 3 Γβ§Γ 3 ρΗ 2.3; οί (Ηοδε 
Ηβνίπ§ 3 επίεποη ηυπιεΓβΙ οί 123 ογ πιοΓε Ηγ (Ηε ίβείΟΓ ΒΒ ^ίνεη Ηγ 
(Ηε ίοΓπιυΙβ ίη ρ 3 Γβ§ΓβρΗ 5.2.2; 3 ηό οί (ηοδε Ηβνίηβ β επίεποη 
ηυπιεΓβΙ Ηείννεεη 23 βηό 123 Ηγ (Ηε ί 3 ε( 0 Γ Ρ οΗΐβίηεό Ηγ ΙίποβΓ 

ίηίεφοίβΐίοη Ηείννεεη (Ηε ίβεΙΟΓδ Α βπό ΒΒ, υδίη§ (Ηε ίοππυΐβ: 

ρ = Α _ (Α - ΒΒ)(0 5 - 23) 

100 

εχεερί (Η 3 ( ίί (Ηε ίβείΟΓ Ρ 50 οΗοίπεό ίδ Ιεδδ (Ηβη .50 (Ηε ίβείΟΓ ιο Ηε 
υδεό δΗβΙΙ Ηε είΐΗεΓ .50 ογ (Ηε ί3ε(θΓ εβίευίβίεό βεεοπίίπ^ (ο (Ηε 
ρΓονίδίοηδ οί ρ 3 Γ 3 βΓ 3 ρ 1 ι 4.1, ννΗίεΗενεΓ ίδ (Ηε δίτιβΙΙεΓ. 

.4 ΤΗε δυΗόίνίδίοη 3 Ηβί( (Ηε ίοιερεβΗ οί δΗίρδ οί Ιεδδ (Ηβη 13] πι ΗυΙ , 
ηοί Ιεδδ (Ηβη 55 πι ίη 1εη§(Η Ηβνίη^ 3 επίεποη ηυπιεΓβΙ εαυβ) (ο 5,: . 
ννΗεΓε - 

„ 3.712 - 251. 

5, - /ξ- 

δΗβΙΙ Ηε ιονεπιεΟ Ηγ ιΗε ίβειοΓ υηίιγ; οί (Ηοδε Ηβνίηβ 3 επίεποη 
ηυπιεΓβΙ οί 123 ογ πκχε Ηγ (Ηε ίβειοΓ ΒΒ §ίνεη Ηγ (Ηε ίοπηυΐβ ίη 
ρβΓββΓβρΗ 5.2.2; οί (Ηοδε Ηβνίη§ β επίεποη ηυπιεΓβΙ Ηείννεεη 5, βηό 
123 Ηγ (Ηε ίβειοε Ρ οΗιβίηεό Ηγ ΙίηεβΓ ίπίειροίειίοη Ηείννεεη υηίΐγ 
βηό (Ηε ίβειοΓ ΒΒ υδίη^ (Ηε ίοπηοΐβ; 

Ρ = ! _ (1 - ΒΒ)(0, - 5,) 

123 - 5, 

εχεερί (Ηβι ίη είιΗεΓ οί (Ηε (ννο ΙβΚεΓ εβδεδ ίί (Ηε ίβειοε 50 οΗοίηεό 
ίδ Ιεδδ (Ηβη .50 (Ηε δυΗόίνίδίοη πιβγ Ηε ΒονεΓηεό Ηγ β ίβειοΓ ηοί 
εχεεεώη§ .50. 

.5 ΤΗε δυΗόίνίδίοπ βΗβίΙ (Ηε ίοΓερεβΗ οί δΗίρδ οί Ιεδδ (Ηβη 131 πι Ηυΐ 
ηοί Ιεδδ (Ηβη 55 πι ίη ΙεηβΐΗ βηα Ηβνίη£ 3 επΙεΓίοη ηυπιεΓβΙ Ιεδδ (Ηβη 
5| 3 ηό οί δΗίρδ οί Ιεδδ (Ηβη 55 πι ίη ΙεηβΐΗ δΗβΙΙ Ηε £ονετηε(1 Ηγ (Ηε 
ίβείόΓ υηίΐγ, υηίεδδ ίί ίδ δΗοννη (ο (Ηε δβώίβείίοη οί (Ηε ΑόπιίηιδίΓβ- 
(ίοη (ο Ηε ίπιρΓβείίεβΗΙε ιο εοπιρίγ ννίίΗ (Ηίδ ίβείΟΓ ίη ρβηίευΙβΓ 
εοπιρβΠπιεηΙδ, ίη ννΗίεΗ ενεηΐ (Ηε Αόηβίηίδίοΐίοη πιβγ βΙΙονν δυεΗ 
ΓεΙβχ 3 (ίοηδ ίη τεδρεεί οί ΐΗοδε εοπιρβΠπιεηΙδ 35 βρρε 3 Γ (Ο Ηε 
γυδίιίίει), Ηβνίηβ Γε§ 3 π 1 ιο 411 (Ηε επευπίδίβηοεδ, ρΓονιαεό (Ηβ( (Ηε 
βήεπηοδί εοπιρ 3 ΓΤιηεηΐ βηό 35 ηιβηγ 35 ροδδίΗΙε οί (Ηε ίοην 3 Γ 0 
εοπιρέπηιεηΐδ (Ηείννεεη (Ηε ίοΓερεβΙι αηά (Ηε 3 ί(εΓ εηό οί (Ηε 
πίΒεηίηειγ δρβεε) δΗβΙΙ Ηε Κερί ννίίΗίη (Ηε ΠοοόβΗΙε ΙεηβΐΗ. 
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5ρεείαΙ ΓΡριΟΓΓιηεηίί εοηεεΓηίηξ ραίίεη^ιι ^ηιρ ίΐιοαινιίΐοη 

1 \νΗεΓε ίπ β ροΠίοη ογ ροπίοηδ οί 3 δΗίρ (Ηε ννβίεηίβΗι ΗυΙΚΗεβόδ βΓε 
εβπίεό (ο β Ηί^ΠεΓ όεεΚ (Ηβη ίη (Ηε ΓεπιβίηιΙεΓ οί (Ηε δΗίρ 3 ηό ί( ίδ όεδίΓεό (ο 
ΐβΚε.30ν3η!3§ε οί (Ηίδ ΗίβΗετ εχιεηδίοη οί (Ηε ΗυΙΚΗεβΟδ ίη ο 3 ΐουΐ 3 ΐίη§ (Ηε 
ΠοοόδΗΙε ΙεπβΐΗ, δερβΓβιε πιβφίη Ιίηεδ πιβγ Ηε υδειΐ ίοΓ εβεΗ δυεΗ ροΠίοη οί 
ιΗε δΗίρ ρΓονίόεό (Η 3 Ι: 

1 (Ηε δίόεδ οί (Ηε.δΗίρ 3 Γε εχίεηόεό (ΗΓου^ΗουΙ (Ηε δΗίρ’δ Ιεη§(Η (ο (Ηε 
όεεΚ εοΓΓεδροη()ίη§ (ο (Ηε υρρβΓ πιβφίη Ιίηε βηέΙ βΙΙ ορεηίηβδ ίη (Ηε 

8 ΗεΗ,Ϊ 5 ΐ 3 ΐίη 8 .ΗεΙονν (Ηίδ όεεΚ (ΗεουβΗουΙ (Ηε 1εη§(Η οί (Ηε δΗίρ 3 γο 
(Γ ββ(ε(13δ Ηείηβ ΗεΙονν β πιβΓ^ίη Ιίηε, ίοΓ (Ηε ρυιροδεδ.οί Κε^υΙβίιοη 
17;βή<ί 

.2 (Ηε (ννο εοπιρβΓίπιεηΙδ 30)βεεη( (ο (Ηε “δ(ερ” ίπ (Ηε ΗυΙΚΗεβό όεεΚ 
3 Γε εβεΗ ννπΗίη (Ηε ρεπηίδδίΗΙε Ιεη^ΐΗ εοΓΓεδροηόίη^ ίο (Ηειί 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΓεδρεοΙινε ττϊΗΓΠΐπ Ιίηεδ, 3η(3, ϊη αάύίϊίοη, ΙόεΐΓ οοπιόιηειί Ιεη§1ό 
ιίοεδ ηο< εχεεειί Ιννίοε ιόε ρεπηί55ί61ε 1εη£ΐό όεδειΐ οη ιόε ΙοννεΓ 
πιβΓ^ίη Ιίηε. 

21 Α εοπιρ3ΓΐπιεηΙ πιε) 1 εχοεεά ιόε ρεπηίδδίόΐέ ΙεηεΙό άεΐεπηίηειΐ 6γ ιόε 
ηίΐβί οί ΚββυΐΕΠοη 6 ρΓονίιΙειΙ ΐΗε οοπιόιηειί 1εη£ΐό ο: εβοό ρ3ΐΓ οί εφεεεηΐ 
εοιηρεΛπιεπίΒ Ιο ννόίεό ιόε οοπψ3«πιεη! ίη ςυεδίίοη ίδ οοπιπίοη ιίοεδ ηοΐ 
εχεεειί είΐόεε Ιόε ί1οο<ΐ361ε 1εη£ΐη ογ Ιννίοε Ιόε ρεπηίδδίόΐε Ιεη£ΐό, ννόίοόενει 
ί 5 ιόε Ιεδδ. 

2.2 Ιί οηε οί Ιόε ΐννο 3ΐί)3εεηι εοιπρεΠιηεηΙδ ίδ δίΐυβιειί ίηδϊϋε ιΗε 
πίβοόίηεΓγ δρηοε, 3ΐκ1 Ιίιε δεοοηιί 15 δίΐυείβιί ουίδίόε ιόε πίβοόίηεΓγ 8ρ3έε, βηιί 
11ιε 3 νεΓ 3£0 ρεπηεβόίΐίΐγ οί Ιίιε ροπϊοη οί ιόε δόίρ ίη ννόίεό ιόε δεοοηιί ί$ 
δίΐυβίειί ϋιΚεΓϊ Λοχη 1031 οί Ιόε ΠίβοόίηεΓγ δρεεε, ιίιε οοηιίοίηεϋ ΙεήξϊΗ οί Ιίιε 
Ινο οοιηρΒΓίπιεηΐδ 50 β 11 6ε ειίίυδίειί ίό ιίιε πιεβη 3νεΓ3£ε ρεηηεδόίΐίΐγ οί Ιόε 
(νν0 ροηίοηί οί ιίιε δόίρ ίη ννόίεό ιίιε οοπιρέηιηεηΐδ 3Γ€ δίΐυβιειί. 

2.3 \νόειε Ιίιε Ιννο 8<1]3εεηι οοπιρ3Ππιεηΐ5 όβνε ϋίίίεΓεηι ίίεΐΟΓδ οί 
δϋόιΐϊνίδίοη, ιίιε οοπιόιηειί 1εη£ΐό οί ιίιε ΐ\νο οοπιρβΓίπιεηΐδ δόβΐΐ 1>ε 
ιίείεπηίηειΐ ρΓοροΓίίαηείεΙγ. 

3 Ιη δόίρδ οί 100 πι ίη Ιεη£ΐό βηιί υρννβπίδ, οηε οί ιόε πιείιι ΐΓ3ηδνεΓδε 
όυΙΙιόεΒίΙδ βόείΐ Ιόε ίοιερεβίι δόβΐΐ 6ε ίιΐΐεΟ βι 3 ΟίδίΕηεε ίΓοηι Ιίιε ίοηνβπΐ 
ρεΓρεηΟίεαίβΓ ννόίεό ίδ ηοΐ £ΓεβΙεΓ ιόβη Ιίιε ρεπηίδδίόΐε Ιεηρό. 

4 Α πιβίη ΐΓβηδνεΓδε όυΙόόεΒϋ πιβγ 6 ε Γεοεδδειί ρΓονίιίειί ιόβΙ 3)! ρ3Πδ οί 
Ιίιε Γεεεδδ Ιίε ίηόοΕΓίΙ οί νειίίεβΐ δϋΓίβεεδ όη όοιό δίαεδ οί Ιόε δόίρ, δίΐυβίειΐ 31 
3 <1ίδ13ηεε ίΓοπη Ιίιε δόεΙΙ ρΐ3ΐίη£ εςυβί Ιο οηε-ίίίιό Ιίιε όΓεβεΙΙό οί Ιίιε δόίρ, 38 
ιΐείίηειΐ ϊη Κειμιΐβΐίοη 2, 3 η <1 πιεβδηΓεΟ 31 η£01 3Π£ΐεδ Ιο Ιίιε εεηίΓε Ιίηε 31 Ιόε 
Ιενεί οί Ιόε αεερεδΐ δυόιΐίνίδίοη Ιθ 3 (ί Ιίηε. Αηγ ρ3« οί 3 Γεοεδδ ννόίεό Ιίεδ 
ουϊδίΟε ΰιεδε ΙίπιίΙδ δίιβΙΙ 6 ε ιίεβίΐ χνίΐΐι 35 3 $1ερ ιη βοοοπίβηοε ννίΐό ρ3Γ3£Γ3ρό 
5. 

5 Α ηΊ&ίη ΐΓΒΠδνεΓβε όυΙΙιόεβιΙ πιβγ 6 ε δίερρβιΐ ρΓθνϊ<3ε<3 ΙόβΙ ίΐ πιεείδ οηε 
οί Ιίιε ίο1Ιοννίη£ εοηΟίιίοηδ: 

.1 16ε οοπιόιηειί ΙεηξΙό οί Ιόε Ιννο οθΓηρ 3 Πιτιεη( 5 , δερβΓΒίειί 6γ ΙΗε 
6ιι11ι6ε3<1 ίη ςυεδίίοη, Οοεδ ηοΐ εχεεειί είΐΗεΓ 90 ρβΓ εεη! οί Ι 6 ε 
ίΙοοάβΟΙε Ιεη§ιΗ ογ Ιννιοε ιΗε ρεΓπιίδ 5361 ε ΙεηβίΚ, εχεερΙ 1631, ίη 
,δΗίρδ 63νίη§ 3 ίεεΙΟΓ οί ευΟΟίνιδίοη £Γ63ΐεΓ ιΗεη .9, ι6ε εοηι6ίηει) 
Ιεη^ΐΗ οί 16ε ίλνο εοπιρΕΓίπιεηΙδ ίη ςυεδίίοη 86311 ηο! εχεεειί 16ε 
ρεπηίδδίόΐε Ιεη^ΐΗ; 

.2 βάιίίΐίοηεΐ 5η6ι1ίνίδίοη ίδ ρΓονίιΙειΙ ίη \ν3γ οί 16ε δίερ Ιο πιβίηΙΒίη 16ε 
δ3ΐηε πιεβδίίΓε οί 53ίειγ 38 1631 δεεαΓεά 6γ 8 ρίΒηε 6ιι166ε3ΰ; 

.3 16ε εοπιρ3ηπιεηΙ ονεΓ \ν6ίε6 ΐ6ε δίερ εχίεηιΐδ ιΐοεδ ηο! εχεεειί Ϊ6ε 
ρεπηίδδίοίε Ιεη§ι6 εοπεδροηιΐίηβ Ιο 3 πΐ3Γρη Ιίηε Ιβίιεη 76 πιπι 
θείο» 16 ε δίερ. 

6 ΙΑΤιεΓε 3 πιείη ΐΓβηδνεΓδε 6υ166ε3ΐ1 ίδ τέεεδδει! ογ βιερρειΐ, βη εςυίνεΐεηι 
ρΐεηε 6 α 11 ϋιε 3 ΐ 1 δ 68 ΐ! 6 ε ιΐδει) ίη ιΐεΐεππίηίη^ ι 6 ε 8ΐι6ι1ίνί5ίοη. 

7 Ιί 16ε ιϋδΟηεε 6 ει»εεη πνο 3ΐί)3εεηΙ πιεϊη ΐΓβηδνεΓδε 6υ166ε3ΐί5, ογ 
ι 6 είΓ εςυίνβίεη! ρΐεηε 6ιι11ί6ε3ΐ)5, ογ 16ε ιϋ·-ΐ3ηεε 6 εΙ»εεη 16ε. ιίεηδνεΓδε 
ρΐεηεβ ρβδδίη^ 0ΐΓθυ§6 16ε ηεβΓεδΙ δίερρεϋ ροπίοηδ οί 16ε 6υ11ι6ε3ΐΐ5, ίδ Ιεδδ 
16βη 3.0 πι ρΐυδ 3 ρεΓ εεηΐ οί 16ε 1εη§ΐ6 οί 16ε δ 6 ίρ, ογ 11.0 ιη » 6 ίε 6 ενεΓ ίδ ι 6 ε 
1ε88, οηΐ^ οηε οί Λεβε 6 υ 11 ι 6 ε 3 ΐ 1 δ 86311 6 ε Γε 63 τιίει 1 38 ίοπηίηβ ρβπ οί ιΗε 
8ϋ6άίνί5ΐοη οί ι 6 ε δ 6 ίρ ίη 3εεοπΐ3ηοε »ί(Κ ιΚε ρΓονίδίοηδ οί Κε£ΐιΐ3ΐίοη 6 . 

8 \ν6ετε 8 πιείη ΙτβηδνεΓδε »8ΐεΓΐί§6ι εοπιρβηπιεηΐ εοηίείηδ Ιοεεί 
8ΐι6ι}ίνίδίοη 3ηι1 ίι εεη 6ε δ6ο\νη Ιο 16ε 83ΐίδί3εΙίοη οί 16ε ΑΟιηίηίδίΓΒΐίοη 1631, 
είΙεΓ βηγ βϊδαηιειΐ δίιΐε ύ3πΐ2βε εχ1εη4ίη§ ονεΓ 3 1εη£ΐ6 οί 3.0 πι ρΐιΐδ 3 ρετ 
εεηΐ οί 16ε 1εη£ΐ6 οί 16ε δ6ίρ, ογ 11.0 πι »6ίε6ενεΓ ίδ ι6ε 1ε85, 16ε »6ο1ε 
νοίιιπιε οί ι6ε πιείη εοπιρεππιεηΐ »ί11 ηοΐ 6ε ίΐοοιίειί, β ρΐΌροΠίοη3ΐε 
βΐίοινεηεε πιβγ 6ε πιεΟέ ίη Ι6έ ρεπηίδ5ί61ε Ιεη§ι6 6ΐ6εηνί8ε Γεςείτει) ίοΓ δαε6 
εοπιρΒτΙηιεηΙ. Ιη δηε6 3 εβδε Ιηε νοίαπιε οί είίεειίνε 6υογ3ηεγ εδδηπιειΐ οη 
16ε υηιΙεπίΒεεΟ δίιΐε 56311 ηοΐ 6ε ΒΓεβΙεΓ Ι6βη 1631 38δυπιει1 οη 16ε ιΐεπιεξειΐ 
είθε. 

9 ν*1ιπε ι6ε ΓεςαίιειΙ ίβείΟΓ οί 5υ6ι1ίνί5ίοη ίδ .50 ογ 1ε55, 16 ε εοπι6ίηει1 
1εηρ6 οί εηγ ίινο βιΐίβεεηΐ εοπιρ3ΓΐπιεηΙδ δήεΐΐ ηοΐ εχεεειί ι6ε ί1οοιί361ε 
1εη£ΐ6. 
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5ΐαΙ>ίΙίΙγ ο /ρααιηξίπΗψί ίη άατηαβίά εοηάίήοη 

1.1. δαίίίοίεηΐ ίηίβεί 5ΐε6ί1ί1γ 56311 6ε ρεονίιίειΐ ίη 311 δεΓνίεε εοπίΐίΐίόηδ 50 35 
ίο εηε6)ε ι6ε δ6ίρ Ιο νήΐ6δΐ3ηι1 16ε Βηβΐ 5ΐ3ρε οί ΟοοΟίη® οί 3ηγ οηε Γηείπ 
εοΗίρεΠπιεηΙ »6ιε6 ίδ ΓεςιιίΓοιΙ ίο 6ε ν/ιΐ6ιη ι6ε ί!οοιΐ36!ε 1εη§ΐ6. 

1·2 \*/6εΓε ι*ο βΟίβεεηΙ πιβίη εοπιρβΓίπιεηΙδ 3Γε 5ερ3Γ3ΐει1 6γ 3 6ο11ι6ε3ΐ1 
"ΊπεΗ ίδ δίερρειί υηάεΓ 16ε εοηιϋΐίοηδ οί Κε^υΙβίίοη 7.5.1 16ε ίπίβεί 5ΐ36ί1ί!γ 
5 63ΐ1 6ε ειίεςυβίε Ιο «ήιΗδίεηιΙ 16ε Οοοιίίηβ οί ι6οδε 1\νο 3ΐ1ί3οεηΙ πΐ3ίπ 
οοπιρεΓίπιεηΙδ. 

1·3 νν6εδε 16 ε τεςοίΓειΙ ίβείΟΓ οί δυΟιϋνίδίοη ίδ .50 ογ ίεδδ 6υΙ πιογε (Ηβη .33 
«ιΐεοί 5ΐ36ί1ίΐγ 563116ε εΟεςωΙε ιο»ίι6δΐ3ηι116ε ΠοοΟίη^ οί 3ηγ 1»ο βΟίβεεπί 
Ίΐβίη εοιηρΒΓίιηεηΙδ. 

1.4 ΐν6εΓε 16ε Γε^οίτεΟ ίβειοΓ οί 5υ6ι1ίνί5ίοη ίδ .33 ογ 1ε5$ 16ε ίηιβεί δΐέΟΠίιν 
5 63ΐ1 6ε 3ΐ1εΐ]ϋ3ΐε Ιο ννίΐ6δΐ3ηι! 16ε ΠοοΟίη^ οί βην Ι6εεε 3θ]3εεη! Γηιιιη 

οοτηρβηΓηεηΙδ. 

2·1 Τ6ε ΓεςιιίΓεηιεηΙδ οί ρ3Γ8§Γ3ρ6 1 56311 6ε ύεΐεπηίηειΐ 6γ εβίευίβιίοηδ 


»6ίε6 ετε ίη 3θεοηΐ3ηεε ινίΐ6 ρ3Γ3§Γ3ρ6δ 3, 4 βηιί 6 3ηι1 \ν6ίε6 136ε ίηιο 
εοηδίόεΓΒΐίοη 16ε ρΓοροΠίοηδ ΒηΟ άεδίβη ε63Γ3εΐεήεΙίε5 οί ι6ε ε6ίρ 3ηι1 ιίιε 
3ΓΓ3η^επιεη1 3ηι1 οοηίιρυΓΒΐίο'η οί 16ε εΐ3Γη&βει1 οοπιρεΓίπιεηΙδ. 1η πιβίιίηρ 
ι6εδε εείευίεΐίοηδ 16ε δηίρ ίδ Ιο 6ε Εδδΐιιηει) ίη Ι6ε »0Γ51 βηΐίείρείειί δεΓνίεε 
εοηιίίιίοη 35 τε^ΒΓάδ 5ΐ36ί1ίιγ. 

2.2 \ν6εεε ίι ίδ ρεορόδειΐ Ιο ίίι ιΐεείΐδ, ίηηεΓ δΐιίηδ ογ ΙοηβίΙυιΙίηεΙ 6υ1Κ6ε3εΐ5 
οί δΐιίίίοίεηΐ Ιίβ6ίηε5δ Ιο δεηοιίδΐγ τεδίπει ι6ε ίΐονν οί ινβίεΓ, 16ε ΑΟπιίηίδίΓΒ- 
ιίοη 563)1 6 ε 83ΙίδΓιει) ι 6 βι ρΓορεΓ εοηδίιΙεΓΒΐίοη ίδ βίνεη Ιο δυε6 τεδίηειίοηδ ίη 
ι 6 ε εείευίεΐίοηδ. 

2.3 Ιπ ε3δεδ \ν6εΓε 16ε ΑιΐΓηίηί5ΐΓ3ΐίοη εοηδίιίεΓδ 16ε Γβη^ε οί 5ΐ36ίΙίίγ ίη 16ε 
03πΐ3Βει1 εοηιίίιίοη Ιο 6ε 0οιι6ιίϋΙ, ίι πιεγ τεςοίιε ίηνεδ!ί^3ΐίοη ιίειεοί. 


3 Ρογ 16 ε ραεροδε οί πιεΚίη^ Οβιτιβ^ο δ1ε6ί1ί1γ εβίευίδΐίοηδ 16ε νοίιιπιε βηιί 
δΐΐΓίβεε ρεΓπιε36ι1ίιίεδ δΗεΙΙ 6 ε ίη §εηεΓ 3 ΐ 38 ίοΙΙοννδ: 


Κρβεεδ 

ΡεπηεβόίΙίΙγ 

ΑρρΓ0ρη31εΐί ΙΟ Ε3Γ£0, εοβί ΟΓ δΙΟΓεδ 

60 

Οεευριεά 6 γ βεοοπιπιοιίΒΐίοη 

95 

ΟοουρίειΙ 6 γ πΐΒοόίηεΓγ 

85 

ίηίεηιίειί ίοΓ ίίςυίιίδ 

0 ογ 95° 


* \ν6ίε6ενεΓ τεχυΐΐδ ίη ι6ε πιογε δενεεε ΓεςυίΓεπιεηΙδ. 


Ηί| 6 εί δΐΐΓίΒοε ρεπηε36ί1ίΙίθ8 3Γε Ιο 6ε βδδυπιει) ίη ιεδρεεί οί δρεεεδ 
»6ίε6, ιη 16ε νίείηίΐγ οί 16ε ινεΐεφίεπε, εοηίείη ηο 5ϋ6δΐ3η1ί3ΐ 

ςυβηΐίιγ οί εεεοπιπιοίβΐίοη ογ πΐ3ε6ίηειγ 3ηιΙ δρβεεδ »6ίε6 3Γε ηοΐ £εηεΓ3ΐ1γ 
οεειιρίειί 6γ βηγ 5ϋ6δΐ3η1ί3ΐ ςηβηΐίιγ οί οβγ£0 ογ δίοχεδ. 

4 Αδδυπιειΐ εχίεη! οί ιΐ 3 Πΐ 3 £ε 563 ΙΙ 6 ε 35 ίοΙΙοννδ: 

.1 1οπ§ίΙιιι1ίη3ΐ εχίεηΐ: 3.0 πι ρΐιΐδ 3 ρεΓ εεηΐ οί 16ε 1εη£ΐ6 οί 16ε δ 6 ίρ, 
ογ 11.0 πι »6ίε6ενεΓ ίδ Ιηε Ιεδδ. ΙΑΤιειε 16 ε ΓεηηίΓειί ίβείΟΓ οί 
δο 6 ιίίνίδίοη ίδ .33 ογ Ιεδδ 16 ε 3 δδηηιει 11 οη£ίΙηι)ίη 3 ΐ εχίεηΐ οί 03ηΐ3£ε 
56311 6 ε ίηεΓεεδει! 35 ηεεεδδβΓγ 50 35 Ιο ίηεΐυιίε επγ Ιινο εοηδεευίίνε 
πιείη ΐΓΒΠδνεΓδε ννεΐεηί£ 6 ΐ ΟιιΠΟιεβιίδ; 

.2 ΐΓΒηδνεπε εχίεηΐ (πιεΒδυΓειΙ ίηΟοεκΙ ίΓοηι ι 6 ε δ 6 ίρ’δ είθε, 31 πβ 6 ! 
εηβίεδ Ιο 16ε εεηίΓε Ιίηε 31 16ε Ιενεί οί 16ε ιΐεερεδ! δυΟιίίνίδίοη Ιοβιί 
Ιίηε): 3 όίδίβηεε οί οπε-ίίίΐ 6 οί 16 ε 6 Γε 3 θΐ 6 οί ιηε δ 6 ίρ, 35 ΟεΟηειί ίη 
Κε£ϋΐ 8 ΐίοη 2 ; βηιί 

.3 νειίίεαΐ εχίεηΐ: ίΓοπι 16ε 6 εδε Ιίηε υρννΒΓίΙδ \νίΐ 6 ουΐ ΙίπιίΙ; 

.4 ίί 3ηγ ι33πΐ3£ε οί ΙεδδεΓ εχιεπί 16 βπ 1631 ίηιίίοΒίειί ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6δ 4.1, 
4.2 βηιί 4.3 ννουΐιί τεδυΐΐ ίπ 3 πιογε δενεΓε εοηιίίιίοη τε^ΒΓίΟηΒ 6 εεί 
,ογ Ιοδδ οί ηεοεεηίπε 6 εί£ 6 ΐ, δυε 6 03ηΐ3£ε 56311 6 ε 355 ΐιπιειΙ Τη 16 ε 
έείειιΐβίίοηδ. 

5 υηδγιηπιείηεβ) ίΐοοιίίη® ίδ Ιο 6ε ΙιερΙ Ιο 3 ηιίηίπιιιπί εοηδίδίεηΐ ννίι6 
είΓιοίεηΐ 3ΓΓ3η£επιεηΐ5. \ν6εΓε ίι ίδ ηεεεδδ3Γγ ιο εοιτεεί ΐ3Γ£ε 3η£ΐε5 οί 6εεΙ, 
ι6ε πιεεηδ ειίορίειί 56311, »6εΓε ρΓ301ίε36Ιε, 6έ 5ε1ί-3εΙίη§, 6αΙ ίή 3ηγ οεδε 
νν 6 εεε εοηίΓοΙδ Ιο επ> 55 -ί 1 οοι 1 ίη£ ίιΐιίηβδ 3 Γε ρΓονίιΙειΙ Ι 6 εγ 563 ΙΙ 6ε ορεΓ361ε 
ίδοπι 36όνε 16 ε 6υ11ι6ε3ΐ1 Οεείι. Τ6εδε ΓιΐΙίηξδ Ιθ£εΐ6εΓ \νίι6 ΐ6εΪΓ εοηίΓοΙδ 38 
ννεΙΙ 35 16ε ηιαχίιηυΓη 6έε1 ΟείόΓε'εςηΙίζΒΐίοη 563 Η 6ε 3εεερΐ361ε ιό 16ε 
ΑιίπιίηίδΙΓΒΐίοη. \ν6εΓε. εΓθ85-ί1οοιϋη£ ίίκίήκδ 3Γε τεςηπεΟ 16 ε Ιίπιε ίοτ 
εςυ3ΐίζ3ΐίοίι 563)1 ηοΐ εχεεει!;15 πιίηϋίεδ. 5υίί3ΐ)1ε ίηίοπηβίίοη εόηεεΓηίηρ 16ε 
οδε οί 0Γθδ5-ί1οοιίίη£ ΓιΙΙίηβδ 56311 6ε δυρρίίει! Ιο Ιόε πιβδίει οί 16 ε δόίρ.' 

6 Τ 6 ε ίίηβΐ εοηιίίΐίοηδ οί 16 ε δ 6 ίρ 3 ίΙεΓ 03πΐ3£ε βηιί, ίη 16 ε εβδε οί 
ιιηδγπιπιειηεεί ίΐοοιϋηβ, είΙεΓ εςιιείίζείίοη πνεβδυΓεδ 63 νε 6 εεη ιβΚεη 56 βΙΙ 6 ε 
38 ίοΙΙοννδ: 

.1 ίη 16ε 03δε οί 5γπιπιεΐΓίε3ΐ ίΐοοϋίηβ ι 6 εΓε 86311 6 ε 3 ροδίΐίνε ιεδίΟυβΙ 
πιείΒοεηΐΓίο 6 εί£ 6 ΐ οί 31 Ιεεδΐ 50 πιπι 35 εβίειιίβιειΐ 6 ν 16ε εοηδίβηι 
ιϋδρίΒεεπιεηΐ πιείόοιΐ; 

.2 ίη Ιόε 035ε οί υηδγπιπιείηεβΐ ίΙοοιίίηΕ Ιόε ιοιβΙ 6 εε 1 δόεΐΐ ηοΐ εχεεειί 
7°, εχεερι ιόει, ίη δρεείβΐ εβδεδ, Ιηε Αι 1 πιίηίδΐΓ 3 ΐίοη πιβγ βΐΐονν 
3 ΐ)ι)ίιίοη 3 | 6 εε) όυε Ιο Ιόε υηδ^πιπιειηεβΐ πιοπιεηΐ, 6 υΐ ίη ηο εβδε 
δόεΐΐ Ιόε ίίηβΙ όεεί εχεεειί 15°; 

.3 ίη ηο εβδε δ6&11 Ιόε ηΐ3Γ£ίη Ιίηε 6 ε 5ΐι6πιεΓ£ει] ίη Ιόε ίίηοΐ 5ΐ3£ε οί 
ί1οοιίίη£. Ιί ίι ίδ εοηδίάεΓειΙ ιόβΐ ιόε πΐ 3 Γ£ίη Ιίηε πιεγ 6 εεοιηε 
δΐι 6 πιεΓ£ειί όαηη£ 3η ίηΐεπηει1ί3ΐε 5ΐ3£ε οί Οοοιίίη£. ιόε Αιίπιίηίδ- 
ΐΓ3ΐίοη πιβγ ΓεςυίΓε δυεό ίηνεδΙί£3ΐίοηδ βηιί 3ΓΓ3η£επιεηΐ5 38 ίι 
εοηδίιίεΓδ ηεεεδδΒΓγ Ιογ ιόε δβίεΐγ οί Ιόε δόίρ. 

7 Τ 6 ε πίΒδΙεΓ οί Ιόε δόίρ δόεΐΐ 6 ε δηρρίίειΐ ννίιό Ιόε Οβίβ ηεεεδδβΓγ ιο 
πιβίηΙΒίη δυίίϊείεηΐ ιηίεεί δίβοίΐίιγ υηΟεΓ δετνίεε εοηόίιίοηδ Ιο ςηβόΐε ιόε δόίρ 
Ιο ννίΐόδίβηιί Ιόε εΓίΙίεβΙ ΟβπίΒξε. Ιη Ιόε ε3δε οί δόίρδ Γεςυίπη£ εΓθ55-ί1οοιίίη£ 
Ιόε πιβδΙεΓ οί ιόε δόίρ δόβΐΐ 6 ε ιηίοΓπιειΙ οί Ιόέ εοηαίιίοηδ οί δίβόίΐίΐγ οη ννόίεό 
Ιόε ε3ΐεαΐ3ΐίοηδ οί όεεί 3Γε 03δειί βηιί 6ε ννβΓηειί 1031 εχεεδδίνε όεε)ίη£ ΓηίβόΙ 
τεδηΐΐ δόοιιΐιί Ιόε δόίρ δυδίείη 03πΐ3£ε ννόεη ίη 3 Ιεδδ ίβνοϋΓβόΙε εοηιίίιίοη. 

8.1 Νο Γεΐ3Χ3ΐίοη Ιγοπι ιόε ΓεςιιίΓεηιεηΙδ ίοΓ 03πΐ3£ε δίεόίΐίΐγ πιβγ 6ε 
εοηδίιΙεΓειΙ 6γ 16ε ΑιίπιίηίδίΓβιίοη υηίεδδ ίι ίδ δόοννη 1031 ιόε ίηιβεί 
πιείΒοεηΙπε 6εί£01 ίη 3ηγ δεΓνίεε εοηιίίιίοη ηεεεδδ3Γγ Ιο πιεεί Ιόεδε 
ΓεςυίΓεπιεηΙδ ίδ εχεεδδίνε ίοΓ Ιόε δεΓνίεε ίηίεηιίειί. 

8.2 Κεΐ3Χ3ΐίοη5 Ιγοπι Ιόε ΓεςυίΓεπιεηΙδ ίοΓ 03πΐ3£ε δίβόίΐίΐγ δόβΙΙ 6ε 
ρεπηίΙΙειί οηΐγ ίη εχεεριίοπεΙ 03585 βηιί δυ6)εοΙ Ιο ιόε εοηιίίιίοη ιόβ! Ιόε 
ΑιΙπιίηίδΙΓΒΐίοη ίδ Ιο 6ε 53ΐίδίίειί 1031 Ιόε ριοροηίοηδ, 3ΓΓ3Π£εηιεη!5 βηιί οιόεΓ 
ε03Γ3εΙεπδΙίεδ οί Ιόε δόίρ 3Γε Ιόε πιοδί ί3νουΓ301ε Ιο δίβόιΐίΐγ 3ίΙεΓ 03Πΐ3£ε 
ννόίεό εβη ρΓ301ί03ΐ1γ βηιί Γεεδοηβόΐγ 6ε βιίορίειΐ ίη Ιόε ρβηίευΙβΓ είΓευηι- 
δίβηεεδ. 


ΚρίΕΓεηκ ή Γπαόε ιο ιΗε ΚεϋοηιπιεηιΙίΙΐοη οη 3 8!2η43Γθ ΜεΐΗοιΙ Γογ ΕδΙβόΙϊδΙιίηρ 
Ι ηπηρΙίΕηεε »ίιΗ ιίιε ΚεςοίΓεπιεηι$ Ιογ ΟΓ055-Ποοΐ1ίη§ ΑΓΓ3η^επιεηι$ ίη Ρεδϊεηβετ 5ΗίρΓ. 
■ 3ϋοριευ 5γ (Ηε θΓβ3ηίζ3ΐίοη Ιτγ Γεϊοίαιίοη Α.266(νΐίΐ). 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Κερυΐϋΐίοη 9 

ΒαΙΙαιιίηξ ο/ ραίίεηξεε ιΗίρι 

1 \ν 2 ΐεΓ 63 ΙΙ 35 Ι δΗουΙΗ ηοι ίη £εηεΓ3| 6 ε οηπιεβ ίπ Ι3ηίί5 ϊηίεηεΐεϋ ίοΓ οίΐ 
ΛιεΙ. Ιη δΗίρδ ίη χνΗϊείι ίίί$ ηοι ρΓ 3 ειίε 36 Ιε ίο 3 νοί <1 ρυκίη[> »3ΐεΓ ίπ οίΐ ίυεί 
Ι 3 η 1 ΐ 5 , οίΙγ-» 3 ΐεΓ δερ 3 Γ 3 ΐίη£ εςυιρπιεηΐ Ιο ΙΗε δΒΙίδίβοΙίοη οί ΙΗε ΑβπιίηίδίΓβ- 
Ιίοη 563 ΙΙ 6 ε ΓιΙΙεβ, ογ σΐΗεΓ Βΐιεπιέιίνε πιε 3 η 5 , δυεΗ 38 βίδε63Γ|>ε Ιο δΗοτε 
ίβείΐίιίεδ, 3εεερ1361ε (ο 16 ε ΑβπιίηίδίΓΒΐίοη 8Η31! 6ε ρΓΟνίίΙεεΙ ίοτ βίδροδίη® οί 
:6ε οίΙγ-»3ΐεΓ 6311381. 

2 Πιε ρΓΟνίδίοηβ οί ιΗίδ Κεβυΐβΐίοη 3Γε »ίιΗου! ρΓείυάίεε Ιο (6ε 
ρΓονίδίοηβ οί 16 ε ΙπιεπίΒίιοηπΙ Οοηνεηΐίοη {ογ :6ε ΡΓενεηΙίοπ όί Ροΐΐυίιοη 
Ϊγοπι 5Ηίρε ίη ίοίεε. 

Κε£υΙαΙίοη 10 

ΡεαΙί αηά πιαεΗίηεεγ 5 ραα~ ύαΙίίΗεαάί, ;Ηα{ι ιιιηηείχ, εκ. ίη ρααεηξεε ίΗίρι 


1 Α ίοΓερεβΙ: ογ εοΐΐίδίοη 6 νι 11 είιε 3 ί 1 86311 6 ε ΓιΙΙε<3 »ΗίεΗ 86311 6 ε 
» 3 ΐεΠί£Ηι υρ Ιο : 6 ε 6υ166εαβ 6 εο 6 . ΤΗίδ ΗυββιεβΗ 86311 6 ε ΙοεβΙεβ 31 3 
βίδίβηεε Ιγογγι : 6 ε ίθΓ»3Γβ ρεΓρεη<1ίευΐ3Γ οί ηοι Ιεδδ :63η 5 ρεΓ ςεηΐ οί : 6 ε 
Ιεη&ΐΗ οί : 6 ε δ 6 ίρ Άηά ηοι πιοτε : 63 η 3 πι ρΐυε 5 ρεΓ εεη: οί ΙΗε 1εη§ΐΗ οί : 6 ε 
δΗίρ. 

2 \ν 6 εΓε 3ηγ ρ3Π οί : 6 ε δ 6 ίρ Ηείο» : 6 ε »3ΐεΓ-Ιίηε εχίεηβδ ίοΓ»3Γβ οί : 6 ε 
ίοηνβΓβ ρεΓρεηαίευίΒΓ, ε.£. 3 ΗυΙΗουδ 6 ο», : 6 ε ΗίδΟηεεδ δίίρυίδίεβ ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρ6 1 86311 6 ε Γηε38ϋΓε<3 ίΓΟίη 3 ροίηΐ είΟιεπ 

.1 31 16ε Γηί<3-1εη§:6 οί 8 ΐιε 6 εχίεηδίοη; ογ 

.2 31 3 βίδίβηεε 1.5 ρεΓ εεηΐ οί :6ε Ιεη §:6 οί 16ε δΗίρ ίθΓ»3Γβ οί Ι 6 ε· 
ίθΓ»3Γβ ρεΓρεη«ϋευΐ3Γ; ογ 

.3 31 3 (ϋδίβηεε 3 πι ίθΓ»3Γβ οί ΙΗε 1ογ»3γ 6 ρεφεηΟίευίΒΓ; 
» 6 ίε 6 ενεΓ §ίνεδ : 6 ε 8Πΐ3ΐ1ε5ΐ πιεΒδυΓεπιεηΙ. 

3 ΙΑΤιεΓε 3 Ιοη£ ίοηνβΓβ δυρεΓδΙηιείυΓε ίδ ίίιιεβ, ΙΗε ίοΓερεβΙί ογ εοΙΙίδίοη 
ΗυΟςΗεδβ 863116 ε εχιεηβεβ »ε 3 ΐΗεηί|>Ηΐ Ιο : 6 ε ΗεεΙί ηεχί 36 ονε : 6 ε 6 υ 1 Ι< 6 ε 3<3 
βεεΙι. Τ 6 ε εχίεηδίοη ηεεβηοΐ 6 ε βΐΐεβ βπεείΐγ 36 ονε : 6 ε 6 ο 166 ε 36 Ηείο» 
ρΓΟνίβεβ ί: ίδ ΙοεβΙεβ »ίιΗίη : 6 ε ΙίπιίΙδ δρεείίίεϋ ίη ρΕΓ 3 £Γ 3 ρ 6 1 ογ 2 »ί:Η : 6 ε 
εχεπιριίοη ρεπηίιιεβ 6 γ ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρ 6 4 βηα : 6 ε ρβπ ο: : 6 ε βεείί »ΗίεΗ ίοπηδ : 6 ε 
5ΐερ ίδ πίΕαε είίεείίνεΐγ »ε3ΐ6επί§6ι. 


4 ΑΑΤιεΓε 6ο» βοοΓδ 3Γε βιίεβ 3Π(1 3 δίορίη^ Ιθ3βίη§ Γ3ηιρ ίοπηδ ρβη οί :6ε 
εχίεηδίοη οί ιΗε εοΐΐίδίοή 6υΙΙςΗε3β 36ονε 16ε ΗυΙΗΗεηβ βεοΙι :6ε ρ3Π οί :6ε 
Γβιηρ »ΗίεΗ ίδ πιοΓε :63η 2.3 πι 36ονε :6ε ΗυΜιείΐβ βεΛ ιηηγ εχίεηά ίοηνΒΓβ 
οί 16ε Ιίπιί: δρεείβεβ ίη ρ3Γ3£Γ3ρΗδ1 υηβ 2. ΤΗε Γ3πιρ δ6α11 6ε »ε3ΐ6επί§6ι 
ονεΓ ίΐδ εοπιρίεΐε. 1εη£ΐη 


5 Αη 3ίΙεφε3)( ΗυΙΙεΗεϊβ, 3πβ 6υ11ίΗε3β$ βίνίβίη£ ΙΗε τηβεΗίηεΓγ δρβεε, 35 
βεβηεβ ίη Κε^ηίΕΐίοη 2, ίΓοπι :6ε ε3Γ£0 3η<1 ρ3δδεη£εΓ δρβεεδ ίοην3Γβ 3ηβ 3ίι, 
563 ΙΙ 3ΐδο 6ε ίίιιεβ 3ηβ πΐ3(1ε »3ΐεπί£Ηι υρ ιο 16ε ΗίιΙΗΗεββ βεείί. Τ6ε 
3ί:ειρε3ΐί ΗυΙΗΗεββ ΓΠ3γ, Ηο»ενετ, 6ε ειερρεβ Ηείο» :6ε 6υ11;6ε3£ΐ άεΛ, 
ρτονιβεβ :6ε ιίε^τεε οί 83ίε1γ οί :6ε δΗίρ 38 Γε£3Πΐ5 5υ66ίνί$ίοη ίδ ηοι ΐΗεΓεΗγ 
εΙΪΓηίηίδΗειΙ. 


6 Ιη 311 03535 5ΐετπ ΐαΗεδ 563 ΙΙ 6ε εηοΐοδειΐ ίη »3!επΐ£6ι 5ρ3οεδ οί 
πιοι1εΓ3ΐε νοίαπιε. ΤΗε δίεΓη £ΐ3η6 56311 6ε. 5ί(ϋ31ε<1 ίη 3 »3Ιεπί£6: δΗβίΙ 
ιαηηεΐ ογ οίΗεΓ νν3ΐεπί(>6ι 5ρ3οε 5ερ3Γ3ΐε Ιγοπι :6ε 5ΐεΓη 1υ6ε οοπιρ3ΓΐΓηεηΐ 
3η<1 οί δοοΗ νοΙυπιε 1631, ίί βοοείεα 6γ Ιε3ΐί3£ε ιΗγοο^Η :6ε 5ΐε:η ρΐηηϋ. :6ε 
ηΐ3Γ£ίη· 11ηε ννίΙΙ ηοι 6ε 5υ6ιηεΓ£ε<1. 


Κεςυΐαβοη 11 

ΟοΙΙίίίση ΙηιΙΜιβαώ ίη εαπιο ιΗίρ5 

1 Ρογ Λε ρητροδε οί ιΗίδ Κε^ηίαποη "βεε6θ3π3 <ίεο1(", “Ιεη^ιΗ οί δΗίρ" 
3η(1 “ίοη»3Κΐ ροφεηάίοιιΐΒΓ" Ηβνε !6ε πιε»ηίη£5 αδ ύεβηεά ίη βίε Ιηίεπίί- 
Ιίοηδΐ Οοηνεηβοη οη ΙχηκΙ Οηεδ ίη ίοΓοε. 

2 Α εοϋίδίοπ ΗηΙΙτΗεΛίΙ 56311 6ε βΙΙεί »6ίο6 56311 6ε »3ΐεΠί£6ΐ ιιρ Ιο ΙΗε 
ίΓθε6ο3Γ(1 βεεΙι.ΤΗίδ 6η11τ6ε3(Ι $63116έ Ιοεβίεβ 313 <1ί$13πεε βοπι :6ε ίοην3Γ() 
ρεΓρεηβίηιίΕΓ οί ηοι Ιεδδ Οΐ3η 5 ρεΓ εεη: οί βίε Ιεη^ίΗ οί βίε δΗίρ ογ 10 πι, 
»6ίε6ενεΓ ίδ 16ε Ιεδδ, 8ηβ, εχεερί 35 πιβγ 6ε ρεππίηεδ Ηγβιε ΑβππηίδίΓΒΙίοή, 
ηοϊ πιΟΓε βιηη 8 ρεΓ εεη: οί :6ε 1εη£ΐ6 οί βίε δΗίρ. 

3 \ν6ε:ε ηηγ ραπ οί βίε δΗίρ 6ε1ο» βίε »3ΐεΓ·1ίηε εχιεπβδ ίθΓ»3Γβ οί :6ε 
ίοπνΒΓβ ρεφεηώοηΙαΓ, ε.£. 3 6π16οιΐδ 6ο», :6ε βίδίΒπεεδ δΐίρυΐεΐεβ ίη 
ρ3Γ3£Γ3ρ6 2· δΗδΙΙ 6ε πιεβδατεβ ίτοπι 3 ροίη: είιΗεΓ: 

.1 3ΐ βιε πιίβ-1εη£βι οί δϋεΗ εχίεηδίοη' ογ 
.2 31 3. βίδίΒηεε' ).5 ρεΓ εεη: οί βίε 1εη£ΐ6 οί :6ε δΗίρ ίοπνεπί οί :6ε 
ίθΓ»3τβ ρεφεηβιειιΐβτ; ογ 

,3 81 3 βίδΐηήςε 3 πι ίοηνετβ οί :6ε ίθΓ»3Γ(3 ρειρεηβίευίΒΓ; 
»6ίο6ενοΓ βίνεδ βίε δπιβίίεδΐ πιεεδυτεπιεπί. 

4 ΤΗε 6ιι11βιε3(Ι πιβγ Ηβνε δίερδ ΟΓ τεεεδδεδ ριονίβεβ βιεγ 3Γε »ί:6ϊη :6ε 


ΙίπιίΙδ ρΓεεεπΗεβ ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6 2 ογ 3. Ρίρεϊ ρίεΓείη^ :6ε εοΙΙίδίοη ΗυΙΙοΗεΜ 
χΗβΙΙ 6ε 6ηεβ »ίβι δπίωΗΙε νβίνεδ ορεΓ361ε ίτοπι 36ονε :6ε β-εεΗοβΓβ Ρε Ε ί, 
3ηβ 16ε νπίνε εΗεει δΗηΙΙ 6ε δεαιτεβ 31:6ε ΗιιΙΙβιεββ ίηδίβε βίε ίοτερεΗΐι ΤΗε 
νηΐνεδ πιβγ 6ε βηεβ οη βίε ηίΙεΓ δίβε οί ιΗε εοΙΙίδίοη ΗοΙΙϋιεββ ρτονίβεβ ιΗβ: 
βίε νηΐνεδ 3τε τεββίΐγ δεεεδδίΗΙε υηβετ βΐΐ δετνίοε οοηβίΐίοηδ 3ηα βίε δρεεε ίη 
»ΗίεΗ βιεγ 3τε Ιοοβιεβ ίδ ηοι 3 03Γ£0 δρηεε. Α11 νπίνεδ δΗβΙΙ 6ε οί δίεεί, Ητοηζε 
ογ οβιεί βρρτονεβ βηεΐίΐε πΐΒίεπηΙ. Υδίνεδ οί οκϋηΗτγ εηδΐ ίτοη ογ δίηίΙβΓ 
πΐ3ΐεπ3ΐ 3Γε ηοι ΕοεερίΕΗΙε. Νο 6 οογ, πιβπΗοΙο, νεηΐίίβιίοη άυεί ογ &ηγ οίΗετ 
ορεηίη£ δΗεΙΙ 6ε βιιεβ ίη βιίδ ΗπΙΙβιεββ. 

5 ΝνΗετε 8 1οη£ ίοπνητβ δηρεΓδΙπιεΙητε ίδ ββεβ ιΗε εοΙΙίδίοη ΗυΙΙίΗεεβ 
δΗδΙΙ 6ε εχίεηβεβ «εϊΐΗεηίβΗ: :ο βίε ΟεεΙί ηεχ: η6ονε βίε ίτεεΠοβεβ β εο ^ 
ΤΗε εχίεηδίοη ηεεβ ηοϊ 6ε βιίεά βίτεειίγ ηΗονε βίε 6υ1Η6ε3β 6ε1ο» ρτονίβεί 
ί: ίδ Ιοεηίεβ »ί:Ηίη βίε ΗιηίΙδ ρΓεδοη6εβ ίη ρ3Γ3ΕΓ3ρΗ 2 ογ 3 »ίιΗ 
εχεπιριίοη ρεπηίιιεβ 6γ ρ3Γ8£Γ3ρη 6 3ηβ ΙΗε ρητί οί βίε βεοΗ »6ίε6 ίοπηδ βίε 
δίερ ίδ σιηβε εΚεειίνεΙγ »ε3ΐ6εΠί£6ΐ. 

6 \ν6ετε 6ο» βοοΓδ βτε βηεβ 3η6 η δίορίη^ Ιοββίης τηπιρ ίοπηδ ραη οί βίε 
εχίεηδίοη οί βιε εοΙΙίδίοη ΗαΙΗΗεεβ 36ονε βίε ίτεε6θ3Γβ βεεί: βίε ρ3π οί βίε 
τηπιρ »6ίε6 ίδ πιοτε βιβη 2.3 πι βΗονε :6ε ίτεε6ο3Γβ βεεΚ πΐ3γ εχιεηϋ ίοηνετβ 
οί :6ε Ιίπιίΐ δρεείβεϋ ίη ρΕΓβρτβρΗ 2 ογ 3. ΤΗε Γ3πιρ χΗοΙΙ 6ε »ε3ΐ6ε«ί£Ηΐ ονεΓ 
ίΐδ εοπιρίείε ΙεηρΗ. 

7 ΤΗε ηυπιΗεΓ οί ορεηίηΒδ ίη :6ε εχίεηδίοη οί βίε εοΙΙίδίοη ΗυΙΗΗεδβ 
36ονε βίε ίτεε6θ3Γβ βεεχ δΗ3ΐί 6ε τεδίπείεί Ιο :6ε πιίηίπιυπι εοπιρ3ΐί61ε »1:6 
ιΗε 6εδί§η 3ηβ ηοπηβΐ ορεΓβΐίοη οί :6ε δΗίρ. Α11 δηεΗ ορεηίηβδ 5 Η 3 ΙΙ 6ε 
εβρβΗΙε οί 6είη£ οΐοδειΐ «εβίΗεΠίβΗΐ. 

Κε^πΙϊβοη 12 

ΟοΜι ί>οηοηυ ίη ρααεηξίί $Ηίρι 

1 Α βοιιΗΙε Ηοΐΐοπι 56311 6 ε ίίιιεβ εχίεηβίη^ ϊγοπι 16 ε ίοτερεαΐ; 6υ11ι6ε3β 
Ιο : 6 ε είιεφεΒίί ΗυΙΗΗεββ 35 ί 3 Γ 35 ιΗίδ ίδ ρΓ 30 ΐίε 361 ε 3 ηβ εοπιρ3ΐί61ε »ί :6 βίε 
βεδί^η 3 ηβ ρτορετ » 0 ΓΚίη£ οί βίε δΗίρ. 

.1 Ιη δΗίρδ οί 50 πι 3 η 6 ιιρ» 3 Γβδ 6υ1 Ιεδδ βιηη 61 πι ίη ΙεηβΐΗ 3 βοοΗΙε 
Ηοΐΐοπι δΗβΙΙ 6 ε βιιεα 31 1 ε 3 δ 1 Ϊγοπι : 6 ε πιβεΗίηειγ δρβεε Ιο βίε 
ίο:ερε3)ι 6ιι11:Ηε3β, ογ 35 ηε3Γ ΐΗετεΙο 35 ρΓ3ε!ίε361ε. 

.2 Ιη δΗίρδ οί 61 πι 3 πΟ υρ»3Γθδ 6 ιι( Ιεδδ ΐΗπη 76 πι ίη Ιεπ^ΐΗ 3 ΟοιιΗΙε 
Ηοΐΐοπι $6311 6 ε ΓιΙΙεβ 311ε3δ1 οπίδίβε : 6 ε πιβοΠίπεΓγ $ρ3εε, 8π<1 δΗβΙΙ 
εχίεηβ Ιο ΙΗε ίοΓε 3ηβ ηίΙεΓ ρεεΗ 6υ11(6ε3βδ, ογ 38 ηεβΓ ΐΗετειο 38 
ρΓ3εΐίε361ε. ' .? * 

.3 Ιη δΗίρδ οί 76 πι ίπ Ιέηββι 3πβ υρ»3Γάδ, 3 6ου61ε Ηοΐΐοπι $6311 6ε 
βηεβ ΒπϋβδΗίρδ, Ηηβ. 56311 εχίεηβ Ιο ιΗε ίοτε 3πΟ 3ί1ετ ρεβίι 
6ιι1ίί6ε3βδ·, ογ 3δ ηε3Γ ιΗετείο 3$ ρΓ8εΙίο361ε. 

2 \ν6εΓε 3 βουΗΙε ΗοΙΙογπ ίδ ΓεςοίτεΟ ίο 6ε διιεβ ίΐδ βεριΗ $6311 6ε Ιο βίε 
δ3ΐίδί3εΙίοη οί :6ε ΑΟπιίηίδίΓΒΐίοη 3ηβ ΙΗε ίηηεΓ 6οΠοπι $6311 6ε εοηΐίηυεβ οιιΐ 
Ιο :6ε δΗίρ’δ δίβεδ ίη δαεΗ 3 πιβήηέΓ 3δ :ο ρτοΐεεί βίε 6οΐ:οπι ίο :6ε Ιιιτη οί βίε 
6ί1§ε. 8υεΗ ρτοΙεεΗοη, »ίίΐ 6έ βεεπιεβ δβΙΐδίΒείοΓγ ίί :6ε Ιίηε οί ίηίεΓδεεΙίοη οί 
βίε οαΐεΓ εθ£ε οί (Ηε πιβΓβίη ρΐ3(ε »ί:6 :6ε 6ίΐ£ε ρΐ3:ίη£ ίδ ηοι 1ο»ετ 81 3ηγ 
Ρ3τΐ 163η 3 ΗοηχοηίΗΐ ρΐ3Πε ρ3δδίη£ :6γοιι§Η :6ε ροίη: οί ίηίεΓδεεΙίοη »ί:6 :6ε 
ΓΓ3πιε Ιίηε 3Γηί6δΗίρδ οί 3 ΐΓβηδνεεδε βί3£οη3| Ιίηε ίηεΙίηεβ 31 25” Ιο :6ε Ηβδε 
Ιίηέ εηβ εϋΐ:ίη§ ί: 31 3 ροίη: ορε-ΗεΙί :6ε δΗίρ’δ πιοπίβεβ ΗγοβΟιΗ Ηοπι ΙΗε 
πιίββίε Ιίηε. 

3 8 πΐ 3 ΐ 1 »ε11$ εοηδίπιείεβ ίη : 6 ε βοιιΗΙε Ηοιίοπι ίη οοηηεχίοη »ίβι 
βΓ3ΐη3§ε 3ΓΤ3η£επιεη:$ οί ΗοΙΟδ, εΐε., $6311 ηοι εχίεηβ βο»η»3Γβδ πιοεε :Ηβη 
ηεεεδδβΓγ. ΤΗε βεριΗ οί : 6 ε »εΙ1 $6311 ίη ηο 03$ε 6 ε πιοιε ΙΗβπ : 6 ε βεριΗ Ιε$$ 
460 πιπι οί : 6 ε βοιιΗΙε Ηοΐιοπι 31 : 6 ε εεηίΓε Ιίηε, ηοε $6311 : 6 ε »ε11 εχίεηβ 
Ηείο» : 6 ε ΗοπζοηΐΒΐ ρίβηε τείεπεβ ιο ίη ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρ 6 2. Α »ε11 εχιεηβίη£ ιο βίε 
ουίεΓ Ηοιίοπι ίδ, Ηο»ενεΓ, ρεπηίιιεβ 31 16ε άΙ\ζτ εηβ οί : 6 ε δΗβίι Ιϋηηεΐ. 
ΟίΗετ »ε!1δ (ε.£., ίοτ 1 υ 6 πε 3 ΐίη£ οίΐ υηβεΓ ηΐ 3 ίη εηβίηεδ) Π 3 γ 6 ε ρεπηίιιεβ 6 γ 
: 6 ε ΑβπιίηίδΙΓΒΐίοη ίί 53 ΐίδδεβ ιΗβι ιΗε 3 π 3 η£επιεηΐ 5 Βίνε ρΓοίεεΙίοη 
εςυίνβίεηΐ Ιο ΙΗβι 3 ίίοεβεβ 6 γ 3 βοιιΗΙε Ηοιίοπι εοπιρΐγίηβ »ίΐ 6 βπδ 
ΚεξίιΙβιίοη. 

4 Α βουΗΙε Ηοιίοπι ηεεβ ηοι 6 ε διιεβ ίη » 3 γ οί » 3 ΐεΠί£Ηΐ εοπιρ 3 ΓΐπιειιΙδ 
οί.πιοβεΓ3ΐε δίζε α$εβ εχείυδίνεΐγ ίοτ ιΗε 03Γπ3£ε οί Ιίςαίβδ, ρΓονίβεβ <Ηε 
δβίέΐγ οί ιΗε δΗίρ, ίη ιΗε ενεηΐ οί ΗοΙΙογπ ογ δίβε β 3 πΐ 3 £ε, ίδ ηοι, ίη ΙΗε οριηιοη 
οί ΙΗε ΑβπιίηίδίΓΒΐίοη, ΐΗετεΗγ ίπιρΗπεβ. 

5 1η :6ε 03$ε οί δΗίρδ ιο »Ηίε 6 16ε ρΓονίδίοηδ οί Κεβυΐ31ίοη 1.5 3ρρ'γ »ηβ 
» 6 ίεΗ 3Γε εη£3§εβ οη τε^αΐΒΓ δετνίεε »ίιΗίη ιΗε ΙίπιίΙδ οί 3 δΗοπ ίηίεΓΠΒΐιοηβι 
νογββε 3$ βείίηεβ ίη Κε£αΐ3ΐίοη 1ΙΙ/2, ιΗε ΑβπιίηίδίΓΒΐίοη πιπν ρεπηι' ® 
βουΗΙε Ηοιίοπι Ιο 6ε βίδρεηδεβ »ίΐ6 ίη 3ηγ ρ3Π οί 16 ε δΗίρ » 6 ίε 6 ίδ $ιι 6 βινιοεα 
6γ 3 ίβεΙΟΓ ηοι εχεεεβίηβ .50, ίί δβΐίδίίεβ 1631 ιΗε ίίΐιϊηβ οί 3 βουΗΙε ΗοΙΙοιη ιη 
1631 ρ3Γ! »ου!β ηοϊ 6 ε εοπιρΒίίΗΙε »ίΐ6 16ε βε$ι§π 3ηβ ρίορεΓ » 0 Γΐίίη£ οί 16ε 
δΗίρ. 

Κε£υΐ8ΐίοη 13 

Ααίξηίηξ, ηιαΓ^ίη^ αηά Γεεοεάίηξ ο/:υί>άίνίίίοη Ιοαά Ιίηα 
/ογ ραχχεηβεη ςΗίρι 

1 1η ΟΓβεΓ 163116ε ΓεςυίΓεβ βεβΓεε οί δυΗβίνίδίοη δΗοΙΙ 6 ε πιβίηΐβίηεβ, * 
1θ3β Ιίηε εοπεδροηβίη® ιο 16ε βρρΓονεβ δυΗβίνίδίοη βΓΒυ^Ηι δΙιβΗ 6 ε 3 δδΐ§ηε 
3 ηβ πΐΒΓίιεβ οη ΐΗε 'δΗίρ’δ δίβεδ. Α δΗίρ 63 νίη£ δρβεεδ » 6 ίε 6 3 Γε δρεείΒΐιγ 
3 β 3 ρ. 1 εβ ίοΓ ίΐίε 3 εεοπιπιοβ 3 ΐίοη οί ρ 3 $$εη£ 6 Γ 5 υήβ ιΗε ε 3 ΓΠ 3 £ε οί 
3ΐΐεΓη3ΐίνε1γίήΐ3γ, ίίΐ 6 ε ο»ηεΓ 5 βεδπε, Ηπνε οηε ογ «ηΟτβ βββϊΐ.ίοηβΐΙοββ·®* 
35δί£ηεβ.3πβ.πΐ3Γΐ!εβ Ιο εοΓΓεδροηβ »ίΐ 6 16 ε δυΗβίνίδίοη βΓ3υ£6ΐδ » 6 ίε 6 ιη 
Αβπιίηί5ΐΓ31ίοη πιΗγ βρρΓονε ίθΓ : 6 ε 3ΐ1εΓΠ3ΐίνε δεΓνίεε εοηβίΐίοηδ. 

2 ΤΗε δυΗβίνίδίοη 1θ3β Ιίηεδ 3δδί£πεβ 3πβ πΐ3ΓΚεβ 86311 6ε ιεεοτβεβ ίη ί}*® 
ΡυδδεηβεΓ 5Ηίρ δυίεΐγ ΟεπίΓιεβΙε, 3ηβ 563 ΙΙ 6ε βίδΙίη^υίδΗεβ 6γ 16 ε ηο13ΐι 


ΦΕΚ198 


3047 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


£.1, ίοΓ Λε ρπηειρβΐ ρ3δδεη§εΓ εοηΟίπαη, βηΟ 0.2, 0.3, ειε. ίοΓ Λε 
3|[εΓΠ3[ίνε εοηΛιιοηδ. 

3 ΤΗε ΟχεΟουπΙ εθΓΓεδροη<3ίη£ Ιο ε3εΗ οί Λεδε Ιοβά Ιίπεν 5 Η 3 ΙΙ ΐ)£ 
πιεΒδυτει) 31 ΙΙιε δβπιε ροδίιίοη 3ηϋ 1τοηι Λε 53ΐηε <3εοΙί Ιίηε 35 Λε ίτεεΟοΒΓίΙδ 
ΟείεΓπιίηεΟ ίη 3εεοΓ(ί3ηεε ννίΛ Λε ΙηΐεΓΠ3ΐίοη3ΐ Οοηνεηΐιίοη οη Εθ3<3 Οίηεί 
ίη ίοιτεε. 

4 ΤΗε βεεΟοϊπΙ εοιτεδροηΛη^ ιο εβεΗ 3ρρτονε(1 δυΟΛνίδίοπ Ιοβι 3 Ιίηε 
ααά Λε εοηΛιιοηδ οί δεινίεε ίοΓ ννΗίεΗ ίι 15 . 3ρρτονε(1, δΗβΙΙ Οε είεβτΐγ 
ϊηΛεβίειΙ οη Λε ΡηδδεηβεΓ $Ηίρ δβίειγ 0εηίΓιε31ε 

5 Ιη ηο ε3$ε 5 Η 3 ΙΙ βηγ ϊυΐκϋνώοη 103(1 Ιίηε πιογΗ Οε ρΙβεεΟ ΗΟονε Λε 
ϋεερεδί ΙοβΟ Ιίηε ίη 5311 ννϊΐεΓ 35 (ΙεΐεπηίηεΟ Η)· Λε 5ΐΓεη£ΐΗ οί ιΗε δΗίρ ογ Λε 
Ιη(επΐ3(ίοη3ΐ Οοηνεηΐιοη οη Εοβ(1 Ι,ίηεί ίη ίοΓοε. 

6 ΙΛΉβίενετ πιβγ Οε Λε ροχίιίοη οί Λε δυΟΛνίδίοη 1ο3(1 Ιίηε πΐ3Γΐ(5, 3 δΗίρ 
δΗβΙΙ ίη ηο ε35ε Οε ΙοοΟεΟ 5ο 35 ίο 5ΐιΗπιεΓ£ε Λε ΙοεΟ Ιίηε γπ3γ)( ηρρΓορπείε Ιο 
ΙΗε 5ε35θη 3ηΟ Ιοεηΐίΐν 35 ΟεΐεπηίηεΟ ίη αεεΟΓΟηηεε ννίΛ Λε 1ηίεπΐ3ΐίοη3ΐ 
Οοηνεηΐίοη οη ΟοηΟ Είηεδ ίη ίοΓεε. 

7 Α δΗίρ 5 Η 3 ΙΙ ίη ηο ε35ε Οε 50 ΙοηΟεΟ ιΐιηι ννΗεη ίι β ίη 83ΐι ννβίετ Λε 
δυΟΛνίδίοη 1θ3<1 Ιίηε πιβγΙτ 3ρρτορπ3ΐε ιο Λε ρηπίειιΐΒΓ νογβ^ε 3ηΟ εοηΛιίοη 
οί δετνιεε 15 δυΟιπεηνεά. 


Κεςυΐβΐίοη 14 

Οοηίίηκίίοη αηά ίηίιίαΐ Ιεςιίηξ ο/ τναΐεηίξΗι ύαΙΙτΗεαάζ, ειε., 
ίη ρατ5εη$ετ τΗίρτ αηά εατξο τΗίρ! 

1 Ε3ε)ι νν<ιΐεπί(;Ηι δυΟΛνίδίοη ΟυΙΙΛεβΟ, ννΟεΛετ ΐΓβηδνεΓδε ογ Ιοη§ίΐυ- 
ΛηβΙ, δΐιείΐ Οε εοηδίηιοίειΐ ίη δϋεΐι β πιβηηεΓ ΛηΙ ί( δΗβΙΙ Οε. εβρυΟΙε οί 
δυρροΓίίηβ, ννίΛ 3 ρΓορεΓ ηΐΒΓβίη οί ΓΟδίδΙβηεε, Λε ρτεδδυΓε (Ιιιε Ιο Λε 
ιηΒχίπιυΓη Ηεβιΐ οί νοίεΓ \νΗ»ε1η ίι ηπϊβίιΐ Ηβνείο δυδίυίη ίη Λε ενεη! οί άζπι&%ζ 
ίο Λε δΗίρ Ουί 31 10351 Λε ρτεδίυΓε Οαε Ιο 3 ΗεβΟ οί ννβιετ υρ Ιο Λε ΓΠ3Γβΐ η 
Ιίήε. ΤΗε εοηδίηιείίοη οί Λεδε ΟυΠΛεβΟδ δΐιείΐ 1>ε Ιο Λε 53ΐί5ί3ειίοη οί Λε 
Α0ηιίηί8ΐΓ3ΐίοη. 

2.1 δίερδ 3η(1 τεεεδδεδ ίη ΟυΙΙΛευΟδ 5Ηβ11 Οε ννβΙεηί^Ηι βγκΙ 35 51ιοη§ 35 Λε 
Ου11Λε3α βι Λε ρίβεε ννΟειε ευεΗ οεουΓδ, 

2.2 λνΗεΓε ίΓ3ΐηε5 οί Οευπίδ ρβδδ Λγοιι§Η 3 νν3ΐεηίί>Ηΐ Οεείί οτ ΟυΙΙΛεβΟ, 
δϋεΗ ιΐεείί ογ ΟυΠΛεβά δΐιβίΐ Οε ιη3(1ε δΐηιείυΓΒΐΙγ »3ΐεηί§Ηι ινίΛοηΙ ιΗε υδε οί 
ννοοΟ ογ εειτιεηι. 

3 ΤεδΙίη^ πΐ3ίη εοπιρ3ηηιεηΐ5 Ογ ίί11ίη| Λεπι ονίΛ \ν3ΐεΓ ίδ ηοΐ εοπιρυΐ- 
5θΓγ. ννΗεη ιε8ΐίη§ Ογ ϋΐΐίηβ ννίΛ ινβίεΓ 15 ηοι εΒΓΓίεΟ ουί, 3. Ηοδε Ιεδΐ ίδ 
εοπιριιΙδΟΓγ; Λίδ ΙεδΙ δΗηΙΙ Οε 03Γπειί οοί ίη Λε ιηοδί αΟνηηεεΟ 5!3§ε οί Λε 
δ11ιη8 ουί οί Λε δΗίρ. Ιη βηγ 035ε, 8 ΛοΓοιίβΗ ίηδρεειίοη οί Λε ννεΙεΠί^Ηΐ 
ΟιιΙΙΛεβΛ δΗηΙΙ Οε εβιτίειΐ οιιΐ. 

4 ΤΗε ίθΓερε3ΐ(, ΟοιιΟΙε ΟοίΙοπίδ (ίηείικίίηβ Οη« Ιςεείδ) βηΟ ίηηεί δΚίπδ 
δΗηΙΙ Οε Ιεδίεα νΟΛ »3ΐεΓ Ιο 3 Ηε3θ εοπεδροηΟίηβ ιο Λε ΓεςηίΓεηιεηΐδ οί 
ρ8Γ3£Γ3ρΗ 1. 

5 "ΓηρΗδ ννΗίεΗ 3Γε ίηιεηΟεΟ ιο ΗοΙΟ ΙίςυίΟδ. 8ηΟ ινΗίεΗ ίοπη ρ3Γΐ οί Λε 
δαΟΛνίβίοη οί Λε δΗίρ, 8Η311 Οε Ιεδίεά ίοΓ Ιί§Ηΐηεδδ ινίΛ ινοιεΓ ίο 3 ΟεηΟ υρ Ιο 
Λε Οεερεδΐ δυΟίίνίδίοη 1θ3(1 Ιίηε ογ Ιο 3 Ηε3θ εοπεδροηΟίη^ ιο ΐ\*,ο-ΛίΓθ5 οί 
ιΗε ΟερΛ ίΓΟίη Λε Ιορ οί Κεεί ιο Λε πΐ3Γ£ίη Ιίηε ίη ινβγ οί Λε Ι3η1(5, 
νΐίεΗενεΓ ίδ Λε βίεβίεΓ; ρΓονίάεά Λβι ίη ηο ε35έ 5 Ηβ 11 Λε ΙεδΙ ΗεβΟ Οε 1ε55 
Ληη 0.9 ιη 3θονε Λε ιορ οί Λε Ιβηίε. 

6 ΤΗε Ιεδίδ ΓείεηεΟ ιο ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗδ 4 βηΟ 5 3Γε ίοΓ Λε ρυΓροβε οί 
εηδυήηβ Λβι Λε δμΟΛνίδίοη δΐηιειυΓβΙ βιτβη^εΓηεηΐδ 3ΐε γνίΐεηίβΗΐ 3η0 Βίε 
ηοΐ ιο Οε Γε^ΒίΟεΟ 35 3 ΙεδΙ οί Λε Βΐηεδδ οί 3πγ εοπιρ3Πιηεηΐ ίοΓ Λε δΙΟΓΒ^ε 
οί οίΐ ίυεί ογ ίοτ οΛεί δρεείηΐ ρύιροδεδ ϊογ ννΗίεΗ 3 ιεδ! οί 3 δυρεποΓ εΗ3Γ301εΓ 
πΐ3γ Οε ΓεςυίΓεΟ Οερεηόίηβ οη Λε ΗείεΗΐ Ιο ννΗίεΗ Λε ΙίμυίΟ Π3δ ηεεεδδ ίη ΙΗε 
Ι3ηκ ογ ίΐδ εοηηεχιοηδ. 


Κε^υΐηΐίοη 1$ 

Ορεηίη$5 ίη καιεπίχΐιΐ ΗυΙΑ/ιεαΛ ίη ραΐίεηξεπΗίρί 

1 ΤΗε ηυπιΟεΓ οί ορεηίηςδ ίη ννεΐεΠίβΟι ΟυΛΟεοΟν 5 Ηβ) 1 Οε ΓεΟηεεΟ ιο Λε 
τηίηίηιυπι εοη>ρ3ΐίΟΙε ννϊΛ Λε (Ιεδίεη βπ<1 ρΓορεΓ, ινοΓίιϊη^ οί Λε δΗίρ; 
δΒΙίδίβοιοιγ ηιεηηδ 5 Η 3 ΙΙ Οε ρΓονίΟεα ϊογ εΐοδίη^ Λεδε ορεπίπ^δ. 

2.1 \νθεΓε ρίρεδ, δευρρευ, εΐεείπε εβΟΙεδ, είε. 3Γε εβιτιεα Λγοο^Η 
νοίειίίρΗι δυΟΛνίδίοη 0υ1κΗε3(ΐ5,' ΒίτΒηβεπιεηΐδ δΗηΙΙ Οε πιοιίε Ιο εηδυΓε Λε 
νίΒίεΛίΒΟί ίηίε^ΓΪΙγ οί Λε ΟυΛΗεϊΟδ. 

2.2 νβίνεδ ηο( ίοπηίηβ ρ3Λ οί 8 ρίρίηβ δγδίεπι 5 Η 3 ΙΙ ηο! Οε ρεπηίιΙεΟ ίη 
ννεΐεΠί^Ηι δυΟΟίνίδίοη ΟυΙΗΗεΒίΙδ. 

2.3 1x3(1 ογ.οΛογ Ηεβι δεηδίΐίνε πιβιειΛΙδ δΗβΐί ηοΐ Οέ υδεΟ ίη δγδίεηΐδ ννΗίεΗ 
ρεηε(Γ31ε ννβΙειΐί^Ηι δυΟΟίνίδίοη ΟυΙΙιΟεβΟδ. ννΗετε ΟειεηοΓΒΐίοιί οί δυεΗ 
δγδίεπίδ ίη Λε ενεηΐ οί ίίτε ννουΙΟ ίπιρΒίΓ Λε ν.’3ΐεΓίί§Η( ίπίε^πΐγ οί Λε 
ΟυΙΙιΗεβΟδ. 

3.1 Νο (ΙοοΓδ πιβηΟοΙεδ, ογ 3εεεδδ ορεηίη^δ 3Γε ρεπηίΙΙεΟ; 

1 ίη Λε εοΐΐίδίοη ΟυΛΗεβΟ θείος’ Λε ιΟΒΓ^ίη Ιίηε; 

2 ίη νν31εΓΐί§Ηΐ ΙτΒηδνεπε ΟυΛΗεβιίδ ΟίνίΟίη^ 3 ε3Γ§ο δρηεε ίΓοηι 3η 
3£)]οίηίη§ 03Γ§0 δρεεε ογ Λοτη 3 ρεπηΒηεηΙ ογ τεδεενε ΟεηΙίετ, 
εχεερι 85 ρΓΟνίάεό ίη ρ3Γ3£Γ3ρΗ 12 3η() ίη Κε^υίδΐίοη 16 


3.2 Εχεερι 35 ρεονίΟεΟ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3.3 Λε εοΐΐίδίοη ΟυΙΗΗεΒίΙ ηον Οε 
ρίεΓοεΟ Οείονν Λε ΓηΒΓβίη Ιίηε Ογ ηοί ίηοΓε Ληη οηε ρίρε ίοΓ ΟεΒίίηρ ννίΛ ίΙυίΟ 
ιη Λε ίοΓερεηΙ; ιβηΗ, ρεονίΟεά Λβι Λε ρίρε ίδ διίεα ννίΛ 3 δΟΓεννΟοννη νμίνε 
ε3ρ301ε οί Οείηρ ορεΓΒίεε! ίΓοηι βΟονε Λε ΟυΛΗεΒό ΟεοΗ, Λε νηΐνε εΗεδΙ 
Οείή§ δεουιεΟ ίηδίαε ίΗε ίοΓερεηΙι ιο Λε εοΐΐίδίοη ΟυΚεΟεβΟ. 

3.3 Ιί Λε ίοΓερεηΙε ίδ ΟίνίΟεΟ Ιο ΗοΙΟ ηνο Λίίειεηΐ Ιείη^δ οί ΙίςυίΟδ Λε 
Αι1ιηίηίεΐΓ3ΐίοη πΐ3γ 3ΐ1ονν Λε τοίΐίδίοη ΟοΛΗοηΟ Ιο Οε ρίεΓεεϋ Οεΐονν Λε 
πΐΒΓξίη Ιίηε Ογ Ιννο ρίρεδ, εηεΗ οί ννΗίεΗ ίδ ίίιίεό 35 ΓεςυίΓεα Ογ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3.2, 
ρΓονίΟεΟ Λε ΑΟηιίηίδίΓβιίοη ίδ δΒΐίδβεΟ Λβι Λετε ίδ ηο ρΓ3εΐίε3ΐ 3ΐΐεΓΠ3ΐίνε 
Ιο Λε ίίιΐίηβ οί δυεΗ 3 δεεοηΟ ρίρε 3η(I Λβι, Ηβνίη^ γο§3γ< 1 Ιο Λε 3(10ίιίοη3ΐ 
δυΟΟίνίδίοη ρΓονίΟεΟ ίη Λε ίοΓερεηΗ, Λε δυίεΐγ οί Λε δΗίρ ίδ πΐ3ίηΐ3ίηε(1. 

4.1 1Λ/3ΐεΓΐί§Ηι ΟοοΓδ ΓιΙΙεά ίη ΟυΙΗΗεηΟδ Οείννεεη ρβτπίΒηεη! 3η0 τεδεενε 
ΟυηΙιεΓδ 5 Η 3 ΙΙ Οε ηίννηγδ ηεεεδδίΟΙε, εχεερι 35 ρτονίΟεΟ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 11.2 ϊογ 
Ο είννεεη άεεΗ Ουηΐςεί ΟοοΓδ. 

4.2 δβΐίδίυειοίγ 3ΓΓ3η£οπιεηΐ5 5 Ηβ 11 Οε ΓηηΟε Ογ πιεβηδ οί δεεεεηδ ογ 
οΛεηνίδε Ιο ρΓενεηι Λε εουί Ηοπι ίηιειίεήηΒ ννίΛ Λε εΐοδίηβ οί ννβΙεπί^Ηί 

ΟυηΙνεΓ ιΙοογ· . 

5 λνίΛίη δρ3εεδ εοηιβίηίηΕ Λε ιη3ίη ΗηΟ 30χί1ί3ΐγ ρΓορυΙδίοη ιηβεΗίηεΓγ 
Ϊηε1υ0ίη§ ΟοϊΙεΓδ δεΓνίη^ Λε ηεεΟδ οί ρεορυΐδίοη 3η(1 311 ρεππΒηεηΙ ΟυηΙιεΓδ, 
ηοί ιηΟΓε ίηηη οηε ιΙοογ Βρηιί ίτοιη Λε ΟοοΓδ ίο ΟυηΙίΟΓδ 3η(1 δΗυίΙ Ιυηηείδ 
πΐ3γ Οε βίΐεεί ίη ευοΗ ιηβίη ΐΓ3ηδνοΓδε ΟυΛΗεειΙ. ΙΛΛεΓε Ιννο ογ πιΟΓε δΗυίΐδ 
3τε βΙΙεύ Λε Ιυηηείδ ΛβΙΙ Οε εοηηεείειΐ Ογ βη ίηΙεΓ-εοπιπιυηίθ3ΐίη§ ρ3583βε. 
ΤΗεΓε 5 Ηβ 11 Οε οηΐγ οπε Οοοτ Οείννεεη Λε πΐ3εΗίηεΓγ δρβεε 3η0 Λε Ιυηηεΐ 
δρβεεδ ννΗεΓε Ιννο δΗηίΙδ 3Γε βΙΙεΟ 3η0 οηΐγ Ιννο ΟοοΓδ ννΟοΓε Λείε 3νε πιΟΓε 
Λβπ ίννο δΗββδ. Α1) Λεδε ΟοοΓδ 5 Η 3 ΙΙ Οε οί Λε δΙίΟίηβ Ιγρε 3η0 δΗαΙΙ Οε 50 
Ιοεείείΐ 35 ίο Ηδνε Λείτ δίΐΐδ 35 ΗιίβΗ 35 ρΓ3Μίε301ε. ΊΗε ΗβπϊΙ ροβγ ίοΓ 
ορεΓΒΐίηβ Λεδε Οοοεδ Ιγογπ 3θονε Λε 0υ11ιΗε3<1 Οεείί δΗβΠ Οε δϋυβίεα ουΙδίΟε 
ίηε δρβεεδ εοηοίηίηξ ΙΗε πΐ3είηηεΓγ ίί Λίδ ίδ εοηδίδίεηι ννίιΗ 3 53ΐίδί3εΐοΓγ 
3ΓΤ3η§εηιεηι οί Λε ηεεεδδΒΐγ §ε3πη§. 

6.1 ίν3ΐεπί§Ηΐ ΟοοΓδ δΗυΙΙ Οε δϋΟίηβ ΟοοΓδ ογ ΗίηβεΟ Οοοίδ ογ 0οογ5 οί 3η 
εςυίνυΐεηΐ Ιγρε. Ρΐ3ΐε ΟοοΓδ δεευτεΟ οηΐγ Ογ ΟοΙίδ 3η0 ΟοοΓδ ΓεςυίτεΟ Ιο Οε 
εΐοδει) Ογ Λορρίη§ ογ Ον Λε ηείίοη οί 3 Λορρίπ§ ννεί^Ηΐ 3Γε ηοί ρεΓΓηίιιεΟ. 

6.2 51ίΛη§ Οοοτδ πΐ3γ Οε είΛεε; 

Ηδηβ-ορεΓβΙεβ οηΐγ, ογ 
ροννεΓ-ορεΓ3ΐει1 35 ννεΐί 35 ΗδηΟ-ορεΓΒίεΰ. 

6.3 ΑυΛοηζει! νν3ΐεηί§Ηι ΟοοΓδ πιβγ ΛεΓείοεε Οε ΟίνίΟεΟ ίηΐο ιΗτεε 

είβδδεδ: 

01335 1 - Ηίη^εΟ Οοογε; 

0355 2 -. Η3ηΛορεΓ3ΐε() δΙίΟίη^ ΟοοΓδ; 

0355 3 - δϋ(3ίη§ ΟοοΓδ ννΗίεΗ 3Γε ροννεΓ-ορεΓ3ΐεΟ 35 ννεΐΐ 35 ΗεηΟ- 
ορεΓ3ΐέ(1; 

6.4 ΤΗε ιηεεηδ οί ορετεΙίοΓ οί εηγ ννείεΛί^Ηί Οοογ ννΗεΛεί ροννεΓ-ορεΓ 3 ΐεα 
ογ ηοί δΗεΙΙ Οε ςερβΟΙε οί ε1οδίη§ Λε Οοογ ννίΛ Λέ δΗίρ Ιίδίειΐ ίο 15τ είιΗεΓ 

ν»·3γ. 

6.5 Ιη 311 εΐηδδεδ οί νν3ΐεηί§Ηι ^οογ 5 ίηΛεειοΓδ δΗεΙΙ Οε ίίιιεϋ ννΗίεΗ δΗονν, 31 
311 ορεΓ3ίΛ§ δίβίίοηδ ίτοιη ννΗίεΗ Λε (ΙοοΓδ αιε ηοί νίδίΗΙε, ννΗεΛβΓ ΙΗε <1οογ5 
ετε ορεη ογ εΐοδειί. Ιί 3ηγ οί Λε νοιεπί^Ηι ΟοοΓδ, οί ννΗβίενεΓ οίβδδ, ίδ ηοι 
βίίειΐ δο 85 ίο εηβΟΙε ίι ίο Οε εΐοδει) ίτοπι 3 οεηΐΓΒΐ εοηίΓοΙ δίβίίοη, ίι δΟυΙΙ Οε 
ρτονίΟεΟ ννίΛ 3 ηιεεΗβηίεΒΐ, εΐεείπεβΐ, ΙεΙερΗοηίε, ογ 3ηγ οιΟεΓ δυίιβΟΙε 
Λτεεί πιεβηδ οί εοπιηιυηίεβίίοη, εηβΟΙίη^ Λε οίΓίοετ οί ιΗε ννβίεΟ ρτοπιριίγ ίο 
εοηίβει Λε ρετδοη ννΟο ίδ τεδροηδίΟΙε ίοι ο1οδίη§ Λε Οοοτ ίη ςυεδίϊοη, υηΟετ 
ρτενίουδ ΟΓάετδ. 

7 Ηίη^εΟ ΰοοτδ (είβδδ 1) δΗκΙΙ Οε ίίίΙεΟ ννίΛ αυίεΐι βείίοη εΐοείηβ Οενίεεδ, 
δυεΗ 35 εβίεΗβδ, ννοτΗβΗΙε ίτοιη εβεΗ δί(1ε οί Λε ΟυΛΗεΒίΙ. 

8 Η3ύ(1-ορεΓ3ΐε<1 νίκΐιηε (ΙοοΓδ (είβδδ 2) πΐ3γ Ηβνε 8 ΗοτίζοηίαΙ ογ νεπίεβΐ 
πιοιίοη. Ιι δΗβΠ Οε ροδδίΟΙε Ιο ορετβιε Λε πιεεηβηίειη 31 Λε Οοογ ίΐδείί ίτοιη 
είΛεΓδίΟε, 3ηΟ ίη βΟιΙίιίοη, ίτοιη βη ηεεεδδίΟΙε ροδίΐίόη βΟονε Λε ΟυΙΙΛεβϋ 
(Ιεείε, ννίΛ βη αΙΙ τουηΟ ετβηΐι ιηοΐίοή, ογ δοηιε οίηεΓ ηιονεΓηεηΙ ρτονίΟίη^ Λε 
δβιηβ ρΐ3Γ3ηΙεε οί δβίειγ 3ηΟ οί βη ΒρρτονεΟ ιγρε. ϋερβΠιίΓεδ ίΓοηι Λε 
τεςυίτεπιεηι οί ορειηΐίοη οη ΟοΛ δίϋεδ πιβγ Οε βΙΙοννεΟ,, ίί Λίδ Γεηυίτειηεηι ίδ 
ίιηροδδίΟΙε σννίηκ ιο Λε Ιβγουί οί Λε δραεεδ. ΊΛΛεη ορεΓΒΐίη^ β ΟηπΟ ^εβτ Λε 
Ληε ηεεεδδβτγ ίοτ Λε εοιηρίείε εΐοδυτε οί Λε Οοογ ννίΛ Λε νεδδεί υρπ§Ηι, 
δΗβΙΙ ηο( εχεεεΟ 90 δεεοηαδ. 

9.1 Ροννετ-ορεΓΒίεά εΐίάιηε (Ιοογχ (ςίβδδ 3) πΐ3γ Ηβνε 8 νεηίεβΐ Ογ Ηοπζοηΐβΐ 
πιοιίοη. Ιί 3 Οοογ ίδ τεφύτεα Ιο Οε ροννεΓ-ορεΓ3ΐει1 ίτοιη 3 οεηΐτοί εοπίτοί, Λε 
8ε8πηΕ δΗ3ΐ! Οε 50 Βπηηβειΐ Λβι Λε (Ιοογ εβη Οε ορετβίειΐ Ογ ροννετ βίδο 31 
Λε (Ιοογ ίΐδεείί ίτοιη ΟοΛ δίιίεδ. ΤΗε 3η3η|;επιεηΙ δήβΐΐ Οε δυεΗ Λ»ι Λε Οοογ 
ννίΐΐ εΐοβε 3υΙοιηΒΙίε3ΐ1γ ίί ορεηεβ Ογ Ιοεβΐ εοηΐίοΐ υίΐετ Οείηβ εΐοδειΐ ίτοπι Λε 
εεηΐΓ3ΐ εοηΐτοί, βηΟ 3ΐδο δυεΗ ΛβΙ 3ην ιΐοοτ εβπ Οε ΗερΙ εΐοδεϋ Ογ 1οε3] 
δγδίεπίδ ννΗίεΗ ννίΙΙ ρτενεηΐ Λε Οοογ ίτοπι Ηείηκ ορεηεΟ ίτοπι Λε υρρεΓ 
εοπίτοί. Εοευΐ εοηΐτοί ΗβηΟΙεδ Λ εοηηεχίοη ννίΛ Λε ροννεΓ §ε3τ δΗ»ίί Ηε 
ρτονίΟειί εϊεΗ δίιΐε οί Λε Ου11Λε3(1 βηΟ δΗαΙΙ Οε δο Άΐτηηζοά 35 Ιο εηβΟΙε 
ρετδοηδ ρΒδδίηβ ΛτουβΗ Λε Οοοηνβγ Ιο ΗοΙΟ ΟοΛ ΗβηΟΙεδ ίη Λε ορεη 
ροδίΐίοη ννίΛουί Οείη§ 301ε Ιο δει Λε οΐοδίηκ ΓηεοΗΒπίδπι ίη ορετηβοη 
βεείϋεηΐυΐΐγ. ΡοννεΓ-ορετ3ΐε(Ι δΗΛη^ όοοτδ δΗίΠ Οε ρτονίΟεΟ ννίΛ ΗζηΟ βεβτ 
ννοτ1ΐ301ε 81 Λε (Ιοογ ίΐδείί οη είΛετ δί(1ε 3ηΟ ίτοιη 3η 3εεεδδί01ε ροδίιίοη 
3θονε Λε ΗυβΛεβιΙ ιΐεείί, ννίΛ βπ 311 τουηΟ ετ3η1ι τηοήοη ογ δοπιε οΛετ 
πιονειρεηΐ ρίσνίίΙΛξ Λε δ3πνε §υΒΓ3ηΙεε οί 53ί«γ 3ηΟ οί 3η βρρΓονεϋ ιγρε. 
Ρτονίδίοη δΟαΙΙ Οε πΛΟε ιο ζίνε νναπιίηβδ Ον δουηΟ δί^ηβΐ Λβι Λε ι3οογ Π 35 
Οε§υη Ιο εΐοδε 3η(1 ννίΙΙ εοηΐίηυε ιο ηιονε υηΐίΐ ϋ ίδ εοπιρίεΐεΐγ εΙοδεΟΛΤΗε 
ιΐοοτ δΗβΙΙ Ιαίιε 3 δυίβείεηΐ ιίηιε Ιο εΐοδε Ιο επδυιε δβίεΐγ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


9.2 Τ6βίε δ6β11( 6ε β( Ιεβδί Γννο ίπάερεηάεηι ροννεΓ δοικαέδ εβρβάΐε οί 
ορεηίη£ βηά ε1ο$ιηε -βΙΙ (6ε άοοΓδ υηάεΓ εοηΐίοΐ, ε3ε6 οί (6επι εβρβάΐε οί 
ορεΓΒίίη^ ;ι1Ι [6ε άοοΓδ δίιηυΙίΒηβοιιδΙγ. Τ6έ (ννο ροννεΓ δουΓεεβ δ6βΙΙ 6ε 
αοηίεοΐΐεά ίτοηι (6ε εεηΐΓβ! δίβιίοη οη (6ε η3νί£3(ίη|> 6ηά£ε ρίονίάεά ννίι6 3|Ι 
(6ε ηεεεδδβιγ ίηάίεβίοΓδ ίοΓ ε6εε!ίίη§ (631 εβεϋ οί (6ε (ννο ροννετ δΟϋΓεεδ ίί 
εβρ361ε οί βίνίη£ ιΗε Γεςιιίτεά ββΓνίεε δβΐίδίβειοηΐγ. 


δυε 6 Ιιιπηείοί (Γυη)ίνν3γ, ίί υβεά 35 2 ρβδ53£ε 3» $ε3, δϋβΐΐ 6 ε ( 6 Γθϋβ 6 8 ι Γαη ^ 
εχΙεηάίη£ νν3ΐεηί£6ι ιο 3 6 εί£ 6 ι δυίίίοίεηΐ (ο ρεπηίι βεεεδδ 36ονε 16ε Γη3η>ίη 
Ιίηε. Τ 6 ε 3 «:ε 55 ίο ι 6 ε ο( 6 έΓ εηά οί 16ε ΙΓυηΙκνβγ ογ (υηηεΐ ιτΐ 3 > 6 ε ΐΗτου^Κ β 
» 3ΐεΠ)§Ηι άοαι οί ί 6 ε Ιγρε Γεςαπεά 6 γ ίίδ 1οο3ίίοη ίπ 16ε δ 6 ίρ. 5ιιοΗ 
Ιηιηΐίννβγδ ογ ΙυηηεΙδ 563)1 ηοί εχιεηά ι6γοιι£6 ι 6 ε 6γ5Ι δυάάίνίδίοη 6 ιι 11 ( 6 ε 3 ά 
Βάβίί 16 ε εοΙΙίδίοη 6 υΙΙ( 6 εβά. 


9.3 ΐη (6 ε 035ε οί 6 γάΓβυΙίε ορεΓαιίοη, β3εβ ροννεΓ δοιπεε 56811 εοηδίίι οί 3 
ρυιηρ εβρβάΙε οί εΐοδίη# 311 άοοη> ίη ηοί ιηοΓε (ββη 60 δεεοηάδ. Ιη βάάίιίοη, 
[ 6 ιτε 56811 6 ε ίθΓ ι 6 ε νν 6 οΙε ίηδίβΐΐβόοη 6γάΓ3ΐιΙίε βεευπιαΙβιοΓδ οί δυίίίείεηΐ 
εβρβείΐγ Ιο ορεΓ 2 (ε 311 16 ε άοοΓδ 811ε35116εεε Ιίπιβδ, ί.ε., εΐοδεά-ορεπ-εΐοδεε). 
Τ6ε Πυίά ιΐδεά 56811 6 ε οηε νν 6 ίο 6 άοεδ ηοί ίτεεζε 3 ! 3 ην οί (6ε ΙεπιρεΓ 3 ΐυΓε$ 
6361ε Ιο 6 ε εηεουηιεΓεά 6γ (6ε δ6ίρ άυηη{! ίίδ δείνιοε. 

10.1 Ηίη£εά νν3(επίκ6ι άοοΓδ (εΐ355 1) ίη ρ3ί*εη£εΓ, εΓενν βηά ννοτίείηβ 5ρ3εεδ 
3τε οηΐγ ρεπηίιιεά βοονε 3 άεεΚ (6ε ηηάεΓδίάε οί ννάιοΗ, ε! ίίδ Ιοννεδί ροιηί 31 
δίάε, Ϊ 5 81 1 ε 35 ( 2.0 πι β6ονε ί6ε άεερεδΐ δη6άίνίδίοη Ιαβά Ιίηε. 

10.2 ΛΑ'βίβΓίίΒΐιΙ άοοτδ, ( 6 ε δϊΐΐδ οί ννϋίεβ 3Γε β6ονε ( 6 ε άεερεδΐ Ιοβά Ιίηε 3ηά 
6 εΙονν ιΗε ϋηε δρεάίίεά ίη ρ3Γ3£Γβρ6 10.1 δ63ΐΙ 6 ε δ|ίάίη£ άοοΓδ βηά πιβγ 6 ε 
62 ηά-ορεΓ 3 (εά (είβδδ 2), εχεερί ίη νεδδείδ εηρβ^εά οη δ 6 οΠ ίπίεπιβιίοηβΐ 
νογβ^εδ ίΐηίΐ ΓεαυίΓεϋ ιο 63νε 8 ί3είοΓ οί δίΛάίνΐδίση οί .50 οτ 1ε55 ίη νν 6 ίε 6 βΐ! 
$ηε 6 άοοΓδ 563 ΙΙ 6 ε ροννετ-ορεΓΒίεά. \ν 6 εη (πιηΐιννβγδ ίη εοηηεχίοη ννίιβ 
Γείη£εΓ3ΐεά εβΓ^ο βηα νεηΐίΐβΐιοη ογ ίοΓεεά άΓβιΐ[> 6 ι άυείδ βΓε εβπίεά ( 6 Γ 0 ϋ §6 
ιηοεε (ϋβη οηε πιβίη νν 3 ΐεΠΐ£ 6 ΐ 5 υ 66 ίνί 5 ίοη 6 η 11 ε 6 ε 36 , ( 6 ε 6 οογ 5 81 δυε 6 
ορεηίη^δ 86311 6 ε ορεΓβίειΙ 6 γ ρο\νεε. 

11.1 λν» 1 επί$; 6 ! Οοογε νν 6 ίε 6 ιηβγ βοπιείίηιεδ 6 ε ορεηεί 31883, 3 η 0 16ε 8ί\ΐ5 οί 
\ν 6 ίε 6 3 τε 6ε1ο\ν ι 6 ε Οεερεχί , 5 ΐι 66 ίνί 5 ΐοη 1οε6 ϋηε 5636 6 ε δΐίϋίη^ 6 οογ 5 . Τ 6 ε 
ίοΐΐοηήηβ πιίεδ 563 ΙΙ βρρίγ: 

.1 νχ 6 εη 16ε ηυπιϋεΓ οί δυε 6 Οοοίδ (εχείικϋηβ 0όθΓ5 3ί εηίΓβηεεδ ίο 
δΗβίί Ιηπηεΐδ) εχεεεϋδ Ηνε, 311 οί ιϋεδε οοογε 3 η 6 ι 6 οδε 81 16 ε 
εηΐΓβηεε Ιο δΗβί! Ιιιηηεΐδ ογ νεηΐίΐβΐίοη ογ ίοΓεεΟ 0Γ8ΐι^6ΐ Ουείδ, 
5636 6 ε ροινεΓ-ορεΓΒΐέΟ (εΐαδδ 3) βηΟ δϋεΙΙ 6 ε ε3ρ361ε οί 6 είη^ 
δίπιιιΐίβηεοαδίγ είοδείΐ ίΓοιη β εεηΐΓβΙ δίβΐίοη -δίϊυβίεΟ οη 16ε 
ηβνίςβίίη^ 6 π< 1 |ε; 

.2 ννΗεη ( 6 ε ηιιπι 6 εΓ οί δυε 6 6οογ 5 (εχεΙυόίηΒ «ΙοοΓδ 3! εηΐΓΒηεεδ Ιο 
$ 63 ί( Ιαηηεΐδ) ίδ ίρεΒίετ Ι 6 βη οηε, 6 η! Οοεδ ηοί εχεεεί) ίίνε, 

.2.1 ν/ 6 ετε ι 6 ε έ 6 ίρ 635 ηο ρ355εη§εΓ δρβεεδ 6ε1ο» ι 6 ε 6υ1Κ6ε3(1 ΟεΛ, 
ηΙΙ 16ε 36ονε-πιεηΙίοηεί) 0οογ5 ΓΠ3γ 6 ε 63η0-ορεΓ3ΐε<1 (εΐ355 2); 

.2.2 \ν6ετε 16ε δ 6 ίρ 635 ρβδδεη^εΓ δρβεεδ 6ε1ο» 16 ε 6υ166ε36 (1εε6 311 
16ε 36ονε-ίηεηΙίοηε(1 0οοΓ8 563 ΙΙ 6ε ρον/ετ-ορεΓΕίεΟ (είβδδ 3) 3η0 
5636 6 ε εαρΕ61ε οί 6 είης δίιηυΙίΒηεοιιδΙγ εΙοδεΟ Ιγοπι 3 εεηΙΓβΙ 
8(3(ίοη δίΐιΐΒίεΟ οη Ι6έ Π3νίβ3ΐίηβ 6Γί6§ε; 

3 ίη 3ηγ δ6ίρ \ν6εεε ΙϋεΓε 3τε οπίγ Γννο δηε6 \ν3ΐεηί§6( ΟοοΓ.δ 3π0 Ι6εγ 
3εε 5ΐίιΐ3ΐε(1 ίη ί6ε'Γη3ε6ίήεΓγ δρβεε ογ ίη 16 ε 6ιι166ε3θδ 6οηη6ίη§ 
δΐιε6 δρβεε, 16ε ΑΟιηιπίδίΓΒΐιοπ πΐ3γ ηΐΐονν (6εδε ΐ\νο ΟοοΓδ Ιο 6ε 
63ηό-ορεΓ3ΐε6 οηΐγ (εΐ385 2). 

11.2 Ιί δΐίείίπβ ννΒίειίί^ϋΙ άοοΓδ » 6 ίε 6 63νε δοπιείίιηεδ Ιο 6 ε όρεη 31 δεβ ίοΓ 
16 ε ραεροδε οί Ιπιπίηίη^ εοβ! 3Γε ϋιιεά 6 εΙ\νεεη 6υη1ιεΓδ ίη 16ε 6 ει*νεεη Οεείΐδ 
6εΙον ιΗε 6ο11ι6ε36 Οεείε, Ι 6 εδε εΙϋ.ΟΓδ δ63ΐ1 6 ε ορεΓβιεΟ 6γ ρο\νεΓ. Τ6ε 
ορεηίης ;ιπ0 εΐοδίη^ οί ιϋεδε 6 οογ5 5636 6 ε ιεοοιΟει! ίη δηε 6 1ο§ 6 οοχ 35 πιβγ 
6 ε ρΓε5εη6ε<1 6γ 16 ε ΑΟιηίηίδΙΓβιίοη. 


12.1 Ιί <6ε ΑΟιηίηίδίΓΒΐίοη ίδ δβΐίδΓιεΟ 1631 δυε6 άοοτ% 2Γε εδδεηΙίΕΐ, 
«Έΐεηίβϋι ΟοοΓδ οί 83ΐίδί3ε1θΓγ εοπδίΓυειίοη ηιβγ 6ε 6ΐ1ε<1 ίη ιν3ΐέπί@6ι 
6α11ι6ε36δ όινκϋη^ ε3Γ@ο 6εΐινεεη 6εε6 δρβεεδ. 5ιιε6 ϋοοΓδ πιβγ 6ε 6ιη£εο, 
Γθ11ίη§ ογ δίκϋηρ αοοΓδ 6 ιιΐ 5636 ηοί 6ε τεπιοΐεΐγ εοηΙΓοΐΙεΟ. Τ6εγ 5636 6ε. 
ΓιΙΙεΟ 31 ι6ε ϋί^ΐιεδΐ Ιενεί 3η0 35 Ιβγ ίεοπι ι6ε 56ε11 ρΐ3ΐίη$ 38 ρΓβεΙίεβϋΙε, 6υΐ ίη 
ηο 035β 5636 16ε ουΐ 6 θ 3 Γ 6 νεπίθ3ΐ εΟ^ε* 6ε δίΙηΕΐεό 31 3 Οίδίβηεε ίΓοιη 16 ε 
δ6ε11 ρίαιίηβ νε 6 ίε 6 ίδ Ιεδδ ιΐιβη οηε-ίϊίΐ 6 οί 168 6002616 οί !6ε δ6ίρ, 35 άεΓιπεϋ 
ίη Κε£ΐιΐ 3 ΐίοη 2,5υε6 άίδίβηοε 6είη£ ηιεβδϋΓειΙ 31 η^ϋΐ 3ηβ1εδ ιο Ι6ε εεήιιε 
Ιίηε οί ι6ε δϋίρ βι Ι6β ΙενεΙ οί 16 ε ϋεερεδΐ δη66ίνίδίοη Ιοβί Ιίηε. 


12.2 διιε6 ϋοοΓδ δ6π11 6ε εΐοδεοί 6είοεε ι6ε νογ3®ε εοιρπιεηεεδ 3η<1 δϋβΐΐ 6 ε 
6ερΙ εΐοδεϋ Οηπη§ ηβνί^ιίοη; ι6ε ΐίιηε οί ορεηίηξ δυε6 ΟοοΓδ ίη ροπ 2 Π <1 οί 
εΙθδίη£ ι 6 επι ϋείοεε 16ε δ 6 ίρ Ιβηνεί ροΠ 5636 6ε εηιεΓεϋ ίη 16ε Ιοβ ϋοοίι. 
$6ου1α βηγ οί 16 ε 6οογ5 6ε 3εεεδδί6Ιε 6υηη8 16 ε νογ3«ε, Ι 6 εγ 5636 6ε Γιΐΐεα 
νχίΐ 6 3 Οενιεε ν/ 6 ίε 6 ρεενεηΐδ αη 3 ηΐ 6 όπζεί 1 ορεηίη^. \νηεπ ίι ίδ ρΓοροδεϋ (ο ΓιΙ 
δυε 6 ϋοοΓδ, 16ε ηυπιΟεΓ 2 η0 Βτπιπ^ειηεηΐδ 5626 τεεείνε (6ε δρεείβΐ εοηδίαεΓΕ- 
Ιίοη οί (6ε Α<1ηιίηί8ΐΓ3ίίοη. 


13 ΡοΠ 361 ε ρΐβίεδ οή 6 υ 6 ε 6 ε 865 5636 ηοί 6 ε ρεπηίΜε 6 εχεερί ίη πΐ 3 ε 6 ίπεΓγ 
δρβεεδ.. 5 ϋε 6 ρίβίεδ δϋβΙΙ βΐινβγδ 6 ε ίη ρίβεε 6 είοιε 16 ε δ 6 ίρ ίεβνεδ ροεί, βπο 
$636 ηο( 6 ε τεπιονειΐ 6 υηηβ ηβνί^βΐίοη εχεερί ίη 035ε οί ηΓ^εηΙ ηεεεδδίΐγ. Τηε 
ηεεεδδΕΓγ ρΓεεβυίίοπδ 5636 6 ε ( 6 ΐιεη ίη τερίβείηβ Ι 6 επι ίο εηδοεε 1631 16ε 
]οίηΐδ 5636 6 ε » 8 ίεΛίκ 6 (· 

14 ΑΙ1 ννβίεείί^η 6οογ5 5636 6 ε Ιεερί εΐοδεϋ (3υπη§ η 3 \η§ 3 ΐίοη εχεερί νν 6 εη 
ηεεε 553 π 1 γ ορεηε 6 ίοΓ ( 6 ε..νθΓΐείηβ οί ( 6 ε δ 6 ίρ, ίη ν 6 ιε 6 ε 3 $ε Ι 6 εγ $6311 βΐ^νεγδ 
6 ε Γεβϋγ Ιο 6 ε ΪΓτίΓηρΗίοίοΚ' ο 1 οδε 6 


15.1 ΛνΚεΓε ιπιηκ* 3 γδ οΠυηηεΙδ ίοΓ βεεεδδ Ιγοπί ειε\ν βοεοπηηοιίΒΐίοη ίο ι 6 ε 
δΙοΙιεΠοΜ, ίθΓ ρίρίη§, 0γ ίοΓ βηγ ο!6ογ ραεροδε 3Γε εΒίτίειΙ ( 6 Γου §6 τηβιη 
ΐΓβπδνεΓδε ν,· 3 ΐεπι^ 6 ί 6 υ 11 ε 6 ε 3 ίΐ 5 , (6εν 5636 6 ε \ν 3 ΐεπί§ 6 ι βηιΐ ίη βεεοπίβηοε 
\νί (6 ( 6 ε Γεςαίτειπεπίδ οί Κε§υΐ3(ίοη 19. Τ 6 ε βεεεδδ ΐο 311 ε351 οηε εηά οί εβεΗ 


15.2 ν/ 6 εΓε ίί ίδ ριοροδεά (ό ίίΐ Ιαηηεΐδ ογ ΙπίηΙί\ν 3 ν 5 ίοΓ ίοεοεά άΓβα^η^ 
ρίεεοίη^πιβίη (ΓβηδνεΓδε νν3ΐεπί{>6ι 6α11ι6ε3άδ, Ι 6 ε$ε δη311 εεεείνε ( 6 ε δρεείβί 
εοηδίάεεβιίοη οί ι 6 ε ΑάιηίηίδίΓβΐίοη. 


ΚέΒηΙβΙϊοη 16 

ΡααεηξβπΗίρι αιηγίηχ ξοοάχ νεΗίεΙα αηά αεεοτηραηγίηξ ρεηοηηεΐ 

1, Τ6ίδ ΚεΕϋΙβΙίοη βρρίίεδ (ο ρβδδεηεεΓ δ6ίρδ Γε£3Γά1εδδ οί (6ε άβίε οί 
εοπδίΓυειίοη άεδίβηεά ογ βάβρίεο ίθΓ ιηε εζτήΆξε οί £οοά$ νε6ϊε!εδ 3ηά 
βεεοηηρβηγίηξ ρεΓδοηηεΙ ιν6εΓε 16ε Ιοοί ηυπι6οΓ οί ρεΓδοηδ οη 6θ3Γά, οιΗεγ 
(6 βη (Ηοδε δρεείΓιεά ίη Κε£υ1βιίοη 1/2(ε)(ί) βπά (ίί), εχεεεάδ 12. 

2 Ιί ίη δυε 6 3 δ 6 ίρ ( 6 ε ιοίβΐ ηυπι 6 εΓ οί ρ 355 επ£εΓ 5 νν 6 ίε 6 ίηεΐοάε ρεΓδοηηεΙ 
3 εεοιηρ 3 ηγίη£ νεϋίεΐεδ άοεδ ηοί εχεεεά Ν = 12 + Α5δ, \ν 6 εεε Α = (οΐβΐ άεείς 
3εε3 (δηαβτε πιείΓεδ) οί δρβεεδ Βνβίΐβϋΐε ίοε ( 6 ε δ(ο»3£ε οί βοοάδ νεήίείβδ 3 ηά 
\ν 6 εεε ( 6 ε ε1ε3Γ 6 είβ 6 ( η( ( 6 ε δΙο*·3£ε. ροδίΐίοη βηά 31 ( 6 ε εηίεβηαε Ιο δυε 6 
δρβεεδ ίδ ηοί Ιεδδ ( 6 βη 4 ητ), ( 6 ε ρεονίδίοηδ οί Κε£υΐ 3 (ίοη 15.12 ίη τεδρεει οί 
\ν 3 ΐε«ί£ 6 ( άοοΓδ βρρίγ εχεερί Ιηβΐ ( 6 ε άοοεδ τηβγ 6 ε ίίπεά 3 ( 3 ηγ Ιενεί ίη 
» 3 ΐεπί£ 6 ΐ 6υ166ε3αδ άίνίάίπ£ 03Γ£0 δρβεεδ. ΑαάίιίοηβΙΙγ, ίηάίεβιοΓδ 3 Γε 
τεςυίΓεά οη 16ε Π3νί£β(ίη£ 6 πά£ε ΐο.δ 6 ο» βαίοπιβιίεβίΐγ νν 6 εη εβεϋ 6οογ ίδ 
εΐοδεά 3πά 36 άοΰΓ ίβδίεηίηβδ 3Γε δεειίΓεά. 

3 \ν 6 εη βρρίγίηβ 16 ε ρεονίδίοηδ οί Ι6ίδ Οϋβρίετ (ο δυε6 3 δ6ίρ, Ν $6311 6 ε 
Ιβίςεπ βδ ( 6 ε πιβχίηιυΓΠ ηαπι6εΓ οί ρ3δδεη£εΓ5 ίθΓ \ν6ίε6 (6ε δ6ίρ πιβγ 6 ε 
εεηίίίεά ίη βεεοΓάβηοε ινί(6 (6ίδ Κε£υΐ3ΐίοη. 

4 ίπ 3ρρ1νίη§ Κε§υΐ3ίίοπ 8 ίθΓ ( 6 ε ννοΓδ! ορεΓ31ίη§ εοηάίιίοηδ, ( 6 ε 
ρεπηε36ί1ι!γ γογ 03Γ£ο δρβεεδ ίηιεπάεά ίοΓ ( 6 ε 5ΐο\ν3£ε οί £οοάδ νεϋίεΐεδ 3ηά 
εοηΙβίηεΓδ δ 6 β 6 6 ε άεείνεά 6 γ εβίεαίβΐίοη ίη νν 6 ίε 6 ( 6 ε £θοάδ νε 6 ίε)εδ βηά 
εοπΙβίηεΓδ 5636 6 ε βδδυπιεά Ιο 6 ε ποη-ινβιεΠί^Ι βηά ΐ 6 είτ ρεπηε36ί1ι1γ ΙοΙεεη 
35 65. Ρογ δ 6 ίρδ εη§ 3 £εά ίη άεάίεβίεά δεενίοεδ ( 6 ε 30!ϋβΙ νβίαε οί ρεππεβϋίΐίΐγ 
Γογ £θοάδ νε61ε!εδ ογ εοηοίηεΓδ πιβγ 6 ε βρρίίεά. Ιη ηο εβδε $636 ( 6 ε 
ρεπηε36ί1ίιγ οί ( 6 ε ε3Γ§ο δρβεεδ ίη » 6 ίε 6 ( 6 ε £θθά$ νε 6 ίε!εδ βηά εοηΐβίηετδ 
3Γε εβΓπεά 6 ε ΟΚεη 3δ Ιεδδ ι 6 βη 60. 


Κεριίάΰοη’ 17 

Ορεηίηρ! ίη ΐΗε ιΗεΙΙρΐαϋήξ ο{ραί5εη$ΐΓ εΗίρί ΜοηίΗε πιαεξίη Ιίηε 

1 Τ 6 ε ηηπι6εΓ οί ορεηίη^δ ίη (6ε $6ε6 ρίβιίηβ 5636 6 ε τεάυεεά ίο ( 6 ε 
ηίηίπίυηι εοιήρ3(ί61ε ννί (6 ( 6 ε άβδίςη βηά ρΓορεΓ \νθΓΐιίη£ οί ( 6 ε $ 6 ίρ. 

2 Τ 6 ε 3ΓΓ3ηςεπιεηι βηά είίίείεηεγ οί ( 6 ε Γηεβηδ ίοτ ε1οδίη£ βηγ ορεηίη§ ίπ 
( 6 ε δ 6 ε 1 Ι ρΐβΐίη^ 5636 6 ε εοηδίδ(εη( \νί (6 ίίδ ίηίεηάεά ροιροδε βηά ( 6 ε ροδίηοη 
ίη « 6 ίε 6 ί( ίδ ίκίεά βηά §εηεΓ3ΐϊγ (ο ( 6 ε δβιίδίβείίοη οί ( 6 ε Αάπιίηί5(Γ3(ίοη. 

3.1 5υ6)εεί (ο (6ε ΓεςυίΓεπιεηΐδ οί ι6ε ΙηΙεΓηβιίοηβΙ Οοηνεηίίοη οη Ιοβά 
ίίηεδ ίη ίοΓεε, ηο δίάεδευ((1ε $6311 6ε ίίηεά ίη 5αε6 3 ροδίιίοη (63( ίίδ δίΠ ίδ 
6εΙο\ν 3 Ιίηε άεηινη ρβΓβΙΙεΙ (ο (6ε 6α1|(6ε3ά άεείί 21 δίάε βηά ϋβνίηβ ί(5 Ιοινεδί 
ροιηί 2.5 ρεΓ εεη! οί 16ε 6Γεβά(6 οί (6ε δ6ίρ 36ονε (6ε άεερεδΐ δϋ6άίνίδίοη 
Ιοβά Ιίηε, ογ 500 πιιη, \ν6ίε6ενεΓ ίδ (6ε £Γεβ(εΓ. 

3.2 ΑΙ1 δίάεδααίΐΐεδ (6ε δίΐΐδ οί \ν6ίο6 3Γε 6εΙονν (6ε Γη3Γ§ίη Ιίηε, 35 ρεπηί((εά 
6γ ρ2Γβ£Γ8ρ6 3.1 $6311 6ε οί δαε6 εοηδίπιείίοη 35 \νιΙ1 επεείίνεΐγ ρΓενεηΐ βηγ 
ρείδοη ορεηίη£ (6επι ννί(6ου( (6ε εοηδεη( οί (6ε πΐ3δ(εΓ οί (ηε δ6ίρ. 

3.3.1 ΐνΗοΓε ίη β 6ει\νεεη άεείΐδ, 16ε δίΙΙδ οί βήγ οί (6ε δίάεδευΚΙεδ τείειτεά (ο 
ίη ρβΓ3£Γ2ρ6 3.2 βίε 6ε1ο» 3 Ιίηε άο\νη ρ3Γ3ΐ1ε1 (ο (6ε ΟυΙΜεβά άεείί 3( δίάε 
βηά 63νίη£ ίίδ Ιο»εδ( ροιηί 1.4 (η ρΐυδ 2.5 ρεΓ εεηι οί (6ε 6ίε3άι6 οί (6ε δ6ίρ 
βάονε ι6ε »3ΐετ »6εη (6ε δ6ίρ άερβίίδ ίΓοιη βηγ ροη, 311 (6ε 5Ϊάε5ευ((1εδ ίη 
Ι6βΐ 6εΐ»εεη άεείΐδ 563 ΙΙ 6ε οΐοδεά \ν3(εΓίί£6ι βηά Ιοεοεά 6είοίε (6ε δ6ίρ 
Ιεβνεδ ροπ, βηά (6εγ $6311 ηοί 6ε ορεηεά 6είθΓε (6ε δ6ίρ 3Γπνεδ 3( (6ε ηεχΐ 
ροπ. Ιη 16ε 3ρρ1ίε3(ιοη οί (6ίδ ρΛΓ3|Γ3ρ6 (6ε 3ρρΓορΓΐ3(ε βΐΐονβηεε ίθΓ ίτεδϋ 
ννβιετ πιβγ 6ε ιτίθάε »6εη βρρίίεβοΐε. 

3.3.2 Τ6ε (ίπτε οί ορεηίη| δοε6 δίάεδευΚίεδ ίη ροπ βηά οί εΐοδίης βηά Ιοε1άη8 
(6επι 6είθΓε (6ε δ6ιρ Ιεβνεδ ροπ $6311 6ε εηίειεά ίη 5υε6 1θ£ 6οο1( Βδ ηηΒΥ 6ε 
ρΓεδοίί6εά 6γ (6ε ΑάιηίηίδίΓΒάοη. 

3.3.3 Ρογ βηγ δ6ίρ (6 β( 635 οηε ογ πιογε δίάεδειιίίΐεδ 50 ρίβεεά (6β( (6ε 
ΓεςιιίΓειηεηΐδ οί ρ3Γ3£Γβρ6 3.3.1 ινοιιΐά βρρίγ \ν6εη ίί ννβδ ί1ο3(ίηκ β(_ι( 5 
άεερεδΐ δαάάίνίδίοη Ιοβά Ιίηε, (6ε Αάπιίηί5(Γ3(ίοη πιβγ ίηάίο3(ε (6ε 1ίπιί1ιη£ 
Γηεβπ άΓ30£6ι 3( νν6ίε6 Ι6εδε δίάεδευ((1εδ ν/ίΐΐ 6βνε (6εό δίΙΙδ β6ονε (6ε Ιίηε 
άΓ3\νη ρ3(3ΐ1ε! (ο ι6ε 6υ11(6ε3ά άεείί 3( δίάε, 3ηά 63νίη£ ίίδ Ιοννεδί ροιηί 1.4 ιη 
ρΐαδ 2.5 ρεΓ εεηί οί (6ε 6ίε3ά(6 οί (6ε δ6ίρ β6ονε (6ε ννβ(βΓ-1ιηε 
οοπεδροηάίη£ (ο (6ε Ιίπιί(ίη£ ηιεβη άΓβαβάΙ, 3ηά 3ί νν6ίε6 ί( ννίΐΐ Ιάετείοτε 6ε 
ρεπηίδδίάΐε ιο άερβΗ ίίοπί ροπ ννί(6ουΐ ρεενίοαδίγ εΐοδίηβ βηά Ιοείίίηβ (6επι 
βηά ιο ορεη (6επι 3! 5ε3 οη ι6ε Γεδροηδίάιΐίιγ οί (6ε πιβδίεΓ άυηη£ (6ε νογ3£ε 
ιο ι6ε ηεχι ροπ, 1η (Γορίεβΐ ζοηεδ βδ άείίηεά ίη ι6ε ΙηίεπιβίίοηβΙ ΟοηνεπΙιοη 
οη 1χ>3ά ίιηεβ ίη. ίοΓεε, (6ίδ Ιίπιίιίηβ άΓ3ϋ£6( πιβγ 6ε ίηοΓεβδεά 6γ 0.3 πι. 

4 Είίίείεη(-6ίι®εά ίήδίάε άε3ά!ί£6(8 50 3ΓΓ3ηκεά (631 ι6εγ εβη 6ε εβδίΐγ 
3ηά είίεείίνεϊγ έΐοδεά βηά δεευΓβά νν3ΐεπί£6(, 563(16ε βΙΙεά (ο βΐΐ δίάεδευΚίεδ 
εχεερί ι6βι 36βί( οηε-εΐ£6(6 οί 16 ε δ6ίρ’δ 1επ£(6 Ιγοπι (6ε (οηνβτά 
ρεΓρεηάίευΙβΓ 3ηά β6ονε 3 Ιίηε άτβννη ρ3Γ3ΐ1ε1 ιο (6ε 6α11ι6ε3ά άεεΚ β( δίάε 
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■ . : ί5 ίοννεδίροίηΐ 313 Ρεί§6( οί 3.7 ιη ρ1υ$ 2.5 ρετ εεη( οί ιΡε ΡτεβιΙιΡ 
^ΐο'ί^ε ΙΡε ύεερείΐ δΐιΡιϋνίδίοη Ιοβά Ιίηε, ι 6 ε ιΙεβιβίβΡίδ «ηβχ 1>ε 
δΡιπ· Ρ385έίΐ6«Γ βεεοιηιηοιίβιίοη οίδετ «Ηβη 1631 ίοτ δίεετββε ρβδδεη-. 
ηίεδδ'ΐΗε ι1ε3<11ίΕΗί5 3Γε Γεςαίτειΐ 6γ 16ε ΙηΙεΓΠ3!ίοη3ΐ Οοηνεηιίοπ οη 
ΙίΜίτίη ίοΥεε ιο 6 ε ρβπηβηβηΐΐγ. βίΟεΚεύ ίη ιΡείτ ρτορεΓ-ροΜίίοικ. 
Η οΒΒΡΙε 3 β*< 1 Ι> 8 ΐιΒ δββϊΐ 6 ε δίοννειΐ βφεεηΐ Ιο 16 ε δίιίεδοιιΐΐΐεδ Ιίιεγ 

£§Ρ'"! 5 « 1 έ 5 ευΙΙΙε 5 3 ΐκ 1 Ιβείτ 4 ε 3 ( 11 ίβΡΐ 5 ννΡίεΡ ννίΠ ηο( 6 ε 3εεεδδί61ε 4υηη§ 
ηΙίϊΡϊίοη δΡβΙΙ ·1* ε*05 6£) 3 η 4 5 εευΓε£| Ρείοτε ΙΡε δΡίρ Ιεβνεδ ροη. 

Β ^^Ι&βδευΙΐΙβδ δβαΐΐ 6ε ίίίίειΐ ίη »πγ δρβεεδ ινΡίεΡ 3Γε 3ρρτορπ3!ε£ΐ 
Ρ^ 1 ^|ΐο 211 ιε εβτίββε οί εβΓβΟ ογ εοβί. 

11ΐ!Ι£ϋ«1έ5 Γηβν, 6ο\νενετ, (μ βΚβά ίή δρβεεδ ΒρρΓΟρηβιει) βΙΙ,εΓπβΐίνε- 
ΚίίεεβΓΠ^Β 6 οί 03Γ(>0 ογ ρβδδεηβείδ, ΡιιΙ τΗεγ 5 Ι 13 ΙΙ 6ε οί δΐιεΡ εοηδίηιείίοη 
&η βίίεοϊίνεΐχ ρΓενεη! 3ηγ ρετδοη ορεηίηβ ιίιεπι ογ ιβείτ ιΙεβιϋίβΡίδ 
Μωϊίϋε'.εοηίεηΐ οί ι6ε ηιβδίετ. 

1|ΐΙΙεΙί|ε|' ί 5 03 Γπε 4 ίη δΐιε6 δρβεεδ, ιΗε 5ί6ε8ειηι1ε5 βη4 ιβείτ 4εβ41ίβ6ΐδ 
,ΐϊ Ηε ε1οδθ4 ννβιεΓίίββΙ 3η4 1οεΚε4 Ρείοτε ιΡε ε3Γβο ίδ δ6ίρρε4 3η4 δυεΡ 
_.ΐ“ηΡ'η41οεΚίηβ δΡβΙΙ 6ε Γεεοτ4ε4 ίη δΐιεΡ Ιο® ΡοοΚ 35 ππίγ 6ε ρΓεδθπ6ε46γ 
Κ«Ρ!ί(ριφ$Μ<κ>η. 


Ρ*ϋίηίόιη 3 ΐίε νεηΐίΐβΐίηβ δί 4 ε 5 οα 11 Ιεδ βΗα» ηο( 6 ε ίϋΐε4 ίη 16 ε δ6ε11 ρΐβίίηβ 
|@ίρ< 6 ε Ίηβτβίπ Ιίηε νηΐ 6 οωΙ Λε δρεεώ] $3ηε(ίοη οί » 6 ε Α 4 πηηΐ 5 ΐΓ 3 ΐιοη. 

ίβ'δΠηΤΡε ηυπι6βΓ οί δευρρείδ, δβηίίβιγ 4ίδο6βΓί>ε5 βη4 οίΗεΓ 5 ϊγτιϊ13γ ορεηίηβδ 
^1ρ!Ιΐίε1Ι : ;ρΐ8ίίηΒ 56*11 6 ε τε4υεε4 «ο »6ε πώιίκιιιιη είίΗεΓ 6γ πιβΚίηβ εβεΗ 
^ώ|ε1ΐ8Γ8ε δετνε ίοΓ 85 ιηβηγ 35 ρο5εί61ε οί 16 ε δβηίΐβτγ βη4 οΛετ ρίρεδ, ογ ίη 
ΙΐηίνίόΛέΓ δβΙίδίβεΙΟΓγ ΠΗΙΐηΟΓ. 

··" ' 

ί ρΑΙΙίηΙεΙδ βη4 (ϋδεΡβτβεδ ίη 16 ε δ6ε11 ρΐβίιηξ δΡβΙΙ 6 ε ίί! 1 ε 4 ινίιβ είίίείεηΙ 
ϊι βίεεδδίΡΙε Βττ3ηί>ετηεηΙδ ίοΓ ρτενεηΐίηϊ 16ε βεείΡεηΟΐ β4ππ5δίοη οί νβίετ 

Ιβ'^ρ- 

Λ ί«ίΐί)έοΐ; Ιο 16ε τεςιιίΓειηεηΙδ όί ι6ε Ιη(εΓΠ3ΐίοη3ΐ Οοηνεηιίοπ οη Εοβ4 
®εδίΉί ? ίοτόε~, βη4 εχεερί 35 ρΓονίιΙειΙ ίη ραήρβρΗ 9.3, εβεΗ δερβτβίε 
"ϊεΚΐτβέ 1ε4 ΙβτουΕΡ 16ε δίιείΐ ρ1βΐίη$ ίτοπι δρβεεδ 6ε1ο\ν ιΗε πΜτρη ϋηε 56311 
φΐρν^εό ννίΐΡ έιι6εΓ οηε 3ϋΙοπΐ3ΐιε ηοη-ΓεΙυΓΠ νβίνε Γι11ε4 ν/ίι6 3 ροδίΐίνε 
■Βηϊ^αιί,εΙοδίήΕ^ίί &οπι *6ονε 16ε (ΜΐΙϋκΜΐ <3εε1ς ογ »ίι6 1\νο 3υΙοπΐ3ΐίε 
„_Β®ίητη'' νώνεδ \νίΐ6οη! ροδίΐίνε ιηεηηδ οί εΐοϊίηε, ρΓθνί4έ4 1631 ι6ε 
ίη6ο3Γ(1 νείνε ίδ 5ί1ύ3ΐε4 βΗονε ι6ε 4εερε81 5ΐι6«ϋνϊ5ίοη Γοβα Ιίηε 8ηϋ ίδ 3ΐ\ν3γ5 
£«^έέίί61ε 1 ί ίρΓϊ ι βχ8!ηίη3ΐίοη υη4εΓ δεινίοε εοηϋίΐίοηδ. )ΥΗβκ 3 νβίνε; »ίι6 

Β ητερηδ όί ςΐοδίηβ ίδ &ηε4, 16 ε ορβηίίη; ροδίΐίοη β6ονε 16ε ΗυΙΚΗβαϋ 
^Ι^βίίννηγδ 6ε Γεηάίΐγ 3εεβδ5ί61ε 3η4 Γηεαπδ $6311 6ε ρεονκίεύ ίοΓ . 
^νΚείΠεΓ 16 ε νβίνε ίδ ορεη ογ εΐοδειί. 

Ρ!?252ίΏ>έ''Γε'ςηΪΓεΓηεηΐ5 οί 16ε Ιηίεπωίίοηεΐ Οοηνεηιίοπ οη Ιχ>34 Οίηε$ ίη 
ρίθΓΪίέ!568ΐ13ρρ1γ ίο 4ίδε63Γβε51ε4 ΟίΓΟυβΗ 16ε δ6ε11 ρΐ3ΐίη£ ίτοπι δρηεεδ 36ονε 

ίώέ τηδίρη 6ηε. ·■··.· ='··>· ■ · 

«ί3®ΜΪ86ίηεΓγ βρβεε πΐ3ίη 3η4 3ΐιχί1ί3Γ> $ε3 ίηίεΐδ Βη4 (ΙκεΗ&Γ^βδ _ίη 
||(ρϊήε!ο6ήΐίννίΐ6 Ιηε ορείδΐίοη οί τηβεΗίηειγ (Κ&1Ι 6ε ίίιίειΐ ν/ίΐΗ κ*4ΐΙγ 
βέεεάίΜε νηΐνεδ 6εΐννεεη ι6ε ρίρεδ βπ4 16 ε δ6ε1! ρΐβΐίηβ ογ 6 εΡνεεη ιΗε ρίρεδ 
^ς3'ϊ'ίέ6πε8ΐει3 6οχεδ ΜίβεΙιβα ιο 16ε δΗεΙΙ ρΐ3ΐίη£. Τ6ε νδίνεδ ηιβγ 6ε 
;|ΐοηΐΓο11ε4 ΙοεΒίίγ ηκ) 86311 6ε ρτονίιίειΐ «ΐΙΙι ίηοίοΒίοΓδ δ6ο»ίη§ «τ6«1(ιβΓ Ι6εγ 
βίε ορεη ογ εΙοδε4. 

|*9|^/Αΐί δ6εΙ1 Μηρ ηκΐ νβίνεδ ΓεςηίτειΙ 6γ ΐΗϊι ΚεριΙαίίοη 86311 6ε οί δίεεί, 
Ητοηζε ογ οΐ6ετ ηρρΓονεΰ (ΙυεΙίΙε πΐΒίεπηΙ. νβίνεδ οί ΟΓίϋηβΓγ 03δΙ ίτοη ογ 
[|ίηίί!ίγ.ηΐ3ΐεπ3ΐ βτε ηοι βεεερίβΗΙε. Α11 ρίρεδ Ιο »6ίε6 ι6ίδ Κεκοΐβΐιοη τείετδ 
|6έ11;;6ε; οί δΐέεΐ, ογ οί6ετ εςυίνβίεηΐ ιηβίεπαΙ Ιο 16 ε 53ΐίδϊ3ειίοη οί 16ε 
^ΛΟπίίηίδίΓβιίόη. 

;.ΐΡζ1;;θ3ηΕ»3>, εατκυ 3η4 εοβίίηβ ροΠδ 6ηε4 6ε1ο\ν ι6ε Π)3Γ§ίη Ιίηε 56311 6ε 
ΙοΥ’δηίΒείεηι δΙτεπΕίη. Τ6εγ 56311 ρε είίεεΐίνε1>- εΐοβειΐ 8η4 δεειιτειΐ \ν3ΐεΛίΒ6ΐ 
56είοΓε ι6ε δ6ίρ Ιεβνεβ ροη, βη4 56311 6ε Κερί ε1θδε4 «ΙυΓίηβ η3νί§3ΐίοη. 

|?9ί?ί?ιιε6 ροΛ8 563 ΙΙ ίη ηο εβδε 6ε δο βηε4 35 Ιο 6βνε Ι6είτ ΙοννεδΙ ροίηΐ 
ίί6ε!°* ΐ6ε 4εερε5ΐ δΐιΜίνίδίοη 1ο3<1 Ιίηε. 

ί11.1Τ6ε ίη6θ3Γ6 ορεηίηΕ οί εβεβ 3δ6-δ6οοΐ, ηι66ίδ6-56οοΐ, εΐε. 86311 6ε 
|6|1ε4 τνίιΗ Βη είΓιείεηΙ εονετ. 


2 1η ρ355εη§ει $6ίρδ βηά εητ^ο δ6ίρδ ε3ε6 \ν3ΐεηί§6ι 4οογ 8631! 6ε Ιε5ΐε4 
6^ ννβίεΓ ρτεδδΐίΓε Ιο 3 6ε34 ιιρ Ιο 16ε ΡαίΚΡεβι! 4εεκ ογ ίτεεβθ3Γ(1 4εεΚ 
Γεδρεειίνείγ. ΊΤιε ΙεδΙ 563 ΙΙ 6ε πΐ3ί1ε Ρείοτε ι6ε δΡίρ ίδ ρυΐ ίητο δετνίεε, είίΡετ 
Ρείοτε ογ 3Ρετ ι6ε Οοογ ίδ ίίιίεεί- 
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ΟοηδΙπίεη'οη αηά ίηίιίαΙ ίεικ ο/ ΗαιβΠίβΗΐ άβοΐα, ιηιηΐί τ, εκ. 
ίη ρααεηββτ δήιρδ αηά εατβο ί Α ίρι 

1 ν/3ΐεηίΕΡι 4εεΚδ, ΙητηΚδ, Ιυηηεΐδ, 4αεΙ Κεείδ 3η4 νεηΙίΐ3ΐ0Γδ 56 β 11 6ε οί 
16ε 53 ΐηε δΙτεπ^ΐΡ 35 »3ΐεηί8Ρί ΡυΙΚΡεηιΙδ 31 εθΓτε5ροη(1ίη§ ΙενεΙδ. Τ6ε πιεβηδ 
ιΐδειΐ ίοΓ πτβΚίηΕ ΐΡεσι ννηίεΠίβΡί, 3ηό 16 ε 3ΓΓ3ηΕεπιεηΐ5 34ορΙε4 ίοτ εΐοδίη^ 
ορεηίηνδ ίη ιΡεπι, δΡβΙΙ 6ε ιο 16 ε δΒΐίδίηειίοη οί 16ε Αώηίηίδΐηιίοη. 
\ν 3 ΐεηΐΕ 6 ι νεηιίΐ 3 ΐ 0 Γϊ 3 η4 ιηιηΚδ δΡηΙΙ 6 ε εΒΓηεεΙ 311ε35ΐ ηρ Ιο 16ε ΡηΙΚΡεβιΙ 
4εεΚ ίη ρ355εη£έΓ δΡίρδ 3η4 υρ Ιο 16 ε ΪΓεε6θ3π1 ιΙεεΚ ίη ε3Γ£θ δΡίρδ. 

2 ΑίΙετ εοπιρίεΐίοη, β Ρόδε ογ ί1οο4ίηΕ ΙεδΙ δΡβΙΙ 6ε 3ρρΙίε<1 Ιο ννβίεηΪΒΡι 
ιΙ^εΚδ 3η4 β Ρόδε ιεδΐ Ιο ννβίεηίΕΡι ΐητηΚδ, ιηηηεΐδ Βηά νεηΐίίβιοτδ. 


ΚεβϋΐΗΐίοη 20 

ΨαΐεηίρΗι ίηίερήίγ ο /ρααεηβετ Μρ! αδονε ιΗε τηατξίη Ιίηε 

1 Τ 6 ε ΑιΙιηίηίδΙΓΒΐίοπ πιβγ τεςοίτε ΙΡ31 βΙΙ Γε35οη;ιΡ1ε 3η4 ρΓ3ειίε»61ε 
ηιεΒδίιτεδ 56311 6 ε ΐ 3 Κεη Ιο ΙίπιίΙ ιΡε εηΐτγ ηηιΐ 5 ρτε 3(1 οί «Ήΐετ 36 ονε ιΡε 
ΡϋΙΚΡεβΰ 4εεΚ. 5υε6 πτεΒδητεδ πΐΗγ ιηείικίε ρβηί 3 ΐ ΡοΙΚΡεβιΙδ ογ ννεΡδ. ννΡεη 
ρ 3 ΓΐΪ 3 ΐ » 3 ΐεηίΕΡΐ ΡηΙΚΡεβιΙδ 3 η 4 ννεΡδ 3τε ίίΙΙε4 οη ιΡε 6 ϋ 1 Κ 6 ε 3(3 (ΙεεΚ, βΡονε 
ογ ίη 16ε ίΓΠΓηεε1ί3ΐε νίείηίΐγ οί σΐ3ίη δηΡεΡνίδίοη ΡυΙΚΡεηιΙδ, ΐΡεγ δΡβΙΙ Ρβνε 

ν/ϊΐεΠίνΡι δΡεΙΙ &ηε1 ΡηΙΚΡεβιΙ 4εεΚ εοηηεχίοηδ 50 35 Ιο τεδίπεί ΙΡε ί1ο\ν οί 
ννβΙεΓ 310ΠΕ ΙΡε ιΐεεί: ινΡεη ΙΡε δΡίρ ίδ ίη β 6εε1ε4 43 ΐη 3 £ε 4 εοη4ίΙίοη. ΙΥΡετε 
ΙΡε ρβηίβΙ \ν 8 !εΠί£Ρί 6 η 1 Κ 6 ε 3(1 4 οεδ ηοι Ιίηε ηρ ννίΐΡ ΙΡε 6 η 1 ΚΡε 3(1 6ε1ο\ν, 16 ε 
ΡυΙΚΡεβιΙ 4εεΚ ΡεΙννεεη δΡβΙίΡε πίβιΐε είίεειίνεΐγ δνβίεηίΕΡί. 

2 ΤΡε ΡηΙΚΗεβίΙ 4εεΚ ογ β (ΙεεΚ βΡονε ίΐ δΡβΙΙ 6 ε ννε 3 ΐ 6 εηΐΕΡΐ. ΑΙ1 
ορεηίηνδ ίη ΙΡε εχροδειΐ ννεβίΡετ 4εεΚ δΡβΙΙ Ρβνε εοβπιίηΕδ οί βπιρίε ΡείβΡι 
βπ 4 δΙτεπ^ΐΡ βπ4 5Ρβ11 6 ε ρτονίίΐέϋ τνίι 6 είίίείεηΙ πιεβηδ ίοτ εχρεϋίΐίουδίγ 
οΙοδίηΕ ιΡεπι ΛνεβίΡεηίβΡι. Γτεείηι ροΠδ, ορεη Γβίΐδ Βη4 δευρρετδ δΡβΙΙ 6 ε 
βΙΙε4 35 ηεεεδδΒτγ ίοτ ΓΒρί41ν εΙεβΓίη^ ΙΡε ννεβιΡετ 4εέΚ οί τνΒίετ υηίβΓ βΙΙ 
ΝνεβίΡεΓ εοηιϋΐίοηδ. . 

3 5ί4εδευΐ11εδ, ΕΒη^νεΒγ, εβΓ^ο 3 η 4 εοΗΐίηΕ ροΠδ βη4 οίΡετ πιεβηδ ίριϊ. 
είοδίης ορεπίπ^δ ίη 16 ε δΡεϋ ρΙβίίηΕ βΡονε 16 ε ΓηβΓβίη Ιίηε δΡβΙΙ 6 ε οί είίίείεηι 
(Ιεδίβη 3η4 εοηδίηιείίοη Βη<1 οί δΐιίΓιείεηΙ δΙτεηβΐΡ Π3νίη§ Γεβ3Γ<1 ιο 16ε δρβεεδ 
ίη ννηίεΡ ΐΡεγ Βτε Βΐίειΐ 3 η 4 ΐΡείτ ροδίΐίοηδ ΓεΙβΙίνε Ιο ΙΡε άεερεδΐ δυΡιϋνίδίοη · 
1οβ4 Ιίηε. 

4 ΕίίίείεηΙ ίηδίιΐβ (ΙεΒίΠίεΡίδ, 50 3ΓΓ3ηβε4 ι6β! Ι 6 εγ εβη 6 ε εβδίΐγ βη4 
είίεειίνεΐγ ε1όδε4 3 η 4 δεευτεα ννβιεηίβΡί, δΡβΙΙ 6ε,ρΓονίίΙεεΙ ίοτ 311 δίϋεδεηΙΙΙεδ 
Ιο δρηοεδ Ρείονν ΙΡε ΒηδΙ 4εεΚ βΡονε ΙΡε 6 η 1 ΚΡε 34 όεεΚ. 


ΚεβυΙβΙΙοη 21 

ΒΗξε ριαηρίηξ αηαηρετηεηβ 
1 Ραίίεη^ετ ίΗίρι αηά εατ^ο εΗίρε 

1.1 Αη είβείεη! Ρίίβε ρηπιρίηβ δγδίεπι 56 β 11 6ε ρτονί(1ε<1, εβρβΡΙε οί 
ρηιηρίηβ ίτοπι 3η4 (ΐΓβίηίηβ 3ηγ \ν3ΐεηίβ6ΐ εοιηρβΓίιηεηι οίΡετ Ι6βη β δρβεε 
,ρεππβηεηΐΐγ βρρΓΟρήΒίεΰ ίοτ 16ε ε3ΐτί3βε οί ίτεδΡ ινβίβτ, ιγβιετ ΡβΙΙρδί, οίΐ 
ηιεί ογ ■ Ρςιιίίΐ εατεο βη4 ίοτ ννΡίεΡ οιΡετ είβείεηΙ πιεβηδ οί ρητηρίηβ βτε 
ρΓονί4ε4, ηη4εΓ βίΤ ρΓΒεΙίεβΙ εοηιΐίιίοηδ. ΕίβείεηΙ πιεβηδ δΡβΙΙ 6ε ρΓονίάειΙ ίοτ 
ύτΒίηΐηβ ινβΙεΓ ίτοπι ιηβηΐβίει) Ρο14δ. 

1.2 5βηί1βτγ, ΡβΙίΒδί βη4 βεηετβΐ δετνίεε ρηπιρδ ηιβγ 6ε βεεερίεεΙ &δ 
ίηόερεηιίεηΐ ροννετ ΡίΙβε ρηπιρδ ίί βΐΐε4 ννίΐΡ ιηε ηεεεδδβτγ εοηηεχίοηδ Ιο ΙΡε 
Ρίίβε ρητηρίηβ δνδίετη. 


ίΙ;(12??1ίΐΡε ίηΡοβπΙ ορεηίηβ ίδ δίΐηβίειΐ Ρείο» ιΡε πιβτβίη ιίηε, 16 ε εονετ δΡβΙΙ 
" 6 β.*βΐεηί(ζΡι, Βη<1 ίη β44ίΙίοη βη βυΐοπιβίίε ηοη-τείητη νβίνε δΡβΙΙ 6 ε βΐ1ε4 ίη 
^είδΗροι ίη βη εβδίΐγ βεεεδδίΡΙε ροδίιίοη βΡονε ιΡε 4 εερε 5 ! δΐιΜίνΐήοη 1034 
^όξί^ΥΡέή 16ε δ 6 οοΐ ίδ ηοι ίη ιηε 6 οι 6 16 ε εονετ βη4 ι 6 ε νβίνε δΡβΙΙ 6 ε Κερί 
'έΐοδείΐ: βητί δεεητειί. 


ΚεβυΙβΙίοη 18 

ΟοηίΚμαίοη αήά'ίηίιίαΐΚ515 ο/ίνοίετΑβΑι άοοπ, ίίάειευπίε!, εκ., 
ίη ρα^εηξεΓ ιΗψ ϊ αηά εαεξο ίΑ ίρ5 

1 Ιη ρβδδεπβετ-δΡίρδ; ■; ; ' 

•1 ΙΡε 4εδίβη, πιβίετίβίδ βηιΐ εοηδίηιείίοη οί βΙΙ ντβΙετΙίΕΡί 4οοτδ, 
δίάεδεηΙΙΙεδ, ββηεννΒγ, εβτβο βηιΐ εοΒίίη® ροτΙδ, νβίνεδ, ρίρεδ, 
βδΡ-δΡοΟΙδ βη4 ΓοοΡίδΡ-δΙιοοίδ τείεττεό Ιο ίη ΐΡεδε Κε§ηΐ3ΐίοηδ'δΡβΙΙ 
6ε Ιο ΙΡε 53ΐίδί3εΙίοη οί 16ε Α4ηηίηίδΐΓ3ΐίοη; 

2 ιΡε ίτβπτεδ οί νεηίεβΐ ννβΙεΓίίβήΙ Ροοίδ δΡβϋ π,ϊνε ηο βτοονε 31 ιΡε 
ΡοΐΙοιη ίη ννΡίεΡ 4ίΠ ΓηίβΡί 1ο6βε βπ< 1 ρτενεηΐ ιΡε 4 οογ εΐοδίηβ 
ρτορετίγ. 


1.3 Α1Ι Ρίίβε ρίρεδ ηδε4 ίη οτ ηπ4ετ εοβί ΡηηΚετδ ογ ίηεΐ δίοτββε ΙβηΚδ ογ ίη 
Ροίΐετ οτ πιβέΡιπετγ δρβεεδ, ίηεΐηϋίηη δρβεεδ ίη »ΡίεΡ οίΐ-δοΐΐΐίην ΙβηΚδ ογ οίΐ 
βίε) ρυιηρίηβ ηηίΐδ βτε δίΐυβίειΐ, δΡβΙΙ 6 ε οί δίεεί οτ οιΡετ δηίΙβΡΙε πιβίεηβΙ. 

1.4 ΤΡε ΒΓΤΒΠβεπιεηΙ οί 16ε Ρίίβε βη4 Ρβΐίβδί ρητηρίηβ δγδίετη δΡβΙΙ 6 ε δυεΡ 
85 Ιο ρτενεηΐ 16ε ροδδίΡίϋΙγ οί ινβίετ ρβδδίηβ ίτοπι ΙΡε βοβ βη4 ίτοπι ινβΙεΓ 
ΡβΙΙβδΙ δρβεεδ ίηιο 16 ε ε&τκο βπ4 πιβεΡίηετγ δρβεεδ, ογ ίτοπι οηε εοπιρβππιεηΐ 
Ιο βηοίΡετ. Ρτονίδίοη δΡβΙΙ 6 ε πΐ 3 ( 1 ε Ιο ρΓενεη! βηγ 4εερ ΐ 3 ηΚ Ρβνίηβ ΡίΙβε βηϋ 
ΡβΙΙβδΙ εοηηεχίοηδ Ρείηβ ίηβιΐνεηεηΐΐγ ί1οο4ε4 ίτοπι Ιηε δεβ »Ρεη οοηιβίηίηβ 
εβτκο, ογ 6 είη§ 4 ίδοΡ 3 Γβει 1 ιΡτοηβΡ β Ρίίβε ρίρε ινΡεη εοηΐβίηίηβ » 3 ΐεΓ 
6311351, 

1.5 ΑΙ1 (ϋδΐηΡηΙίοη Ροχεδ 3η4 Πΐϋπετ.ΐΐν οροΓ.ιΙε,Ι νβίνεδ ίη εοηηεχίοη ννίιΡ 
16ε Ρίίβε ρυιηρίπβ βΓΓβηβεπιεηΙδ δΡβΙΙ 6ε ίη ροδίϋοηδ ινΡίεΡ βτε βεεεδδίΡΙε 
υηϋετ ΟΓαίηβΓγ είΓαιπίδίβηεεδ. 


2 Ραζ^εηξει ίΗίρς 

2.1 Γ6ε Ρΐίβερυπιρίηβ δγδίετη ΓεςπίτειΙ Ργ ρβΓββΓβρΡ 1.1 δΡ.3116ε εβρβΡΙε οί 
ορετβΐιοπ υηιίεΓ 311 ρΓβειίεβΡΙε εοηιΐίιίοηδ βίΐεΓ β εβδυβίΐγ «ΊιείΡετ ιΡε δΡίρ ίδ 
ηρι.ρΐ.ι ογ Ιίειειί. Ρογ ιΡίδ ρυτροδε \νίηβ δυείίοηδ δΡβΙΙ βεηεΓβΙΙγ 6ε ίίιίειΐ 
εχεερ; ίη π3γγο\υ εοπιρβηιηεηΐδ 31 ΙΡε εηιί οί ΙΡε δΡίρ «’Ρετε οηε δυείίοη πιβγ 
6ε δυίίίείεηΐ. Ιη εοιηρβΠηιεηΙδ οί ιιηυδυβί ίοττη, 34ι1ίΙίοη3ΐ δΐιειίοηδ ηιβγ 6ε 
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Γεςυρεά. ΑΓΓβη§ειηεηΐ5 δΗβΙΙ 6ε ιηβάε ννΗβΓεΒν »3(εΓ ίη (Ηε οοπιρβΓίπιεηι 
πιβγ βηά ί(δ ννβγ Ιο (Ηε δυείίοη ρίρε$. \νΗειε, ίοι ρβπίευίβι οοπτρΒΓίιηεηίδ, 
(Ηε Α(1πιϊηί5ΐΓ3Πθη ίδ δβίίδβεά (Ηβΐ [Ηε ρίονίδίοη οί άΓβίηββε ΓΠ 3 γ 6ε 
υηάεδίπιβίε, ί( πΐ3γ βίΐονν δυοΗ ρτονίδίοη Ιο 6ε άίδρεηδεά \νί (6 ίί ο3ΐουΐ3(ίοηδ 
πιβάε ίη 3 εεοΓ(ΐ 3 ηεε ννί(Η ιΗε εοηάίιίοηϊ Ιβίά 6 οννη ιη Κε£υΐ 3 (ίοη 8.2.1 (ο 8.2.3 
δΗονν (Η 3 ( (Ηε ίϋΓνίνηΙ οβρβΗίϋΙγ οί [6ε δΗίρ \νί!Ι ηο( 6ε ίπνρβίΓεά 

2.2 Α( 1ε38( (ΗΓεε ροννεΓ ρυπιρδ 56311 6ε βί(εά οοηηεοΐεά (ο (6ε 6ϊ1§ε Γηβίη, 
οηε οί ννΗίοΗ ηπαγ 6ε άπνεη 6γ (ηε ρΓορυΙδίοη πΐ3ε6ίηεΓγ. \ν6εΓε (6ε επίεποη 
ηϋπιεΓΒΐ 15 30 ογ ηιοΓε, οηε βάάίιίοηβΐ ίηάερεηάεηί ροννεΓ ρυπιρ 86311 6ε 
ρΓονίάεά. 

2.3 \νβέΓε ρΓβείϊεηβΙε, (Ηέ ροννεΓ 6Η§ε ρυπιρδ 86311 6ε ρΐηεεά ίη δερ3Γ3(ε 
ννΒίεπίββι εθΓηρ3Γίπνεη(8 3ηα 5ο βουη^εΐ ογ 5ί(υ3(ε6 (631 (6εδε εοΓηρηπ- 
πιεηίδ ννίΐΐ ηο( 6ε βοοάεά 6γ ( 6 ε 83πιε βαποβε. |ί (6ε Γηβίη ρΓορυΙδίοη 
πΐ3ε6ίηεΓγ, βοχίΙΐΗΓγ ποοβίηειγ βηΟ 6οίΙεΓ8 3Γε ίη (ννο ογ ηιοΓε νν3(ειϋ§6( 
εοπιρ3Γ(ιηεη($, (6ε ρυπιρδ 3ν3ί1β61ε ίοΓ 6ί1§ε δεινίοε δΗβΙΙ 6ε άίδίηΗυίεά38 ί3Γ 
38 ίδ ροδδίΗΙε (ΗΓου§Ηουΐ (Ηενε εοΓηρ3Ππιεη(5. 

2.4 Οη 3 86ίρ οί 91.5 τη ίη 1εη£(Η 3η<1 υρννβΓάδ ογ ΗβνίηΕ α ετίίεηοη ηυικεΓβΙ 
οί 30 ογ ηιοΓε, (6ε βιτβηκεπιεηΐδ 86311 6ε δυοΗ (631 3( 1εβ8( οηε ροννεΓ Ηΐίβε 
ρυτηρ 86311 6ε βνβίΐββίε (ογ οδε ίη 311 ίΐοοάίηβ οοηάϊίίοπδ νν6ίε6 ( 6 ε δ6ίρ ίδ 
Γεςυκεά (ο ννί(68(3Π(Ι, 38 ίοΙΙοννδ: 


οηε-ίίί(6 οί (6ε 6Γεβ£ί(6 οί (6ε δ6ίρ δΗβΙΙ ηο( ρυ( (6ε Ηίίβε δγδίεπι οιη οί 3 «ίο η 
Ιί (ΚεΓε ίδ οηΐγ οηε δγδίεπι οί ρίρεδ εοπιιηοη (ο αΐΐ (Κε ραπιρδ, (6ε ηέεε,νδΒΓγ 
νηΐνεδ ίοΓ εοηίΓοΙΙίηκ (6ε Ηίίβε δυείίοηδ πιυδ( 6ε 03ρ361ε οί Ηείηβ ορειβίεά 
Ιγοπι η6ονε (6ε 6αΙ1ιηε3ΐ1 6εεκ. \νΗειε ίη βιΜίΙίοη ίο (6ε πιβίη 6ί1κε ρυπιρίηο 
δγδίεπι 3η ■ επιεΓβεηεγ Ηίίβε ρυιηρίηβ δγδίεηι ίδ ρΓονίάεά, ιί 86311 6ε 
ίηίίερεηίΐεηί οί (6ε ποίη δγδίεπι βηα 80 3ΓΓ3η§ε(Ι (6 β( 3 ραπιρ ίδ οβρβΗΙε οί 
ορεΓ3(ίηκ οπ 8ην οοπιρ3«ΠΊεηΙ υηάεΓ βοοάιπβ οοηίϋΐίοη 35 δρεοίίίεά ίη 
ρ3Γ3βΓ3ρη 2.1; ίη (6 β( οβδε οηΐγ (6ε ναΐνεδ ηεεεεδβτγ ίοΓ (6ε ορεΓβίίοη οί (6ε 
επιεΓβεηογ δγδίεπι πεεά 6ε οβρβΗΙε οί 6είη§ ορεΓ3(εά ίτοπι βΗονε (6ε 
6υΙ66ε3(1 άεεΗ. 

2.12 Α1Ι οοοΚδ βηά νβίνεδ τείειτεΟ (ο ίη ρ 3 Γ 8 £Γ 3 ρβ 2.11 νν6ίε6 03η 6 ε 
ορέΓ3(εί) Ιγοπι 36 ονε (6ε ΗυΙΗΗεβά άεοΗ 863)1 ηηνε (Ηεβ- εοηίΓοΙδ 3( ιΗείΓ ρίβεβ 
οί ορεΓ3(ίοη είεβτΐγ πΐ3Γ6εΟ 3η6 δ63ΐ) 6ε ριονίάειΐ ννί(6 ηπεβηδ (ο ίηαίεβίε 
νν6ε(6εΓ (6εγ βτε ορεη ογ ο1ο$εά. 

3 Οογ£ο Μρ5 

Α( 1εβδ( (ννο ροννεΓ ρηπιρδ εοηπεείειΐ (ο (6ε πιβίη Ηίίβε δγδίεπι δΗβΙΙ 6ε 
ρίονίΟεΟ, οηε οί ννβίεβ πιβγ 6ε Οπνεη 6 γ ( 6 ε ρΓορυΙδίοη πιβςβίηεΓγ. Ιί (6ε 
'ΑΟιηίηίδίΓΒΙίοη ίδ δβιίδίίειΐ ( 6 β( ( 6 ε 53 ίε(γ οί (6ε δΗίρ ίδ ηοΐ ίπιρβίΓειΙ, 6ί1βε 
ρυπιρίηβ Βίτβηβειηεηΐδ πΐ3γ 6 ε άίδρεηδεά ννί (6 ίη ρβηίευΙβΓ εοηιρβππιεηΐδ 


.1 οηε οί (6ε ΓεςηίΓεΟ Ηίίβε ρυπιρδ δββΙΙ 6ε 3η επιεΓβεηεγ ριιπιρ οί 3 
ΓεΙίβ61ε 8ΐι6πιεΓδί61ε (γρε ηβνίηβ β δοιιεοε οί ροννεΓ δίίιωίειΐ β6ονε 
(6ε 6ηΙ66ε3(1 (1εε6; ογ 

.2 (6ε 6ί1εε ρυπιρδ βηι) (6οιγ δουΓοεδ οί ροννεΓ 86311 6ε δο <1ίδ(π6υ(ε<1 
(6Γουβηου( (6ε Ιεηβ(6 οί (6ε δ6ίρ (6β( αί Ιεβδί οηε ρυπιρ ίη βη 
υηιί3πΐ3βε£ΐ εοπιρ3Γ(ιηεη( ννίΙΙ 6ε βνβίΐββίε. 

2.5 , 'Λ'ί(6 (6ε εχεερ(ίοη οί 3<Μί(ίοη3ΐ ρυπιρδ νν6ίε6 Γηβγ 6ε ρΓονίάειΙ Ιογ ρεβ 6 
εοπνρβΓΐπιεηίδ οηΐγ, ε3ε6 Γε^υίΓειΙ 6ί1βε ρυιηρ δ6α11 6ε 50 ΒΓΓβηβειΙ 38 (ο ΟΓβνν 
»3(βΓ Ιγοπι βηγ δρβεε τεςυπει) (ο 6ε (ΐΓβίηει! 6γ ρ3Γ3£Γ3ρ6 1.1. 

2.6 Ε3ε6 ροννεΓ 6ϊ1|>ε ρυπιρ 86311 6 ε εβρββίε οί ρυπιρίη§ ννβίει ( 6 Γουβ 6 ( 6 ε 
Γεςυπεύ πιβίη 6 ίΙβε ρίρε 3 ( 3 δρεεύ οί ηο( Ιεδδ (Ηβη 2 ίη/δεε. Ιη 6 ερεηιίεη( 
ροννεΓ 6ί1βε ρυπιρδ δΚυΒίειΙ ίη πΐ3ο6ίηεΓγ δρβεεδ δ63ΐ1 6 βνε < 6 ιεε( δυοίίοηδ 
ιγοπι ( 6 εδε δρβεεδ, εχεερί ( 6 β( ηοΐ πιοιε (ηβη (ννο δυε 6 δυε(ίοηδ δ 6 β 11 6 ε 
ΓεςυίΓει) ίη βηγ οηε δρβεε. νΛιεΓε (ννο ογ ηιοΓε δυε 6 δυεΗοηδ βτε ρΓονίάειΙ 
( 6 εΓε $6311 6 ε 3 ( Ιεβδί οηε οπ εβε 6 δίάε οί ( 6 ε δ 6 ίρ. Τ 6 ε ΑάητίηίδίΓΒίίοη πιβγ 
τεςυίΓε ίηάερεηάεηΐ ροννεΓ 6ί1§ε ρυπιρδ δίΐυβίεά ίη ο(6εΓ δρβεεδ (ο 6 βνε 

δερ3Γ3(ε άΪΓεεί δυείίοηδ. Οιτεε( δυειίοηδ $6β11 6 ε δυίο61γ βΓΓβηβεά 3ηά ( 6 οδε 
ίη 3 ιηβεΗίηεΓγ δρβεε δ63ΐ! 6 ε οί α άίβΓηείεΓ ηοί Ιεδδ ( 63 η (63( Γε^υίΓεά ίοΓ ( 6 ε 
6 ίΙβε πνϊίη. 

2-7.1 Ιη βάάίιίοη (ο (6ε άίΓεε! 6 ίΙξε δυείίοη ογ δυείίοηδ τεαυίΓεά 6γ ρ3Γ3|Γ3ρ6 

2.6 3 άίτεει δυέιίοη Ιγοπι (6ε ·πΐ3ΐη έίΓευΙβιίπβ ρυπιρ Ιεβαίηβ (ό (6ε άΓ3ΐη3§ε 
ΙενεΙ οί (6ε πΐ3ο6ίηεΓγ δρβεε 3η(1 ίίιίεά ννί(6 3 ηοη-ΓείυΓΠ νβίνε δ63ΐΙ 6 έ 
ριονίάει) ίη (6ε πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεε. Τ6ε άίβτηεΙεΓ οί (6ίδ άπεεί δυείίοη ρίρε 
$6311 6ε 31 Ιε3δ( (ννο-(6ίΓάδ όι (6ε άίβιήειεΓ οί (6ε ρυπιρ ίηΐέΐ ίη (6ε εβδε οί 
δ(εβπΐδ6ίρδ. βηά οί (6ε δ3πιε άίβπνεΐέΓ 3δ (6ε ρυπιρ ίηΐβΐ ίη (6ε εβδε οί 
ΠΙΟΙΟΓδΙίίρδ. 

2.7.2 \ν 6 εΓε ίη ( 6 ε ορίπίοη οί 16ε Αάπιίηίδ(Γ3(ίοη Ι 6 ε πιβίη είΓθυΐ3ΐίη§ ρυπιρ ίδ 

ηοι δυίο 6 !ε Ιογ ( 6 ίδ ρυιροδε, 3 άίΓεεΙ επιεΓβεηεγ 6ί1$ε δυείίοη 563 ΙΙ 6 ε Ιεϋ 
Ιγοπι ( 6 ε ΙβΓββδί βνηίΙβΙοΓε ίηάερεηάεηΐ ροννεΓ άπνεη ρυπιρ (ο ( 6 ε άΓβίπββε 
ΙενεΙ οί ( 6 ε πΐ 3 ε 6 ίηεΓγ δρβεε; ( 6 ε δυείίοη 563 ΙΙ 6 ε οί (Ηε δ 3 πιε άίβπίειεΓ 3 δ ( 6 ε 
πιβίη ίηίει οί ( 6 ε ρυπιρ υδεά. Τ 6 ε ε 3 ρ 3 εί(γ οί ( 6 ε ρυπιρ δο εοπηεείεά δ6β11 
εχεεεά ( 6 β( οί 3 τεςοίτεά 6ί1§ε ρυπιρ 6 γ βη βπνουηί άεεπιείΐ δ3(ίδίβε(0Γγ 6 γ 
( 6 ε Αάπιίηίδ(Γ 3 (ίοη. · 

2.7.3 Τ 6 ε δρίηάΙεδ οί ( 6 ε δε 3 ίη1ε( 3 ηά άπεεί δυείίοη νβίνεδ δ6β1Ι εχ(εηά ννεΐΐ 
β 6 ονε ( 6 ε εηβίηε γοοπι ρΐ3(ίοπη. 

2.8 Α1Ι 6ί1βε δυείίοη ρίρίηβ υρ (ο (Ηε εοηηεχίοη ίο (Ηε ρυπιρδ δΗβΙΙ 6 ε 
ίηάερεήάεηί οί οίΗεε ρίρίηβ. 

2.9 ΊΓΗε άί 3 πιε(εΓ ά οί (Ηε 6ί1βε πιβίη δΗβΗ 6 ε ςβίεπίβίείΐ βεεοΓάίηβ (ο (Ηε 
ίοΐΐοννίηβ ίοΓπιυΙβ. ΗοννενεΓ, (Ηε υειαυΐ ππεΓΓίυ! ίΙΐΗΓΠεΐεΓ οί (Ηε 6 ί]§ε ιηυίη 
πιβγ 6 ε ιουηάεά οίί (ο (Ηε ηεβτεδί δΐηηάΐΓίί δίζε βεεεριηΗΙε ίο (Ηε 
Αάπιίηίδ(Γ 3 (ίοπ: 

ά = 25 + 1.68 νΐΤ(Β + Ο) ·'· ·· ' 

ννΗεκ ά ίδ (Ηε ίη(επΐ 3 ΐ άίβιηείει οί (Ηε 6ί1βέ πΐ 3 ίη (ιηί11ίπιε(Γε$); 

I. 3 π<| Β 3 Γε ( 6 ε ΙεηρΗ.βηά (Ηε ΗίεβιΚΗ οί (Ηε .δΗίρ (ιηε(Γεδ) 3 $. 
άεβηεά ίη Κεβυΐβίίοη 2 ; βηά 

ϋ ίδ (Ηε Γηουΐάεά άερίΐί οί (Ηε δΗίρ (ο ΗυΪΗΗεβά άεείί (πιε(Γεδ). 

ΤΗε ίίι.ΊΐηεΙΟΓ οί (Ηε Ηίίβε 6 γ 3 ποΗ ρίρεδ δΗβΙΙ ηιεεί ( 6 ε Γε^υίΓεπιεηίδ οί 
( 6 ε ΑάπιίηίδίΓβΙίοη. 

2.10 ΡΓΟνίδίοη δ6έΙ1 6 ε ιτιβάε (ο ρΓενεη! ( 6 ε οοπνρβΛπιέηΙ δεΓνεά 6 γ βηγ 6 ί|§ε 
δυείίοη ρίρε 6 είηβ ίΐοοάεοί ίη ( 6 ε ενεηΐ οί ( 6 ε ρίρε 6 είη(> δενεΓεά ογ ό( 6 επνίδε 
άβπίΒβεά 6 γ εοΐΐίδίόη ογ βΓΟυηάίηβ ίη βηγ ο( 6 εΓ οοπιρβΓίπιεπί. Ρογ ( 6 ίδ 
ρυιροδε, ννΗεΓε ( 6 ε ρίρε ίδ 31 3ηγ ρβπ δί(υ3(ει1 πεβΓει ( 6 ε δίάε οί ( 6 ε 86 ίρ (63η 
οηε-Γιί (6 οί ( 6 ε 6Γε3(1(6 .οί,( 6 ε δ 6 ίρ (35 άείίηεά ίη Κεβυΐβΐίοη 2 3ηά πιεΒδυτειί 
3 ( Πβ 6 ( 3 ή§ 1 εδ (ο ( 6 ε εεή(Γε.1ίηε 3 ( ( 6 ε ΙενεΙ οί ( 6 ε άεερβδί δυ 6 £)ίνίδίοη Ιοβά 
Ιίηε), ογ ίδ ιη β άυε( Ηεεί, 3 ηοη-ΓοίύΓη νβίνε 56311 6 ε ίί((βά (ο ( 6 ε ρίρε ίη ( 6 ε 
εοπιρβΠπιεηΓ εοη( 3 ίηίηβ ( 6 ε ορεη εηά. 

2.11 Οίδ(π 6 νι(ίοη 6 οχεδ, εοεΚδ βηά νβίνεδ ίη εοηηεχίοη \νί (6 ( 6 β 6 ί 1 βυ 
ρυπιρίηβ δγδίεπι δ6β11 6 ε δο βΓΓβηβεά ( 63 (, ίη ( 6 ε ενεηί οί ίΐοοάίη^, οηε οί ( 6 ε 
6 ί 1 §ε ρυπιρδ πιβγ 6 ε ορεοίίνε οη βηγ εοπιμΒίΙπιειΚ; ίη 3 < 3 <ϋ(ίοη. ά 3 πΐ 3 βε (ο 3 
ρυπιρ ογ Κδ ρίρε εοηηεε(ίη§ (ο ( 6 ε Βί1§ε πιβίη ου(6θ3Γά οί 3 Ιίηε άΓβννη 3( 
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5ΐαί>ίΙίίγ ίη^οηηαΐίοη (ογ ρααεηξετ ίΗίρι αηά εατ^ο Μρί' 

1 Ενειγ ρ 35 δεηρεΓ δ 6 ίρ Γεββπΐίεδδ οί δίζε βηά ενεΓγ εβΓβΟ δ 6 ίρ ηβνιηβ β 
1εηβ(Η, 35 άείίπεά ιη ( 6 ε ΙπίεπιβίίοηΒΐ Οονεηιίοη οη ΐόβά Ιύηεδ ίη ίθΓεε, ο( 
24 πι 3 πά υρννβΓάδ, $6311 6 ε ίηεϋηείΐ υροη ί(δ εοπνρίειίοη 3 ηά ( 6 ε εΐεπιεηΐδ οί 
ίίδ 5 (Ε 6 ί 1 ί(γ άείεππίηεά. ΤΗε πιβδίεΓ,δηβΙΙ 6 ε δυρρίίεά ννί (6 δυε 6 ίηίοππ 3 (ίρη 
ΕβΓίδίΒείοιν (ο ( 6 ε ΑάπιίηίδίΓβίίοη 35 ίδ ηεεεδδβιγ (ο εηβΒΙε 6 ίπι 6 γ Γβρίά βηίΐ 
δίπτρίε ρΓοεεδδεδ (ο ο 6 οίη βεευΓβίε βυίάβηεε 38 (ο ( 6 ε δΟΒίΙίΙγ οί (ηε δ 6 ίρ 
υηάεΓ νβΓγίηβ εοηάίίίοηδ οί δει-νίεε. Α εοργ οί ( 6 ε δ(36ί1ί(γ ίηίοππ3(ίόη $6311 
6 ε ΗίΓηίδΐίεά (ο ( 6 ε Αάπιίηίδ(Γ3(Γοη; 

2 1Υ6εΓε βηγ Βΐιεοίίοηδ βΓε ποάε (ο β δΗίρ δο βδ (ο πιβίεπβΙΙγ 3 ίίεεί'( 6 έ 
5(36ί1ί(γ ίπίοππ3(ίοη δυρρίίεά (ο (6ε πιβδίεΓ, βπιεηάείΐ δθ6ί1ί(γ ίηίοπηΕ(ίρη 
56 βΙΙ 6 ε ρΓονίάεά. Ιί ηέοεδ53Γγ (6ε δ6ίρ 56311 6 ε Γε-ίηεΙίηεά. 

3 ΤΗε Αάπιίηίδ(Γ 3 (ίοη πιβγ βΙΙονν (Ηε ίπείίπίπς (εδί οί βη ίηάίνίάυβί δΗίρΤο^ 

6 ε άίδρεηδεά ννί(Η ρτόνίάείΐ 63 δίε δ( 36 ί 1 ί(γ άβ (3 3 Γε βνβίΙβΒΙε Ιγοπι ( 6 ε ίήε1ίηΓπ|’ 
(εδ( οι β δίδΙίεΓ δ 6 ίρ βηά ΐΐ;ίδ δ 6 οννη (ο ( 6 ε 53ί(ίδί3ε(ίοη οί ( 6 ε Α(ίπιίηί 5 ίΓ 3 (ίοΠ 
(6β( τεΙίβΒΙε δθ6ί1ι(γ ίπίρππβίίοή Ιογ (Ηε εχεπιρίειΐ δΗίρ εβη 6 ε ο 6 ( 3 ίηεά ίίϊϊίη 1 
δυεΗ Ββδίε ά 3 ( 3 . ' 

4 ΤΗε Αάπιίηί 5 (Γ 3 (ίοη πιβγ βίδο βΠονν ( 6 ε ίηοίίηίηβ (εδ( οί βη ίηάίνίάυβΙ 
δΗίρ ογ οΐ 3 δδ οί δΗίρδ εδρεοίβΐίγ άεδίβηεά Ιογ (Ηε οβΓΠ 3 §ε οί Ιίςυίάδ ογ ΟΓε.ίη 
Ηυίΐι (ο 6 ε άίδρεηδεά ννι (6 ννΗεη ΓειεΓεηεε (ο εχίδ(ίη| ά 3 θ Ιογ δίπιίΐΗΓ δΗίρδ 
οΙεβΓίγ ίηάίθ3(εδ (Ηβΐ.άυε (ο (Ηε δΗίρ’δ ρΓοροηίοηδ Βηά 3 ΓΓ 3 ηβεπιεη (5 πιοΓε 
(Ηβη δυίίίοίεη( πιε( 8 οεη(ηε ΗείβΗ( ννίΙΙ 6 ε 3 νβίΐ 361 ε ίη 311 ρΓθ 636 Ιε Ιοβάίηβ 
οοηάίίίοηδ. 
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ϋατηαξε οοπιγοΙ ρΐαηί ίη ρααεηξεη εΗίρι 

ΤΗεΓε δΗβΙΙ 6 ε ρεπηβηεηίΐγ εχΗί 6 ί(εά, Ιογ (Ηε βυίάβηεε οί (Ηε οίΤιοεΓ ίη 
εΗβΓβε οί ( 6 ε δΗίρ, ρίβηδ δΗοννίη§ οΙεβΓίγ Ιογ εβοΗ άεείι 3 ηά Ηοΐά (Ηε 
Ηουηάβπεδ οί (Ηε νν 3 (εηί§Η( οοπιρβηπιεηΐδ, (Ηε ορεηίηβδ (ΗεΓείη ννίιΗ (Ηε 
πιεβηδ οί οΙοδϋΓε βηά ροδίιίοη οί βην εοηίΓοΙδ (ΗεΓεοί, βηά (Ηε βίΓβηβέπιεηίδ 
Ιογ (Ηε εοΓτεοίίοη οί βηγ Ιίδΐ άυε (ο ίιοοιίίηβ. Ιη βάάίιίοη, ΗοοΗΙείδ οοηοίηίήΒ 
(Ηε βίοΓεπιεηιίοηεεΙ ίηίοπηβΐίοη δΗβίΐ 6 ε πιβάε ΒνβίΙβΗΙε (ο (Ηε οίίίοεΓδ οί (Ηε 
δΗίρ. 
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ΑίβΓΗ'πβ, ρέηοώεαΙ ορεταηοη αηά ίηιρεαίοη ο( ναίεηίξΗι άοοη, ειε. 
ίη ρηεεεη^εε εΗίρε 

1 ΤΗίδ Κεβυΐβΐίοη βρρίίεδ Ιο βΐΐ δΗίρδ. 

2.1 Οηΐΐδ Ιογ (Ηέ ορεΓβ(ίη£ οί ννβΙεηίβΗί άοοίδ, δίάεδουΐιίεδ, νηΙνεδ 3 ηά 
ε1οδίη£ πνεοΗβηίδπΐδ οί δουρρεΓδ, 3 δΗ-δΗοο(δ 3 ηιί ηιΗΗίδΗ-δΗοοίδ δΗβΙΙ οΗε 
ρίβεε ννεεΗΙγ. Ιη δΗίρδ ίη ννΗιοΗ (Ηε νογββε εχοεεάδ οηε ννεείι ίη άυΓβΐίοη 3 
εοπιρίείε άπΐΐ δΗβΠ Ηε Ηείά ΗείΟΓβ Ιεβνίηβ ροη, 3ηά οιΗέτδ (ΠεΓεβΛει ^ι ΙεβδΙ 
οηοε β ννεείί άυπη§ (Ηε νογββε. 

2.2 Α1Ι ννβΐέιΙίβΗΐ άοοΓδ, 6 ο(Η Ηίηβοό 3 ηά ροννεΓ ορεΓβΙεά, ίπ πΐ 3 ΐη 
(ΓβηδνεΓδε ΗυΙΗΗεβάδ, ίη υδε 81 δεβ, δΗβΙΙ 6 ε ορεοίει) άβίΐγ. 

3.1 ΤΗε ννβΙεπίβΗΐ άοοΓδ.βηά 311 πιεεΗΒηίδηΐδ βηά ίηάιοβιοΓδ οοηηεοΐεά 
(ΗεΓεννίΐΗ, 3)1 νβίνεδ, (Ηε οίοδίηβοίννΗίοΗ ίδ ηεεεδδβΓγ (ο πιβίιε 3 οοηνρβΗπιεηΐ 
ννβίεηίξΗΐ, βηά 3.11 νβίνεδ (Ηε ορεΓΒΙίοπ οί ννΗίεΗ ίδ ηεοεδδβιγ ίοι ά 3 πΐ 3£0 
εοηίΓο! ετοδδ εοηηεχίοηδ δΗβΙΙ 6 ε ρεποάίοΒίΙγ ίηδρεοιεά 3 ( δεβ 3 ΐ Ιεβδί οηοε β 
ννεείι. 


Κί1εΓ6π« Ϊ5 ΓΠ3ϊίΓ Ιο ιΗε ΚΓςρ,'πτηεη5:!Γιοΐ) οη ίπι^ςι 5ΐ:ί(>ιί)!ν (οι ΡβϋδεπβΕΓ βη4 Οβνκο δίιίρν 
υπ(1ςΓ 100 πιεΙΓΜ ίη ΙοηχιΗ, αόορίοό βγ ϊΗβ 0:83ηιΖ21ίοη (γ Γβδοΐυιίοη Α.167(Ε5.ΐν) 3η4 
ΑΓηεηϋΓΠίηυ (ο ιΗίι ΚίςοπιιηιπίΐΒΐίοΓ., αθοριβά 6γ ιΗβ 0ΓΚ3πίζ3(ίοη Ηγ ιεδοΐϋΐίοη 

Α.206(νΐ(). 6 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΈΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3.2 5(κΗ νβίνεδ, άοοίδ 3ηό ιηβεΗβηίδΠΐδ δΗβΙΙ 1>ε δϋίίβΗΙγ Γηβιίςεά «ο εηδιπε 
ϋιίί ΐΗεγ ιηβγ 6ε ριορεΗγ ιι$ε<3 ίο ρτονίείε πιβχίπιυπι δβίειγ. 
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Εηιήα ίη Ιο$ ο/ ρααιηξίΓ ιΗίρ.5 

1 ΤΗίδ Κεβηΐβΐίοη βρρίίεδ ίο &11 δΗίρδ. 

2 Ηίηββ<3 όοοΓδ, ροιΙβΗΙε ρΐβίεδ, δίόεδευίιίεδ, ββηβνΐ'Βγ, εβΓβο 3η£) εοβίίηβ 
ροπί 3η(3 οίΗεί ορεηίηβδ, ν/Η(θΗ 3Γε ΓβααΪΓεεΙ 6γ ίΚεδε ΚεβυΐΕΐίοηδ ίο 6ε ΙίερΙ 
ς)058(1 όϋπηβ πβνίββιίοη, δΗ3ΐΙ 6ε εΐοδεα ΗείοΓε ιΗε δΚίρ Ιεβνεδ ροΗ. ΤΗε Ιίιηε 
οί εΐοδίηβ 3ίκ1 ιΗε (ίπιε οί ορεηίηβ (ίί ρεηηίδδί61ε υηαεΓ ίΗβδε Κ.εβυΐ3!ίοηδ) 
δΗβΙΙ 6ε ΓεεΟΓίΙειΙ ίη δυείι Ιοβ Ηοοίί 3δ π\Εγ 6ε ρΓεδεπΗεό 6γ ι6ε ΑώηίηίδίΓΒ- 
Ιΐοη. 

3 Α Γεεοπΐ οί 311 όπΐΐδ 3η(1 ίηδρεοιϊοηδ ΓεςυίΓεό 6γ Κεβυίβιίοη 24 δΗβΙΙ 6ε 
εηίεΓΟί) ίη ΐΗε Ιοβ ΗοοΚ ινίιΗ 3η εχρίίείΐ Γεοοηί οί 3ηγ όείεέΐδ ινΗίεΗ τηβγ 6 ε 
(1ίδθ)θ58(1. 


ΡΑΚΤ Ο - ΜΑΟΙΙΝΕΚΥ ΙΝ5ΤΑΙΧΑΤΙΟΝ5 

(Εχεερί ™ΗεΓε εχρΓεδδίγ ρΓονίεΙεΰ οίΗερνίδε Ρ3Π Ο αρρίίεδ ίο 
ρ3δδεηβεί δΗίρδ 3ηό εϊίβο δΗίρδ) 
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ΟΐπεταΙ 


πβηςέ οί ιηηίη ρΓορηΙδίοη 3ηά 3(ΐχί1ί3Γγ Γη3θΗίηειγ ίηοίικϋηβ ΗοίΙεχδ βηό 
ρΓεδδΐιτε νεδδείδ. 

8 δρεοίβΐ εοηδίάεΓβΐίοη δΗβΙΙ 6ε βίνεη ίο 16ε (Ιεδίβη, εοηδίηιειίοη 3η(1 
ίηδίβΙΙβίίοη οί ρίορηΐδίοη ιηβεΗίηεΓγ δγδίεπίδ δο 163! βηγ πκχίε οί (6είί 
νί6ί3ίίοηδ 56311 ηοί 03ΐΐϊε υη&ιε δίίεδδεδ ίη Λίδ πίΒεΗίηεΓγ ίη ι6ε ηοπηαΙ 
θρεΓ3ίίθβ Γ3Πβεδ. 


ΚεβυΙηϋοη 27 
ΜαΜηετγ 

1 \ν6είε Πδΐι ίτοπι ονεΐϊρεειίίηβ οί πιβεΠίηεΓγ εχίδΐδ, ιηεβηδ δΗβΙΙ 6ε 
ρΓονίάεά ίο εηδίΐίε ΟιβΙ ι6ε δηίε δρεείΐ ίδ ηοί εχεεεόεά. 

2 \ν6βίε πΐΒίη ογ ΒΐιχίΙϊαΓγ ΓηβεΗίηειγ ίηεΐιηΐίηβ ρΓεδδυτε νεδδείδ ογ βηγ 
ΡΒΠ8 οί δυεΗ πΐ3ε6ίηεΓγ 3Γε δΐι6]εεί ιο ίηΙεπιβΙ ρεεδδϋΓε Βηιΐ τηβγ 6ε δυΗίεεί ίο 
άιηβεΓΟίΐδ ονεηίΓεδδϋΓε, πιεβηδ δ63ΐ) 6ε ρΓονίύεύ ν6είε ρΓαειϊεαΗΙε Ιο 
ρΓΟίεεί 3β3ίηδ! δυε6 εχεεδδίνε ρΓεδδυΓε. 

3 Α11 βε3ίίηβ 3η(Ι ενειγ δ63ίι Βηύ εουρΙίηβ ιικεε) ίοι ΐΓΒηδίηίδδίοη οί ροννεΓ 
ιο πίΕεΗίηεΓγ εδδεηΐίβΙ ίοΓ ι6ε ρΓορηΙδίοη 3ηό δβίεΐγ οί 16ε δ6ίρ ογ ίοΓ (6ε 
δ3ίε1γ οί ρεΓδοηδ Οη 6ο3γι) δΗβΙΙ 6ε δο (Ιεδίβηεί) βηό εοηδίηιείειΐ Ιηηΐ ιΗεγ νοίΐΐ 
νηΐΗδίβηα 16ε πΐΒχίπιυιη ινοΓίίίηβ δίίεδδεδ ίο ινΗίεΗ ΙΗεγ ηογ 6ε δυ6]εε!ε£ΐ ίη 
311 δεηάεε εοικϋϋοηδ, 3η<1 όηε εοηδίάεΓβιίοη κΗαΙΙ 6ε βίνεη ίο ι6ε Ιγρε οί 
εηβίηεδ 6γ \ν6ίε6 ί6εγ 3Γε όπνεη ογ οί \ν6ίε6 16εγ ίοπη ρ3Π. 


1πιεπΐ3ΐ εοπι6ιΐδ!ίοη εηβίηεδ οί 3 εγϋηόεΓ (ϋβπιείεΓ οί 200 πιπι ογ 3 
0Γ3η1ςε3δε νοίυπιε οί 0.6 πι 3 3ηά βΗονε δΗβΙΙ 6ε ρΓονίόεά ννίιΗ ΟΓβηΙιεβδβ 
εχρίοδίοη ιεΐίεί νβίνεδ οί 3 δυίίβΗΙε Ιγρε ννίί6 δηίίίείεηΐ τείίεί 3Γε3. ΤΗε τεΐίεί 
νεινεδ δΗηΙΙ 6ε 3ΐτ3ηβε(1 ογ ρΓονίΰεΟ \νιί6 πιεβηδ ίο εηδιίΓε 163! (1ίδε63Γβε Ιγοπι 
Ι 6επι ίδ δο όΪΓεείεεΙ 3δ ίο πιίηίπιίζε ι6ε ροδδί6ί1ί!γ οί ίη]υΓγ ίο ρεΓδοηηεΙ. 


1 Τ6ε πΐ3ε6ίηεΓγ, 6οίΙεΓδ 3ηι1 οι6ογ ριεδδϋΓε νεδδείδ, 3δδοεί3ίε6 ρίρίηβ 
δγδίετηδ 3ηά ίίηίηβδ δ63ΐ1 6ε οί 3 (Ιεδίβη ηηιΐ εοηδίΓυείίοη 3Γ)εςιΐ3ΐε ίοΓ 16ε 
άηίεε ίοΓ »6ίε6 ίΗεγ 3Γε ίηίεηιίείί 3ηα δ63ΐί 6ε 50 ίηδίΗΐΙεςί 3η<1 ρΓΟίεείείί 3δ 
}0 Γε(ίϋε« Ιο 3 ΓηίηίΓΠίίΓη βηγ <ΐ3ηβεΓ ίο ρεΓδοηδ οη 6οηγ(1, ϋηε Γε§3Γ(1 6είηβ 
!ρ|ΐί|,ί6 ιηονίηβ ρ3Πδ, 6ο( δυί&εεδ βη(1 0(6εΓ 6βζ3Γ(1$. ΤΗε (Ιεδίβη δΚ&1Ι Ηβνε 
«ζ3Γ(1 ίο ιαηίεΗβΙδ ιΐδεϋ ίη εοηδίηιειίοη, ιΗε ραΓροδε ίοι ννΗίεΙι ι6ε εςιιίριηεη! 
^δ|ιηίεη<1ε(1, ιΗε ν/οΛίηβ εοηίΐίιίοηδ Ιο »6ιε6 ιι ννίΙΙ 6ε δϋ6ίεείε(ί 3η0 ί6ε 
βπνίΓοπΓπεηΟί εοηΦϋοηδ οη 6ο3Γ(1. 

2 Τ6ε ΑιΙπιίηίδίΓΕίίοη δΗαΙΙ βίνε δρεοίίΐ εοηδί(1εΓ3ΐίοη ίο ί6ε ΓεΙί36ί1ίΐγ.οί 
διηβίε εδδεηίίβΐ ρΓορηΙδίοη εοσιροηεηίδ 3Π(1 πιεγ ΓεςυίΓε 3 δερβΓΒίε δοηΓοε οί 
ιϋοραΐδίοη ροινετ δηίΤιαεη! Ιο βίνε 16 ε δ6ίρ ά ηβνίββΜε δρεειΐ, εδρεαβΙΙγ ίη 
16ε εβδε οί υηεοηνεηιίοηβΐ 3ΓΓ3ηβεπιεη«δ. 

3 Μεβηδ δ63ΐ1 6ε ρτονίίΐεϋ ιν6εΓε6γ ηοπηβΐ. ορεΓ3ίίοη οί ρΓορηΙδίοη 
ίρβρΗίηεΓγ Χ3η 6ε δυδίηίηεά ογ τεδΙΟΓει! ενεη Ι6όιΐβ6 οηε οί ι6ε εδδεηΐίβΐ 
;3ίιχίΙί3πεδ 6εεοπιεδ ϊηορετβίίνε. $ρ«εί&1 εοηδί(1εΓ3ΐίοη $6η11'6ε βίνεη ίο 16ε 
ιήίΐίϋηειίοηίπβ οί: ■ 

.1 3 βεηεΓ3ίίηβ δει ιν6ίε6 δεΓνεδ 3δ 3 πΐ3ίη δοηίεε οί είεεΐπς3ΐ ροννεε; 
.2 ιΗε δοιίΓοεδ οί δίεηιη δυρρίγ; 

.3 16 ε 6οί1εί ίεεά ινβίεΓ δγδίεπίδ; 

.4 ι6ε ίιιεΙ οίΙ δυρρίν δγδίεπίδ ίοΓ 6οίΙεΓδ ογ εηβίηεδ; 

.5 16ε δορΓεεδ οί 1ιι6πε3ίίηβ οίΐ ρΓεδδΐίΓε, 

■6 ι6ε δοιίΓοεδ οί \να(εΓ ριεδδΟΓε; 

.7 3 εοηΟεηδΗίε ρηηιρ επ() ι6ε ΕΓΓΒΠβεηιεηΐδ !ο πΐ3ίηί3ίη νεειικη ίη 
εοηάεηδεΓδ; 

•8 ι6ε πιεοΗβηίεΒΐ 3 ιγ δαρρΙγ ίοΓ 6οίΙεΓδ; 

•9 3η 31Γ εοηιρΓεδδΟΓ 3η(1 τεεείνεΓ ίοΓ δΙΕΠίηβ ογ οοπΙγοΙ ρυτροδεδ; 

• 10 ι6ε 6γ(ΐΓ3ϋΙίε, ρηευπΐ3ΐίε ογ εΐεατίεβΐ Γηεηπδ ίΟΓ εοηίΓΟί ίη τηβίη 
ρΓορηΙδίοη πίΕεηίηεΓγ ίηεΐυάίηβ εοηίΓθΙΐ36Ιε ρίιε6 ρΓΟρεΙΙεπ. 

ΗόιΥενεΓ, ι6ε ΑύηιίπίδίΓβΙίοη, 63νίηβ Γέβ8Γ(Ι ιό ονεΓβΙΙ δβίείγ εοηδί(1εΓ3ΐίοηδ, 
Ρ3Υ βεεερί λ ρ&ήήΓ Γεόυειίοη ίη ρΓορηΙδίοη 03ρ36ί1ί1γ &όη» ηοηηβΐ 
Ορ8Γ3ίίοη. ·''···_· 

4 Με3ηδ δΗϊΙΙ 6ε ρΓανίόεό ίο εηδίιίε 1631 16 ε ΓΠ3ε6ίηείγ εβη 6ε 6ίθίΐβ6ΐ 
ιηίο ορεΓ3(ίοη Ιγοπι ι6ε (1ε3(ί δ6ίρ εοήόίίίοη »ίι6οηΐ εΧιεΓηΕ) βίό. 

. .Α116οί1βΓδ, 311 ρ3Γίδ οί Γη3θ6ίηεΓγ, βΙΙ δΙε3Γη, 6γ0Γ3μΙίε, ρηεηπίΒΐίε 3η0 
:Ρί!!® Γ ιγίίεπίδ 3Π(1 ΐΗεΪΓ Εδδοείβίεό ίίηίηβδ νΛίοΗ βγ€ (ΐηόει ίηίεΓΠΒΐ ρΓεδδυίε 
Μΐ.βΙΤρε διι^ίεείεό ίο 3ρρΓορπ3ΐε ιεδίδ ίηείικίίηβ 3 ρτεδδυτε ίεδί 6είθίε 6είηβ 
ρ31· ιηίο δεινίοε ίοΓ 16ε ίίκι ιίπιε. 

®' Μ*ϊη ρΓορυΙδίοη,πΐ3ε6ίηεΓγ ηηό 311 ΒηχίΙίδΓγ πΐ3ε6ίηεΓγ εδδεηΙίΕΐ Ιο 16ε 
ΡίΡρηΙδίόη Βηό ι6ε δηίείγ οί 16ε δ6ίρ δΗαΙΙ, 3δ ΒΗεό ίη 16ε δ6ίρ, 6ε όεδίβηείΐ Ιο 
:ΡΡεΓ3(ε »Ιιεη Ι6ε δ6ίρ.ίδ ιιρηβ6ι.3η(1 »6εη ίπείίηειΐ 31 ηηγ βηβίε οί Ιίδΐ υρ ίο 
^ϋήεΙικΗηβ 15* είΐ6έΓ,·ίί/3γ ιιηόεΓ 5ΐ3ίϊε εοηόίΐίοηδ ηηό 22.5° μηόεί (Ιγηαπιίε 
γοκαιΐιοηδ (τοίΐίηβ) είΟιεΓ «Έγ 3η(1 δίπιυΙίΕηεοϋδΙγ ίηεΐίηεό όγπ3πιίε3ΐΙγ 
νριιοηίηβ) 7.5* 6γ 6ο\ν οΓ δίετη. ΤΗε ΑόπιίηίδίΓΕίίοη ιηβγ ρεπηίΐ όενίβιίοη 
ν 0 ®, Φβδε 3ηβ1εδ, Ιβίείηβ ίηΐο οοηδίόεΓβΐίοη ιΗε ιγρε, δίζε 3ηό δεΓνίεε 
«ΜίΛιίοηδ οί ΙΗε δΗίρ. 

ΡΓΟνίδίοη δΗ&11 6ε πΐ3(1ε Ιο ίαείΐίΐβίε είεβηίηβ, ίηδρεείίοη 3η(1 ποίηίε- 


5 Μείη ΐιΐΓ6ίηε ρΓορηΙδίοη πιβεΗίηεΓγ εηό, «Ηετε 8ρρ1ίε361ε, πίΕίη 
ίηΙεπίΒΐ εθΓπ6ηδΐίοη ρΓορηΙδίοη ηίΒεΗίηεΓγ Βηά βιιχίΙίβΓγ Γηβεηίηειγ δΗβΙΙ 6ε 
ρίονίόείΐ ννίιΗ Εΐιΐοπΐ3!ίε δ6υΙ-οίί ΕίτΕηβεπιεηΙδ ίη ι6ε ε3δε οί ίβίΐυίεδ δυε6 35 
1ιι6ήε3ΐίπβ οίΐ δΐιρρίγ ίβίΙηΓε \νΗίε6 εοαίό 1ε30 Γβρίόΐγ Ιο εοηιρίείε 6 γε 3 )(- 
ύοινη, δεηοϋδ 03ηΐ3βε ογ εχρίοδίοη. ΤΗε ΑόπιίηίδίΓΕίίοη πΐ 3 γ ρεΓπιίΐ 
ρΓονίδίοηδ ίοΓ ονεΓΠαίηβ 3ΐι1οπΐ3ΐίο δΗυΙ-οίί όενίεεδ. 


ΚεβίιΐΒΐίοη 28 
Μία ητ ο/ βοίηβ αιϋτη 

1 δυίβαεηΐ ροινεΓ ίοΓ βοίηβ 3δ1επ1 δΚβΙ! 6ε ρΓΟνϋεά Ιο δεενίΓε ρτορεΓ 
εοηίΓΟί οί ι6ε δΗίρ ίη &1Ι ποπτιβΙ είΓειιπίδίΕηεεδ. 

2 ΤΗε ΕΗίΙίηι οί 16ε ηίΒεΗίηεΓγ ιο ΓενεΓδε 16ε (ΙίτεεΙίοη οί ιΗηΐδΐ οί, 16 ε 
ρΓΟρεϋεΓ ίη δοίίίείεη! ιίπιε, βηό δο Ιο Ηήηβ 16ε δΗίρ Ιο τεδΐ νηΐΗίη 8 ΓεΒδοηβΗΙε 
ΟίδίΒηεε Ιγοπι πΐ3χίτηυπι 86ε8<1 δετνίεε δρεεό, εΗαΙΙ 6ε όεπιόη- 
δίΓΒίει! 3η4 ΓεεοΓ(Ιε(1.' 


3 ΤΗε δίορρίηβ Ιίπιεδ, δΗίρ Ηεβάίηβδ 3ηό όίδίβηεεδ ΓεοοΓόεό οη 1 ή 3 ΐδ, 
ΙοβειΗεΓ »ί!Η 16ε Γεδίιΐΐδ οί Ιήβίδ Ιο ύεΐεπηίηε ιΗε βΗίΙίΙγ οί δΗίρδ Ηβνίηβ 
ιηυΐιίρίε ρΓορεΙΙεΓδ ιο ηβνίβΒΙε »η(1 πιαηοευνΓε ννίιΗ οηε ογ πιοΓε ριορεΙΙεΓδ 
ιηορεΓΒΐίνε, δΗίΙΙ 6ε 3ν3ΐΐ361ε οη ΗοβκΙ Ιογ 16 ε ϋδε οί ιΗε πίΒδΙετ ογ 
όεδΐβη3ΐε(1 ρεΓδοηηεΙ.* 


4 ν/Ηετε ΐΗε δΗίρ ίδ ρΓονίόεό \νίιΗ δυρρίειπεπίατγ πιεβηδ ίοΓ ηΐΗηοευνηηβ 
ογ δίορρίηβ, ΙΗε επεειίνεηεδδ οί δΐιεΗ πιεβηδ δΗβΙΙ 6ε όεπιοηδίΓΒΙειΙ 3 ηα 
τεεοηίείΐ 35 χείειτεό ιο ίη ρ3Γ3βΓ3ρ6δ 2 3ηό 3. 


ΚεβυΙαίίοη 29 

Χιεεηπβ βεηι 

1 υηΙεδδ'εχρΓεδδΙγ ρΓονίόεό οίΗεηνίδε, ενεΓγ δΗίρ 563 ΙΙ 6ε ρΓονίόεό ννίιΗ 3 
πΐ3ίη δίεεήηβ βε3Γ 3ηό 3η ΒυχίΙίΕΓγ δίεεπηβ βε3Γ Ιο 16ε δΒΚδίαοιίοη οί 16ε 
ΑόΓπίηίδίΓΒίίοη. ΤΗε ηΐ3ίη δΙεεΓίηβ β83Γ 3ή() 16ε ΒυχίΙίΕΓγ δΙεεΓίηβ βε3Γ βΗεΙΙ 
6ε δο 3ΓΤ3ηβε(1 ΐΗβί 16ε ίΕίΙίΓΓε οί οηε οί ι6επι ινίΐί ηοι Γεηό,εΓ 16ε οίΗεΓ οηε 
ιηορεΓΕίίνε. 

2.1 Α11 16ε δΙεεΓίηβ βεβΓ εοπιρρηεηΐδ 3ηΰ ΙΗε ηιόόεΓ δίοείι δΗβΙΙ 6ε οί δουηό 
Βηό Γβ1ί361ε εΰηδίΓυειίοη Ιο ιηε δΕίίδίβειίοή οί ιΗε ΑόπιίηίδίΓβιίοη. δρεείβΐ 
εοπδίόεΓΒΐίοη 8 Ηε1Ι 6ε βίνεη Ιο 16ε 5υίΐΕ6ί1ίΐγ οί βηγ εδδεηΐίβ) εοπιροηεηΙ 
νΗίεΗ ίδ ηοί όυρϋεΕίεό. Αηγ δυεΗ εδδεηΐίβΐ εοπιροηεηΙ δΗβΙΙ, ινΗεΓ6 
3ρρΓορη3ΐε, υιίΐίζε ΕηΙί-ίήεΙίοη ΗεΕίίηβδ δυεΗ 3$ 6311 6ε3ήηβδ, γοΙΙογ 6εΕΓίηβ5 
ογ δίεενε 6ε3πηβδ \νΗίεΗ ηΗαΙΙ 6ε ρετπίβπεηΐΐγ 1υ6πθ3ΐει1 ογ ρΓονίόεό ννίιΗ 
Ιυ6ηεβΙίοη βΐιίηβδ 


ΚιίΓΓίηΜ ίδ πΐδθ( ιό ΙΗε Κοεοιηπιίηβδίίοη οη ΙηΙοπηδίίοη (ο 1* (ηςίυϋεβ ίη Οιί 
Μίηοιυνηηχ ΒοοΧΙΙίΚ εάορίει) (1ιε ΟΓββηίωόοη Ηγ ΓίίοΙιιϋοη Α.209(νΐΙ). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


2.2 Πιε (Ιεδίβη ρτεδδυτε ίθΓ 03ΐαι!3(ίοηδ (ο (Ιείετπιίηε (Ηε δοβηιίίηβδ οί 
ρίρίηβ 3ηι) ο(6έτ ίΐεέτίηβ βεβτ εοιηροηεηΐδ δα6)εε(εά ιο ίηίεπίϊΐ Ηγάτβιτίίε 
ρτεδδυτε 9)1311 6ε βί 1ε3δ( 1,25 (ίτηεδ (Ηε τηβχίτηυΓη ννοτΗίτίβ ρτεδδυτε (ο 6ε 
εχρεείεά υηΟετ ρ6ε ορεηΐίοηβΐ εοηίϋΐίοηδ δρεείίίεά ίη ρ3Γ3βΤ3ρΗ 3.2, Οίτίηβ 
ίηιο αοοουηι 3ηγ ρτεδδυτε ννΗίεΗ πΐ3ν εχί$ι ίη (Ηε Ιονν ρτεδδυτε δίϋε οί (Ηε 
δγδίεπι. ΑΙ ϋιε ώδετειίοη οί Ιΐιε ΑιΙιηίηϊδίτβΙίοη, ίβΐίβυε ετί(επ3 βΗαΙΙ 6ε 
βρρίίεύ ίθΓ (Ηε Οεδίβπ οί ρίρίηβ 3η<5 εοτηροηεηΐδ, (3ΐάηβ ίηιο αεεουηΐ 
ρυ1δ3(ίηβ ρτεδδυτεδ 6υε (ο αγη3τηίο ΙοβΟδ. 

2.3 Κείΐεί νηΐνεδ δΗηΙΙ 6ε ίϊιιεΟ (ο 3ηγ ρβπ οί ΙΗε Ηγάτδυΐίε δγδίεπι »ΗίεΗ εβη 
6ε ίδθΐ3(ε<1 Άηά ίη ννΗίεΗ ρτεδδυτε εαη 6ε βεηετ31έ(1 ίτοπι ΙΗε ροννετ δουτεε ογ 
ίτοπι εχίεπίΕΐ ίοτεεδ. ΤΗε δεηίηβ οί ιΗε τεΐίεί νβίνεδ $6211 ηοΐ εχεεεϋ (Ηε- 
6εδίβπ ρτεδδυτε. ΤΗε νβίνεδ δΗβΙΙ'Ηε οί εείεςιαείε δίζε 3ητί 90 ΆΠ3η%εά 29 ίο 
βνοί(1 3Π υηΟυε η5ε ίη ρτεδδυτε 36ονε (Ηε (Ιεδίβη ρτεδδυτε. 

3 ΤΗε πιηϊη δίεετίηβ βεβτ &ηά τυΟΟετ δίοείί δΗεΙΙ 6ε: 

.1 οί 2(1εςα3ΐε δ(τεηβ(Η 3η(1 εερβΗΙε οί δίεετίηβ (Ηε δΗίρ β( πνηχίπνυπι 
3Ηε8(1 δεενίοε δρεεά ννΗίεΗ δΗεΙΙ 6ε ίετηοηδίΓΗίειΙ; 

.2 εβρβΗΙε οί ρυκίηβ (Ηε ηκΐάετ ονετ ίτοπι 35° οη οηε δίιΐε (ο 35° οη (Ηε 
οιΗετ δίίΐε ννίίΗ (Ηε δΗίρ 3( ίΐδ (Ιεερεδΐ δεαβοίηβ 6τ3υβΗ( 3ηϋ ηιηηίηβ 
8Ηε3(1 8( πΐΒχίπιυιη βΗευτΙ δεΓνίεε δρεεΰ ηηί), υηϋετ (Ηε 98ΐηε 
εοηίΐίΐίοηδ, ίΓΟίη 35° οη εϊΐΗετ δίτΐε ίο 30° οη (Ηε οίΗετ δίίΐε ίη ηοΐ 
ιηοΓε (Ηπη 28 δεεοπΟδ; 

.3 ορεΓαίεί 6γ ροννετ ννΗετε ηεεεδδητγ ίο πιεεί (Ηε τεθείτε τηεηΐδ οί 
ρ3Γ2£Γ8ρΗ 3.2 3η6 ίη βηγ 0350 ννΗεη (Ηε Α<3πιίηί9(Γ3ΐίοη τεςυίτεδ 3 
ηκΜετ δ(οε1( οί ονεΓ 120 ιηπι (ΗβτηεΙετ ίη ννβγ οί (Ηε (ΠίεΓ, 
εχείυ<Πηβ δΙτεηβΐΗεηίηβ ίθΓ η3νίβ3ΐίοη ίη ίεε; 3η6 

.4 δο ΟεδίεηεΟ (Η3( ιΗεγ ννίΙΙ ηο( 6ε τίΒτηΒβεϋ/.Βΐ ιτοχίτηυιη 33(εΓΠ 
δρεεΟ; ηοννενετ, (Ηίδ τίεδίβη τεαυίτεπιεηΐ ηεέ<! ηοΐ 6ε ρτονετί 6γ 
(Π3ΐδ 31 τηβχϊπιυιη Β9(εΓη δρεεα 3η<! πΐ3χίτηαπι τυ<ί<3ετ βηβίε. 

4 ΤΗε 2 <ιχίΙί 8 Γγ δίεετίηβ βεβτ δΗβΙΙ 6ε: 

.1 οί 3<1εςιΐ8ΐε δΙτεηβΐΗ βηεί εβρβΗΙε οί δίεετίηβ (Ηε δΗίρ 2 ( η3νίβ36Ιε 
δρεεΟ 3η(1 οί 6είηβ ΗτουβΗι δρεεείίΐγ ίη(ο βείίοη ίη 3η επιετβεηεγ; 

.2 επρβΗΙε οί ρυκίηβ (Ηε τυιΗΙετ ονετ Ιγοπι 15° οη οηε 5ΐ<3ε (ο 15° οη (Ηε 
οίηετ δί<1ε ίη ηο( πιΟΓε (Ηβη 60 δεεοηάδ ννίιΗ (Ηε δΗίρ 2 ( ί(δ Ρεερεδΐ 
δε8§οίη^ 8Γ3υ§Η( 3η<1 ηιηηίηξ 8Ηε3(1 2 ( οηε Ηβΐί οί (Ηε ηΐ3χίπιεπι 
3Ηε2<] δεΓνίεε δρεεΟ ογ 7 Ηηοΐδ, «ΗίεΠενετ ίδ (Ηε £Γε8(εΓ; Ηηά 

.3 ορεοιειΐ 6γ ρο»εΓ ννΗεΓε ηεεεδδδΒΓγ (ο πιεεί (Ηε Γε^ιιίΓεπιεη(δ οί 
ρ8Γ8§Γ8ρΗ 4.$/&πά ίη αηγ 03$ε νΉεη (Ηε Α(1πιίηίδ(Γ8(ίοη τεςυίΓεδ 8 
ηιϋ(1εΓ $(οεΚ οί ονεΓ 230 πιπι (1ί3πιε(εΓ ίη \νβγ οί (Ηε (ΠίεΓ, εχείυιϋης 
δΙτεηρΗεηίη^ ίθΓ π3νί§3(ίοη ίη ίεε. 

5 Μηίη βηΟ βαχίΐίητγ δίεεήηβ 8 ε3Γ ρο»εΓ υηίΐδ δΗηΙΙ 6ε: 

.1 8ΓΓ2ηξε(1 (0 Γε-5(3Γ( 3υ(οπΐ20ε3ΐ1γ ινΗεη ροινεί ίδ τεδΙΟΓειΙ 3ί(εΓ 3 
ροννεί ίΐίΐυιε; 3ηά 

.2 03ρ361ε όί Ηείηβ Ηγοιι^Ηι ίηιο ορεηΐίοη ίτοηι 2 ροδίιίοη οη (Ηε 
Π3νίξ8(ίη£ 6π(1βε. 1η ΙΗε ενεηί οί » ροινετ ίδίΐυτε (ο 3ηγ οηε οί (Ηε 
δ(εεηη§ §οβγ ροινετ υηί(δ, 3η ΒυάίΗΙε 3η6 νίδυβ) βΐηπη δΗβΙΙ 6ε ^ίνεη 
οη (Ηε ηβνίβΒΐίηβ Ηπ^ε. 

6.1 ννΗετε (Ηε πιβίη δ(εεηη§ §ε 2 Γ εοιηρπδεδ (ννο οπηοτε ί(1εη(ίε3ΐ ρο»ετ 
ιιηί(δ, οη ΗϋχίίΐΒΓγ δ(εεπη£ ςεοτ ηεεΟ ηοί 6ε ίΐίΐεεί, ρτονίΟεά (Ηοΐ: 

.1 ίη 3 ρΒδδεη^ετ δΗίρ, (Ηε ηΐ 2 ίη δ(εεπη£ ^εοτ ίδ εβρβΗΙε οί ορετ 2 (ίη£ 
(Ηε ηκΙιίεΓ 39 Γεςιιίτεύ 6γ ρ3Τ2§Γ3ρΗ 3.2 ινΗίίε βηγ οηε οί (Ηε ροννετ 
υηίΐδ ίδ οα( οί ορεταοοη; 

.2 ίη 2 ε3Γ£ο δΗίρ, (Ηε πΐ3ίη δΐεεπη| εεητ ίδ εοροΗΙε οί ορεταΐίη^ ΐΗε 
ηκίΟετ 3δ τεςαίτεά 6γ ροΓο^τβρΗ 3.2 ινΗίίε ορεΓ 2 (ίη£ ινι(Η 811 ροινετ 
υηίΐδ; 

.3 (Ηε τηοίη δίεεπηε ^εβτ ίδ δο οιταηςει) (Ηβ( 2 ίιετ & δίη^ίε ίβίΐατε ίη ίΐδ 
ρίρίη§ δγδίεπι οτ ίη οηε οί (Ηε ροννετ υηί(δ (Ηε Οείεει εοη 6ε ίδοΐβίεά 
δο (Ηβ( δίεετίηβ εορβΗίίίΐγ 03η 6ε πΐ3ίη(8ίηε6 οτ δρεεάίίγ τεββίηεΟ. 

6.2 ΤΗε ΑΟπιίηίδΙπηίοη πιηγ, αη(Π 1 5ερ(επι6ετ 1986, βεεερί (Ηε Ηίΐίηβ οί 8 
δίεετίηβ βε3Γ τνΗίεΗ Ηβδ 3 ρτονεη τεοοτα οί τε1ία6ί1ϊ(γ 6η( όοεδ ηο( εοπιρίγ 
<νί(Η (Ηε τεςυίτεπιεηΐδ οί ρΒΓΟβτβρΗ 6.1.3 ίοτ 8 Ηγάταυίίε δγδίειη. 

6.3 8(εετίηβ βεοτδ, οίΗετ (Η3η οί (Ηε Ηγίτοιιίίε (νρε, δΗοίΙ βοΗίενε δ(3ίκΐ8Γ(1δ 
εςυίνβίεπί (ο (Ηε τεςυίτετηεηίδ όί (Ηίδ ρ3Τ3βΓ3ρη (ο (Ηε δ3(ίδί3ε(ίοη οί (Ηε 
Αφηίηίδ(Γ3(ίοη. 

7 δίεετίηβ βεβτ οοηίτοί δΗοίΙ 6ε ρτόνίίΐείΐ: 

. 1 ίοτ (Ηε πΐΒΪη δίεετίηβ βεητ, 6ο(Η οη (Ηε ΠΒνίβΒίίηβ 6τί(1βε ηη(1 ίη (Ηε 
δ(εετίηβ βε3Γ εόπιρ3Πιηεη(; 

.2 ννΗετε (Ηε ιηοίη δίεετίηβ βεετ ί$ ΒττΒηβειί ίη ΒοεοτιίΒηεε ννίιΗ 
ρ3τ2βτ3ρΗ 6, 6γ («το ίη<1ερεη(1εη( εοηΐτοΓ δγδίεπίδ, 6ο(Η ορετεΗΙε 
ιγοπι (Ηε Π3νίβ3(ίηβ Ητίάβε. ΤΗίδ 6οεδ ηο( τεςυίτε <1υρ1ίθ8!ίοπ οί (Ηε 

δίεετίηβ «ΗεεΙ οτ δίεετίηβ Ιενετ. ΆΉετε (Ηε εοηίτοί δγδίίηι εοηδίδΐδ 
οί 3η Ηγ(ίΓ3υ1ίε (ε)επιοίοτ, 2 δοεοηϋ ίηάερεηίίεηΐ δγδίεπι ηεείί ηό( 6ε 
ίί((έή,· εχεέρί ίή'Β (ηηΐζετ, είιεπιίΟΒΐ (Βηίατ οτ β3δ εοιτίετ οί 10,000 
(οηδ βΓ055:(οηη3β8 3ηί υρννΒτιίδ; 

.3 ίοτ (Ηε 3ΐιχί1ί3τγ δίεετίηβ βεβτ, ίη (Ηε δίεετίηβ βεβτ εοπιρδΠπιεηΙ 
βπΟ, ίί ροννετ ορετΒίεΟ, ί( 5Π311 3ίδθ 6ε ορετ36Ιε ίτοϊη (Ηε ΠΒνίβΒίίηβ 
Ητίόβε 3η0 δΗδΠ 6ε ίηΟερεηϋεηί οί (Ηε εοηίτοΙ δγδίεπι ίοτ (Ηε ηιείη 
δίεετίηβ βε 2 τ. 


8 Αηγ τηβίη 3 ηό 3 ϋχί 1 ί 3 τγ δίεετίηβ βεητ εοηίτοΙ δγδίεπι ορετΒΗίε ίτοιη .·, 

ΠΒνίβΒίίηβ Ητίιίβε δΗβΙΙ εοπιρίγ ν/ίιΗ (Ηε ίοίίοννίηβ: η 

. 1 ίί είεείτίε, ί( δΗηΙΙ 6 ε δετνεεί 6 γ ί(δ οινη δερητΒίε είτεηίι δυρρ 1 ί ε Η γ. 

3 δίεετίηβ βε 3 τ ροινετ είτευίι ίτοηι 3 ροιηί ινίίΗίη (Ηε δΙεετίηΒ 
εοπιρΒηπιεηΙ, οτ Οίτεείίγ ίτοπι δίνίίεΗΗοΒτά 6 υδ 63 Τδ δυρρίγίη» ,ί 4 ! 
δίεετίηβ βε 3 τ ροινετ είτευίΐ 21 8 ροίηι οη (Ηε δίνίΐεΗΗοΒτοίτΐ'ί^εεηι ( 
(Ηε δΐιρρίν (ο (Ηε δίεετίηβ βεητ ροινετ είτεηίί; 1 1,0 

.2 (ηεηηδ δΗβΙΙ 6 ε ρτονίάεΟ ίη (Ηε δίεετίηβ βεητ εοτηρΒτίπιεηΐ ίη' 
ίίίδεοηηεείίηβ Βηγ εοηίτοΙ δγδίεπι ορετβΐιΐε ίτοηι (Ηε η 3 νιο 3 »ίή~ 
'ΗπΟβε ίτοπι (Ηε δίεετίηβ. βεητ ίί δετνεδ; Β ™ 

3 (Ηε δγδίεπι δΗηΙΙ 6 ε 03 ρ 361 ε οί 6 είηβ 6 τοηβΗ( ίη(ο ορετ 3 (ίοη ττοπι κ 

ροδίΐιοη οη (Ηε ΠΒνίβΒίίηβ ΗτίΟβε; ® 

4 ίη (Ηε ενεηί οί 8 ίβίΐυτε οί εΙεείηΟΒί ροννετ δΐιρρίγ (ο (Ηε οοηίτοί 

δγδίεπι, 3η ΒίκϋΗΙε 3η6 νίδϋ3ΐ βΙβτπι δΗηΙΙ 6ε βίνεη οή (Ηε η 3 νίκ 8 (ίι 
6ή(1βε; βπ(1 β ™ 

5 δΗοτΙ είτεηίΐ ρτο(εο(ίοη οηΐγ ϊΗβΙΙ 6 ε ρτονίτίεΟ ίοτ δίεετίηβ νεπτ 

εοηίτοΙ δυρρίγ είτεπίΐδ. 6 * 

9 ΤΗε εΐεείπο ροινετ οίτεηίΐδ 3η<1 (Ηε δίεετίηβ βεητ οοηίτοί δγδίοπίδ ννί(Η 

(Ηοίτ ΒδδοείΒίείΙ οοπιροηεηΐδ, οηΗΙεδ 3η(1 ρίρεδ τεςοίτεΟ 6γ (Ηίδ Κεβυΐ8(ίοη 
3ηί1 6γ ΚοΕίιΙεΙίοη 30 δΗηΙΙ 6ε δερβοΐεΟ 3δ ίβτ 35 ίδ ρτ3θ(ίο36ίε (ΗτοιίβΗουι 
(Ηείτ ΙεηβίΗ. “ 

10 Α ιηε3Π5 οί εοηιιηυηίθ3ΐίοη δΗηΙΙ 6ε ρτονίάεί) 6ε(»νεεη (Ηε ηβνίβΒΐίηκ 

Ητίιίβε 3πό (Ηε δίεετίηβ βεητ οοπιρβτίπιεπί. * 

11 ΤΗε 3Πβυί3τ ροδίιίοη οί (Ηε ηκίΟετ δΗίΙΙ: 

.1 ίί (Ηε πΐΒίη δίεετίηβ βε3τ ίδ ροινετ ορετβιείί, 6ε ίη0ίθ3(ο<1 οη (Ηε 
ΠΒνίβΒίίηβ Ητίιίβε. ΤΗε ηκΙεΙετ 3ΠβΙε ίη<1ίο3ΐίοη δΗβΙΙ 6ε ίηΟοροηίεη! 
οί (Ηε δίεετίηβ β03τ οοηίτοί δγδίεπι; 

.2 6ε τεοοβηίζΒΗίε ίη (Ηε δίεετίηβ βεοτ οοπιρΒΠπιεηΙ. 

12 Ηγείουΐίο ρο\νετ-ορετ3(ε(1 δίεετίηβ βεητ δΗηΙΙ 6ε ρτονίόεεΙ ινίιΗ ΙΗε 

ίοίίοννίηβ: 

.1 3ττ3ηβεπιεηΐ5 (ο πιζίποίη (Ηε οίεδηΐίηεδδ οί (Ηε Ηγ6τ3υΙίο ίΐπκΐ 
(Βΐιίηβ ίηιο οοηδ|είετ3ΐίοη (Ηε (γρε ζηιΐ (ίεδίβη οί (Ηε Ηγ6τ8ϋ1ίο 
δγδίεπι; . 

.2 3 Ιονν Ιενεί 8ί3πη ίοτ εβοΗ ΗνΟτ3υΙίο ίΐυίε) τεδετνοίτ (ο βίνε (Ηε 
εητίίεδΐ ρτ3θ(ίθ361ε ίήιΙίοΒίίρη,οί Ηγ(1τ3υΙίο ίΐυίϋ 1ε3ί:8βε. ΑικίίΗΙε 
3 η<1 νίδυ β] 3 ΐ&ττηδ δΗβΙΙ 6έ βίνεη 6η (Ηε η3νίβ3(ίηβ 6τί6βε 3πϋ ίη (Ηε 
πΐΒοΗίηετγ δρηοε ννΗετε (ηεγ οηη. 6ε τεηάιΐγ ο6δετνε6; Βηεΐ 

.3 β ίίχε6 δΙΟΓΒβε (2η1ι, Ηηνίηβ ίδϋίίίοίεηΐ 03ρ3θί(γ (ο τεοΗπτβε 3( Ιθ 2 δ( 
οηε ροννετ 30(υ3(ίηβ δγδίεπι ίηοίυΟίηβ (Ηε τεδετνοίτ, ννΗετε (Ηε πΐ3ίη 
δίεετίηβ βεΒΓ ίδ τεαϋίτείΙΤο 6ε ροννετ ορεήιιεά. ΤΗε δ(οτ3βε (Βηΐί 
9 ΗβΙ1 6ε ρετπΐ3ηεη(1γ οοηηεο(ε6 6γ ρίρίηβ ίη δυοΗ 2 πίδηπετ (Ηβ( (Η| 
ΗγΟτβυΙίο δγδίεπίδ οβπ 6 ε τεΒίΗΙγ τεοΗΒΤβείί ίτοητι 3 ροδίιίοη ννίίΗίϊ 
(Ηε δίεετίηβ βώτ οοτηρ3τ(πνεη( 8η(1 δΗζΙΙ 6ε ρτονίΟεϋ ννίιΗ β οοηιεηκ 
β 2 ΐΐβε. ■ V·· · ■ · 

13 ΤΗε δίεετίηβ βεητ οοτηρΒΠτηεηι δΗΒίί 6ε: 

.1 τεΒίϋΙγ ΒοοεδδίΗΙε 3ηά, 35 ί8τ 35 ρτ3θ(ίθ361ε, δερΒΤΒίει! ίτοπι 
(ΠΒοΗίηετγ δρ8οεδ; 8ηιί 

.2 ρτονίΡεΟ ννίιΗ δυίίΒΗΙε ΒίτΒηβεηηεηΐδ ιο εηδυτε ννοτΗίηβ ηοοεδδ (ο 
δίεετίηβ βΟΒτ τηβοΗιπετγ 3η<ί οοηίτοίδ. ΤΗεδο 3ΐτ3Πβεπιεη15 5 Ηβ1 Ι 
ίηοίϋίίε ΗΒηΟτΒΐΙδ βπ6 βΤ3(ίηρδ οτ ο(Ηετ ηοη-δΐίρ δατίΒοεδ (ο εηδίιτε 
δυίοΗΙε ννοτΗίηβ οοηιϋΐίοηδ ίη (Ηε ενεηί οί ΗγΟτηοίίο ίΐϋίίΐ ΙεβΙΐΒβε. 

14 ΐνΗετε (Ηε ηκίίΐετ δίοοίι ίδ τεςιιίτεεΙ (ο 6ε ονετ 230 ηιπι 6ί3Πΐε(οτ ίη ννβγ 
οί (Ηε (ίΙΙετ, εχοίυϋίηβ δίτεηβΐΗεηίηβ ίοτ ηΒνίβΒΐίοη ίη ίεε, 3η ΒΐιετηΒίίνε 
ροννετ δαρρίγ, δυίΓιοίεηι β( ΙεΒδί (ο δαρρίγ (Ηε δίεετίηβ βεητ ροννετ ιιηίΐ ννΗίοΗ 
οοπιρίίεδ ννίιΗ (Ηε τεςυίτεπιεηΐδ οί ρΒΓ 2 βΤΒρΗ 4.2 αηά ηΐδο ίΐδ ΒδδΟΟΪΗίείΙ 
οοηίτοί δγδίεπι 3η(1 (Ηε τυάόετ ηηβίε ίηΟίοηιοτ, 5 Ηβ11 6ε ρτονίιΙεΟ 3υ(οπΐ3(ίθ8ΐ- 
1γ, ννίίΗίη 45 δεοοηιΐδ, είΐΗετ ίτοηι (Ηε επιετβεηογ δοιιτεε οί εΐεοιτίοηΐ ροννετ οτ 
ίτοπι 8η ίηάοροηΟεηΐ δουτεε οί ροννετ ΙοοΒίεΟ ίη (Ηε δίεετίηβ βεητ οοιηρΒΠ- 
πιεηί. ΤΗίδ ίηςίερεηιίοηΐ δουτεε οί ροννετ 5 Η 2 ΙΙ 6ε ϋδειΐ οηΐγ ίοτ (Ηίδ ρυτροδβ- 
1η ενετγ δΗίρ οί 10,000 (οηδ βτοδδ ΙοππΒβε 3η<1 υρννΒτΟδ, (Ηε βΙιετηΒίίνε ροννετ 
δορρίγ δΗηΙΙ Ηβνε β οβρΒοίίγ ίοτ β( Ιο3δ( 30 ιηίηιΗεδ οί οοηΐίηυουδ οροτΒΐίοη 
βηιΐ ίη βηγ οίΗετ δΗίρ ίοτ 31 ΙεΒδί 10 τηίηοιεδ. 

15 1η ενετγ ΟηΗετ, εΗειηίθ3ΐ (3ηίιετ ότ β3δ οηττίετ οί 10,000 (οηδ βτοΜ 
(οηη 2 βε 8η0 αρννβπΐδ Βηϋ ίη ενετγ οιΗετ δΗίρ οί 70,000 (οηδ βτοδδ 1οηη3βε 3οα 
υρνν3Γ£)δ, (Ηε πΐ3ίη δίεετίηβ βεζτ δΗηΙΙ οοπιρτίδε (ννο οτ πιοτε ί(1εη(ίο3ΐ ροννετ 
ϋπίίδ οοπιρίγίηβ ννίιΗ (Ηε ρτονίδίοιίδ οί ρΒΓΒβΓΒρΗ 6. 

16 Ενετγ (3ηΗετ, οΗετηίοΒΐ (ΒίιΚεΓ οτ β3δ ΟΒττίετ οί 10,000 (οηδ βτοδ® 
(οηπ3βε 3π<1 υρννΒτΟδ 5 Η 2 ΙΙ, δυΗίεοι ίο ρΒοβτβρΗ 17, οοπιρΙγ ννίιΗ (Ηε 
ίοίίοννίηβ: 

1 (Ηε τηβίη δίεετίηβ βεητ δΗΒίί 6ε δο ΒΓτβηβεΟ (Ηβ! ίη (Ηε ενεηί οί 1θ5δ 
οί δίεετίηβ ε3ρ36ί1ι(γ (Ιυε (ο 3 δίηβίε ίβίίυτε ίη 3ηγ ρβτί οί οηε οί (η® 
ροννετ 3ε(ϋ3(ιηβ δγδίοπίδ οί (Ηε πΐ3ίη δίεετίηβ βε3Γ, εχείυεϋηβ (Ηε 
(ίίίετ, ςΐ)3(1τ3π1 οτ εοπνροηεηΐδ δετνίηβ (Ηε 83 πιε ροτροδε, οτ δειζητε 
οί (Ηέ τυΟίΙετ 3ε(ϋ3(0Γδ, δίεετίηβ 03ρ36ί1ίΐγ βΗηΙΙ 6ε τεβΒΐηεΟ ίη ηοΐ 
Γηοτε ΐΗΒπ 45 δεεοηΟδ Βίίετ (Ηε Ιοδδ οί οηε ροννετ 3ε(03(ίηβ δγδίεπν, 

2 (Ηε πιέίη δίεετίηβ βεβτ δΗβΙΙ εοπιρτίδε είίΗετ: 

2.1 (ννο ίηείερεηεΐεηΐ 3Π(1 5έρ3Τ3ίε ροννετ 3ε(ιΐ3(ίηβ δγδίεπνδ, ε 3 ®* 1 
ε3ρ36Ιε οί πιεετίηβ (Ηε τεαυίτεπιεηΐδ οί Ρ3τ3ετ3ρη 3.2; οτ 
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2.2 3 ( ΙεβδΙ (ννο Ί()εηΙίθ3ΐ ροννετ 30(α3ΐίη(> δγδίεηΐδ ννΙιίεΗ. 3ειι η § 
δίπιυΐίδηεόήδΐγ ίή ηοπη3ΐ ορεΓ3(ίοη, 563 ΙΙ 6 ε ε3ρ361ε οί πιεειίη® 
(6ε Γείριίτεπιεηΐδ οΓ ρ3Γ3§Γ3ρ6 3.2. ΛνΗεΓε πεεε5$2τγ ίο εοτηρίγ 
ννί(6 1(ιΐ5 ΓεςυίΓειτιεηι , ίηΙεΓ-εοηηεχίοη οί 6γάΓ3υίίε ροννετ 3εηΐ3ΐ- 
ίηβ δγδίεπίδ δΗβΙΙ 6ε ρΓονίάεεΙ. Ι_ο$5 οί 6γςίΓ3υ1ίε ίΐυίι) ίΓοιη οηε 
δγδίετη 863116ε 0303616 ρί 6είη@ άεΐεειεά 3η4 (6ε (Ιείεειίνε δγδίετη 
3ΐι(οιη3(ίε3ΐΙγ ί8θΐ3(εά 5ο (63( (6ε ο(6ετ 30(υα(ίη§ 8γ8(ειτι ογ 
δγδίεπίδ $6311 Γεηΐϊΐη ίυΐΐγ ορεΓ3(ίοη3ΐ; 

;3’ "δ(εεππ8 §εαη' ο»6μ Λ»η οί (6ε Ηγύηιιϋε (γρε 86311 3ο6ίενε 
ί ·''''εςυίν8ΐεη( δ(3ηίί3Γ(Ιδ. 

ΒίβΗοΓ (3(ΐ6εΓ8, εΗεπιίεβΙ οη^επ ογ μϊ εαάΐεη οί 10,000 ιοηδ £τοδ& 
ίίορη'ΒΒε 3Π(1 υρννβκΐδ, 6υ( οί Ιεδδ (63η 100,000 (οηηεδ άε3(1ννεί£6[, δοΐυιίοηδ 
ρ>(6εΓ;ι63η (6οδε δει οιι( ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6 16, νν6ίε6 ηεεΟ ήοΐ 3ρρ1γ (6ε δίη£ίε 
%8ίΐ«Γ?;·είίίεποη (ο (6ε ηκΜετ 3ε(ϋ3(0Γ ογ 3εΙυ3(0Γ5, πιβγ 6ε ρβηηίΗεά 
ΡρίργϊίίΐΟ (63( 3η εφιίν&ΙβηΙ δκίεΐγ δίαώΐιπΐ ΐδ 3ε6ίενε0 βηΟ (6β(: 

Ϋ1«■ ίοΐίοχνίηε Ιοδδ οί δ(εεηπ£ ε3ρ36ί1ί(γ Οηε (ο η βιη§1ε ί3Ϊ1ιΐΓε οί ηηγ 
’ : ρ3Γ( οί ί6ε ρϊρϊηβ δγδίετη ογ ίη οηε οί (6ε ρον/ετ υηίΐδ, δ(εεπη£ 

ΐ'03ρ86ϊ1ί(γ 86311 6ε Γ0£3ίηεϋ ννί(6ίη 45 δεεοηΟδ; 300 

ί"{.ν'ί * ' · 

12: ,νν6ετε (6ε δίεεππρ £ε3Γ ίηεΐιιύεδ οηΐγ 3 δίπείε ΓηΟΟεΓ 8ε(ϋ3(0Γ, 
ςρεείβΙ εοηδίΟεΓΒΐιοη ίδ £ίνεη Ιο ΒίΓεδδ ηπεϊγδίδ ίοΓ (6ε Οεδίςη 
ίηεΐϋίΐΐηρ ίβΐίςαε βηβίγδίδ βπΟ ίΓ3ε(ιΐΓε πιεε6αηίε8 3η3ΐγδίδ, 38 
βρρΓορηβΙε, (ο (6ε πΐ3(επ3ΐ ιΐδεΟ, (ο (6ε ίπ8(3ΐΐ3(ίοη οί δε8ΐίη£ 
8ΓΓ3ή|ειηεη(8 3η0 (ο (05(ίη^ βη<1 ίη5ρεε(ίοη 3η(1 (ο (6ε ρΓονίδίοη οί 
είίεείινε πΐ3ίη(εη3ηεε. Ιη εοηδ'κΙεΓβΙίοη οί (6ε ίοΓε^οίη®, (6ε 
Αάπηηί3(Γ3(ίοη 86311 3(1ορ( Γε£υΐ3(ίοπδ »6ίε6 ίπείυοε (6ε ριονίδίοηδ 
οί (6ε ΟυίΰεΙίηεδ ίοΓ Αεεερ(3ηεε οί Νοη-ΟϋρΙίε3(?<3 ΚυΟΟετ 
Αε(ϋ3(0Γ8 (ογ Τβη^εΓδ, 06επιιεη1 ΤβηΙτεΓδ 3η0 Οβδ ΟβΓηεΓδ οί 
,10,000 Τοηδ Ογο88 Τοηηβ^ε επΟ Α6ονε 6υ( Εεδ$ (63η 100,000 
; : Τοηηεδ ΟεβΟν/εί^ι, ηΟοριεΟ 6γ (6ε θΓ£3ηίζ3(ίοη.' 


Β :\ £ Ρ0γ 8 (Βη6εΓ, ε6επιίθ3ΐ Οηΐςετ ογ (8$ οπϊβτ οί 10,000 (οηδ £Γ05δ (οηηβ^ε 
3 υρννβηΐδ, 6η( 1εχ$ (6βη 70,000 (οηηεδ ΟεβΟν/εί^Ηΐ, (6ε ΑΟιηίηίδίΓΒΐίοη 
|!ΐη8γ; υηίίΙ 1 5ερ(επι6εΓ 1986, 8εεερ( 3 δίεεπη£ £ 63Γ δγδίεπι ενί(6 3 ρτονεη 
ΡΙεεοΓίΙ ρί Γε1ί36ι1ί(γ »6ίε6 3οεδ ποί εοηιρίγ ννί(6 (6ε δίη£ίε ίβίΐυτε επίεποη 
ΙΐίεφίίίείΙ ίοΓ 8 Ηγατηυΐίε δγδίεπι ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6 16. 

ΪΪ9 ΕνεΓγ Οη6εΓ, ε6ε(ηίθ8ΐ Οη6εΓ ογ §38 εβΓτίβΓ οί 10,000 Ιοηδ §Γ05$ 
ΗΡρηββε ,βη<1 ορ»?8Γ(1$, εοηδίηιειειΐ 6είοΓε 1 $ερ(επι6εΓ 1984, 36ε 11 εοιηρίγ, 
Ι^έίϊΙ^ΙεΓ (63η 1 $ερ(ειη6βτ 1986, \νί(6 (6ε ίο11οννίη£: 

^"“Λβ ΓεςιπΓεηιεηΙδ οί ρ3Γ3£Γ3ρ6δ 7.1, 8.2, 8.4, 10, 11,12.2, 12.3 αηά 
.7 13.2; 

3.ι-'ί·,ε.,. · 

ϊννο ίηΟερεηΟεηΙ δίεεπη® §ε3Γ εοη(Γθ) 8γ$(επΐ3 86811 6ε ρτονίΟεΟ 
0306 οί \νηίε6 03η 6ε ορεΓΒΙεά Λοιη (6ε η3νί@3(ίη^ 6π8βε. Τ6ίδ 8οεδ 
, ν ηοΐ ΓεςϋίΓε ΰϋρΙίθ3(ίοη οί (6ε δ(εεήη£ ενίιεεί ογ δίεεπη^ ΙενεΓ; 

■'3 ϊί (6ε 5(εεΓίη;> @ε3Γ οοηίΓοΙ δγδίεπι ίη ορεο(ίοη ίείΐδ, (6ε δεεοηΟ 
?5~ δγδίεπι 86311 6ε 03ρ361ε οί 6είη§ 6 γοο§6ι ίη(ο ίττΐΓηε(1ί3ΐε ορεοιίοη 
ί Ιγοπι (6ε η3νί@3(ίη§ 6688*; βη(1 . 


, 4 ε3θ6 δ(εεπη§ §ε3Γ εοηίτοί δγδίεπι,. ϊ( ε1εε(πε, 86311 6ε δετνεά 6γ ί(δ 
οινη δερ3Γ3(ε είΓουίί δκρρϋεα ίίοηι (6ε $(εεηπ£ β£ΕΓ ροννεΓ είΓοαίί ογ 
ΟίΓεοΙΙγ Ιγοπι δίνί(ε66θ3τ6 6ϋδ63Γδ δυρρ1γίη§ (631 δ(εεπη§ βεβΓ 
ροννεΓ είΓοαίί 3( 3 ροίηΐ οη (6ε δ»ί(ε66θ3Γ[1 3(1ί3οεη1 (ο (6ε δκρρΓγ (ο 
(6ε δίεεπη§ §ε3Γ ρο»ετ ατουί!. 


Ϊίί ώ^^Iη 8(1(1ί(ίοη (ο (6ε ΓεςιιΪΓεπιεηΐδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ6 19, ίη ενεΓγ (εηΚεΓ, 
είίέπηοαΐ (ηπΙγογ ογ £38 03τπεΓ οί 40,000 (οηδ §Γθδδ (οηη3§ε 3η0 ηρ»3Γ£ΐδ, 
εόηδίηιείείΐ 6είθΓε 1 8ερ(επι6εΓ 1984, (6ε δ(εεπη§ §ε3Γ δ6ο11, ηοι |3(εΓ (63η 1 
8ερ(επι6εΓ 1988, 6ε δο απόηχε*! (63(, ίη (6ε ενεηί ρί 3 δίηείε (αίΙοΓέ οί (6ε 
ρίρ,ιηβ ογ οί οηε οί (6ε ροιετ ιιηϊΐδ, δίεεπη§ 03ρ36ί1ί(γ 03ή 6ε πΐ3ίπ(3ίηε6 ογ 
όιρ'; ( Γΐΐ(](ΐεΓ πιονεπιεη( εή 6ε ΐϋηΐΐεά δο (63( $Μεήη$ ε3ρ36ί1ίιγ οη 6ε 
ΙΜεέϊΙίΙγ ΓεΒΒΪηειΙ. Τ6ίδ 86311 6ε 3ε6ίενε6 6γ: 

'|·*1 3η ίη<1ερεη(1εη( πιεαηδ οί Γεδίοίηίη® (6ε Γυ<18εΓ; ογ 

^12; ίβδ( 30(ίηβ νβίνεδ \ν6ίε6 πΐ3γ 6ε πίΒηαβΙΙγ ορεΓβίεϋ (ο ίδοΐβίε (6ε 
80(ιΐ3(0Γ ογ αεηΐΜοη ίτοιη (6ε εχίεπιβΐ 6γ(ΐΓ3α1ίο ρίρίη§ (οςεφετ 
' ννί(6 8 πιεβηδ οί (Μγ τείίΐΐίηβ (6ε βεΙυβίΟΓδ 6ν 3 ίίχεεί 
ίηΟερεηΟεηΙ ροννεΓ-ορεΓ3(ε<1 ριιπιρ 3η<1 ρίρίηβ δγδίεπι; ογ 

.3 3η 3ΓΤ3η§επιεη( δυε6 (63(, »6εΓε 6γ6Γ3υΙίε ροννετ δγδίεπίδ 3Γε 
ίη(εΓθοηηεΟ(ε(1, Ιοδδ οί 6γ<ΐΓ3ΐι1ίο ίΐαίιΐ (γοπι οηε" δγδ(επι δ63ΐ1 6ε 
(1ε(εο(εά βπϋ (6ε ιΙείεοόνε δγδίεπι ίδοΐβίείΐ εί(6εΓ 3ϋ(οπΐ3(ίθ3ΐ1γ ογ 
Ιγοπι (6ε Π8νί§3(ίη£ 6η(1γο δο (6η( (6ε ο(6ετ δγδίεπι Γεικ3(ηδ ίυΙΙγ 
ορεΓ3(ίοη3ΐ. 


Κεςηΐπϋοα 30 

ΑάάίιίοπαΙ ηηιιίηπιεηΒ }οτ ιΐκίήε αηά ίΙεατοΗγάταιιΙκ ίΚ(ήη$ £«βγ 

ί.;! 1 “λ Μείιηδ ϊογ ίηΰίό(ίηΕ (6β( (6ε πιοίοΓδ οί εΐεείπε βηί εΙεε(Γθ6γΰΓΒυ1ίε 
Β^'ίί'68 §ε8Γ 3Γε ηηιόηρ δΗπΙΙ 6ε ίηδθ11ε<1 οη (6ε ηβνίβδίίη^ 6η<3§ε 3ηά 31 3 
|Μ“>1»61ε Γηβίη πιβείιίηεΓγ εοη(το1 ροδίήοη. 

^ΐΙΙΙβΕΒοΗ ε1εε(πε ογ εΙεείΓοΙιγίΙηηΙίε δ(εεπηκ εοπιρπδίη| οηε ογ βιογο 
*^Μ·Γ-υηί(δ 868116ε δβΓνεΟ 6γ β( 1ε3δ( ρνο εχεηίδίνε είΓΟίΚδ ίεο (Ιίίεείΐγ Ιγοπι 
^ ΐ^ ίηπίΗ δΐνί(ε66θ8Γ(Ι; 6 ο»ενεΓ, οηε οί (6ε είΓευίίδ πογ 6ε δυρρίίείΐ (6Γουρ6 
Ι^&ϊ^'^ίβεηεγ δ»ί(ε66ό3Γ(1. Αη βυχίϋβΓγ ε1εε(ήε ογ ε1εε(Γο6γαΓ3υΙίε «εεπη^ 


' 7 ί 5 πιβεο !0 (Ηε Οϋ»4ο1ίηε5 Γογ ΑςεερίΒηοε οΓ Νοη·5υρίϊε3ϊε(1 ΚυάΟετ Αειαβιοπ Γογ 

βΚίΐιΙίεΓ», α,ε,τιίεΒΐ ΤίηΚεπ 8ηι) Οβϊ ΟίΓτίίΐϊ οΓ 10,000 Τοικ Ογο» Τοηπ^ίε ιηά ΑΟονε 

ιΗοη 100,000 Τοηηει ϋεΒΟνείίΙιι. ίΟοριεΟ 6γ (Ηε ΟΓρΒηίζϋ’.ίοη 6)ί τεΜίοιιοπ 


£ε3Γ 3δδοα3ΐεα \νηη 8 ηιβίη εΐεείπε ογ ε1εε(Γθ6γΰΓ3υΙίε δΙεε.Γίης ςεβΓ πογ 6 ε 
εοηηεειεύ (ο οηε οί ( 6 ε επευίίδ δΐιρρίγίηρ ( 6 ίδ πιβίη δΐεεπη£ εε 3 Γ. Τ 6 ε εΪΓεαίΐδ 
δαρρ1γίη£ 8 η εΐεείήε ογ ε 1 εε(Γθ 6 γατ 3 ΐιΙΐ€ δ(εεπηξ γεαΓ 5636 6 βνε 3 ( 1 εςιΐ 3 (ε 
ΓΒΙίη^ Ιογ δϋρρ1νίη§ &11 πιοίοΓδ » 6 ίε 6 03η 6 ε δίπηιΙΙΗηεουδΙγ εοηηεο(ε(1 (ο 
( 6 επι 3 ηά πογ 6 ε ΓεςυίΓοοΙ (ο ορεοίε δίπιιιΐοηεουδίγ. 

3 86οΠ οίΓοηίί ρΓΟίεείίοη 3η<1 «η ονεΓΐθ3(1 είοιτη 86 βΙΙ 6 ε ρΓΟνίΟεΡ Ιογ 
δυο6 οηηιίΐδ 3η(1 πιοίοΓδ. ΡίΟΙεεϋοη 8£3ίηδ( εχεεδδ οιπτεπί, ίηεΙυ(1ίη£ δ(3Γ(ίη£ 
ςηπεηΙ, ίί ρΓονί<1ε(1,868116ε ίοΓ ηοι Ιεδδ (63η ονίεε (6ε ίιιΙΙ ΙοβιΙ εαιτεπί οί (6ε 
πιοιογ ογ είΓοιιίΙ 80 ρΓΟίεειεϋ, αηά 86311 6ε 3ΓΓ8η£ε(1 (ο ρεπηίΐ (6ε ρ3δδ3£ε οί 

16ε βρρΓορπβίε δΟΠίπε ΟϋΓΓεηΙδ. \ν6εΓ0 3 (6Γεε-ρ63δε δΐιρρίγ ί$ ιΐδειΐ βη 
οΙβγπί δ 63 !Ι 6ε ρίονίίΐεα (631 ντίΐΐ ίη< 1 ίθ 3 ΐε ίΒίΙϋίε οί εηγ οηε οί (6ε διίρρΙγ 
ρ63δεδ. Τ6ε 3ΐ3πηδ Γεςαίίεά ίη (6ί$ ρ3Γβ£Γ3ρ6 ι63ΐ| 6ο 6ο(6 8υ()ί61ε 3η(1 νίδυβΙ 
3ηό δ6ηΙΙ 6 ε δίΐυ3ΐε(1 ίη 3 οοπδρίουουδ ροδίΐίοη ίη (6ε ποίη ποε 6 ίηεΓγ δρβεε ογ 
εόηίΓο! γοοπ, Ιγοπι ν6ιε6 (6ε πιβίη πΐ3ε6ίηεΓγ ίδ ποπηοΙΙγ εοηίΓοΙΙεΟ 3η<1 38 
πιβγ 6ε τεςαίΓειΙ 6 γ Κε§ηΐ3(ίοη 51. 

4 ΐν6εη ίη 8 δ6ίρ οί Ιεδδ (68η 1,600 (οιίδ £Γ 0 δδ (οηη3|>ε 3η 3υχί1ί3Γγ $(εεηη£ 
£ε3Γ »6ίε6 ίδ,ΓεςηίΓεΟ 6γ Κεβϋΐ3(ίοη 29.4.3 (ο 6ε ορεΓ3(ε(1 6ν ρο»εΓ ίδ ηο( 
εΐέεΐηεβίΐγ ροινεΓεί ογ ίδ ροννεΓεΟ 6γ 3η εΙεείΓίε πιοιογ ρπητ3Γίίγ ίηίεηύεά Ιογ 
οι6ογ δΟΓνίεεδ, (6ε πτηιη δίεεηηβ §ε3Γ πΐ3ν 6ε ίειΐ 6γ οηε οίΓεοίΐ ίτοιη (6ο πιβίπ 
δννϊ(ε))6θ3Γ(1. ν/6εΓε δϋε6 8η εΐεείπε ιποΙογ ρΓίιηβπΙγ ίη(επάε(1 ίοΓ 6 ( 6 ογ 
δεΓνίεεδ ίδ 2ΐΐ3η£ε<1 Ιο ροννεΓ δυε6 3η 3υχί1Ϊ3Γγ δίεεηη£ £ε3Γ, (6ε ΓεροίΓεπιεηΙ 
οί ρ3Γ3£τβρ6 3 πιβγ 6ε ννείνεΟ 6γ (6ε Α6πιίηίδ[Γ3(ίοη ίί 83(ίδΓιε(1 ννί(6 ( 6 ε 
ρΓΟίεείίοη 3ΓΓ3η£επιεη( }0£ε(6εΓ ννί(6 (6ε Γεςυίίεπιεηίδ οί Κε£ΐιΐ3(ίοη 29.5.1 
3ηύ .2 3η6 29.7.3 3ρρ1ιε361ε (ο βηχίΙίβΓγ δ(εεπη£ £ε3Γ. 


Κε£ΐιΐ 8 (ίοη 31 
ΜοΜηΐτγ οοηΐτοΐτ 

1 Μβίη βπ( 3 3ηχί1ί3Γγ ΓΠ3ε6ίηεΓγ εδδεηιίβΐ Ιογ 16ε ρίορυΐδίοη Βη<1 δβίεΐγ οί 
(6ε δ6ίρ 56311 6ε ρΓΟνίεΙεί! ννί(6 είίεείινε πιεβηδ Ιογ ί(δ ορεΓΒίίοπ 3η(1 εοη(ΓθΙ. 

2 ΙΜιεΓε τεπιοίε εοηίΓοΙ οί ριορυΐδίοη πΐ 3 ε 6 ίηεΓγ Ιγοπι ( 6 ε η 8 νί£ 3 (ίη£ 
6 η<ΐ£ε ίδ ρΓονίΟεε! επγ! ( 6 ε ποε 6 ίηεΓγ δρεεεδ 3Γε ίηίεηιίείΐ (ο 6 ε ποηηεΟ. ( 6 ε 
ίθΙ 1 οννίη£ 86311 ερρίγ: 

.1 ( 6 ε δρεειΐ, (ΙίΓεεΙίοπ οί (6πΐδ( 3Π(1, ίί 3ρρ!ίε361ε, ( 6 ε ρί(ε 6 οί ( 6 ε 
ρΓορεΙΙεΓ δ63)1 6ε ίυΐΐγ εοη(Γθ!ΐ861ε Ιγοπι ( 6 ε Π3νί£3(ίη£ 6 (ί<ΐ£ε 
, (ΐηοεΓ βΐΐ 83Ϊ1ίη£ εοηεΐίίίοηδ, ίηε1ϋ(1ίη£ πΐ3ηοευνπη£; 

.2 ( 6 ε Γεπιοίε εοηκοΐ δ 63 ΐ! 6 ε ρεΓίοπηεύ, Ιογ εβε 6 ίηΟερεηΟεηΐ 
ρΓορεΙΙεΓ, 6 γ 3 εοηίΓοΙ (Ιενίεε δο (1εδί£ηε(1 3 η (1 εοηδίπιείεα (631 ίίδ 
ορεΓΒίίοη ιΐοεδ ηο( ΓοςηίΓε ρ3Πίευΐ8Γ ΒΚεηίίοη (ο ( 6 ε όρεή(ίόή*ΐ'.'; 
(ΙεΙβίΙδ οί ( 6 ε ιη3ε6ίηέΓγ. ΐν 6 εΓε πιόΚίρΙε ρΓθρε11εΓ5 3Γε <1εδί£ηε(1 (6 
ορεΓ3(ε δίπιυΐοηεουδίγ, ( 6 εγ πογ 6 ε εοηίΓοϋεα 6 γ οηε εοηίΓοΙ 
(Ιενίεε; 

.3 (6ε πΐ3ίη ρΓορυΙδίοη πΐ3θ6ίηεΓγ δ6αΙ16ε ρΓονίεΙεεΙ ννί(6 3η επιεΓ£εηεγ " 
δ(ορρίη£ 4ενιεε οη (6ε η3νί£3(ίη£ 6π<ΐ£ε \ν6ίε6 86311 6ε ίηάερεηύεηΐ 
οί (ηε η3νί£3(ίη£ 6πιΐ£ε εοηίτοί δγδίεπι; 

•4 ρΓορυΙδίοη πΐ 3 θ 6 ίήεΐ 7 ΟΓΐΙεΓδ ίίοηι 16 ε η 3 νί§ 3 ΐίη§ 6 η(ΐ£ε δ 63 ΐ 16 ε 
ιπείίεβίοά ίη 16ε ηΐ3ίη πιβοΚίηέΓγ εοηίΓοΙ γοοπι ογ 3( (6ε πιβηοευνί- 
ίη£ ρΐ3(ίθΓΠΐ 38 3ρρΓορπ3(ε; · 

.5 τεπιοίε εοη(Γθ| οί ( 6 ε ρΓορυΙδίοη πΐ3θ6ίηεΓγ 86311 6 ε ροδδί 6 Ιε οηΐγ 
Ιγοπι οηε Ιοε 3 (ίοη 31 8 (ίπιε; 81 δαε 6 Ιοεβίίοιίδ ίηιεΓΟοηηεεΙειΙ εοηκοΐ 
ροδίίίοηδ 3Γε ρεππιιεί, Αι εβε 6 Ιοεβιίοη Ι 6 ειε 86311 6 ε 3 η ίηΟίεβίοΓ 
δ 6 οννίη£ ννΗίεη ΙοεβΙίοη ίδ ίη εοηΚοΙ οί ( 6 ε ρΓορυΙδίοη πΐ 3 ε 6 ίηοΓγ. 
Τ 6 ε (ΓβηδίεΓ οί εοηίΓοΙ 6 ε(ννέεη ( 6 ε η 3 νί£ 3 ΐίη£ 6 ηιΐ£ε 3 η 0 ποε 6 ίη- 
εΓγ δρβεεδ δ 63 ΐ 1 6 ε ροδδί 6 Ιε οηΐγ ίη ( 6 ε πΐ 3 ίη ιπ;ιε 6 ίηεΓγ δρβεε ογ ( 6 ε 
Γηβίη πΐ 3 ε 6 ίηεΓγ εοηίΓοΙ γοοιτι . Τ 6 ίδ δγδίεπι δ 6 βΙΙ ίηεΙυΟε πιεπηδ (ο 
ρΓενεη! ( 6 ε ρΓθρε)1ίη£ ( 6 Γυδ( Ιγοπι α1(επη£ δί£πίίίε3η(1γ νν 6 εη 
- (Γ3ΠδίεΓΓΐη£ εοηίΓοΙ ίτοιη οηε ΙοεβΙίοη (ο 3ηο(6εΓ; 

.6 ίί 56311 6 ε ροδδί 6 Ιε (ο οοπΙγοΙ ( 6 ε ρίοριιΐδίοη πΐ 3 ε 6 ίηθΓν Ιοεβίΐγ, ενεη 
ίη ( 6 ε εβδε οί ίείΙϋΓε ίη βηγ ρβη οί ( 6 ε τεπιοίε εοηίτοί δγδίεπι; 

.7 ( 6 ε (1εδί£η οί ( 6 ε τεπιοίε εοηίτοί δγδίεπι 563 ΙΙ 6 ε δηε 6 (631 ίη ε 3 δε 'οί 
ί(ϊ ίβίίητε βη 3 ΐ 3 πη <νί!1 6 ε £ίνεη. ΛΙηΙεδδ ( 6 ε Α 6 πιίηίδ(τ 3 (ίοη 
εοηδίάετδ ι! ίπιρΓ 3 ε(ίε 36 Ιε ( 6 ε ρτεδει δρεεό 3 ηϋ άίτεεΐίοπ οί ( 6 τυδ( οί 
( 6 ε ρΓορεΙίετ δοβΙΙ 6 ε πΐ 8 ίη( 3 ίηε (1 ιιηοΐ Ιοεβΐ εοηίτοί ίδ ίη ορεΓΒίίοη; 

.8 ίη(1ίε3(0Γδ 56311 6 ε Βηεύ οπ ( 6 ε η3νί£3(ίη£ 6 ή(ΐ£ε ίοτ: 

. 8 .1 ρτορεΙΙετ δρεειΐ βηιΐ (Πτεείίοη οί Γ 0 ( 8 (ίοη ίη ( 6 ε εβδε οί Γίχεεί ρί(ε 6 
ρτορείίεΐδ; 

.8.2 ρτορεΙΙετ $ρεε 8 3 ηιΙ ρίΐε 6 ροδίΐίοη ίη ( 6 ε εβδε οί εοπ(Γθ 1 < 361 ε ρί(ε 6 
ρίορεΙΙεΓδ; 

.9 3η βίΒπη 563 ΙΙ 6 ε ρτονίιίειΐ οπ .( 6 ε Π3νΪ£3(ίη£ 6 τί(ΐ£ε 3η(1 ίη ( 6 ε 
πΐ3θ6ίηεΓγ δραεε (ο ίηύίεβίε Ιοιν δ(3Πίη£ βιγ ρτεβδητε νν 6 ίε 6 56311 6 ε 
δεί 3 ) 3 Ιενεί Ιο ρεπηίΐ ίυη 6 ετ πΐ 3 ίπ εη£}ηε δ( 3 Πίη£ ορεΓ3(ίοηδ. Ιί 
( 6 ε τεπιοίε εοηίτοί δγδίεπι οί ( 6 ε ρτορυΐδίοη πιαε 6 ίηεΓγ ίδ (1ε5ί£ηε(1 
ίοτ 3ο(οπΐ3(ίε δ(3Πιη£, ( 6 ε ηηπι 6 εΓ οί 3υ(οπΐ3ΐίε εοηδεεαίίνε 
31(επιρ1δ νν 6 ίε 6 ίβί! ίο ρτοϋιιεε 3 δίβιί 56311 6 ε 1ίπιί(ε(ί ίη οπίετ (ο 
δ3ίε£ϋ3Γ(1 δΐιίίίείεηΐ δ|3Πίη£ βιγ ρΓεδδυτε ί<Λ δ(ηηίη£ ΙοεβΗγ. 

3 \ν 6 ετε ( 6 ε πιβίπ ρτορυΐδίοη 3η8 3δδοεί3(ε(1 πΐ3θ6ίηεΓγ, ϊποίηεΐϊη^ δουτεεδ 
οί πΐ3ίη εΐεείπεβΐ δυρρίγ, 3τε ρτονίιίειΐ ννί (6 νβποιίδ ϋε£τεεδ οί 3υ(οπΐ3(ίε ογ 
τεπιοίε εοηίτοί βηιΐ'βτε υπάεΓ εοη(ίηυουδ πΐ3ηϋ3ΐ δυρετνίδίοη ίτοτη 3 εοηίτοί 
ΓΟΟΓη ( 6 ε 3ΓΓ8η£επίεη(5 βη<1 εοπίτοΐδ δ63ΐΙ 6 ε δο άεδί£ηβ(1, εςυίρρεεί βηΰ 
ίηδ(3ΐ1ει1 ( 6 βι ( 6 ε πί3ε6ίηετγ ορετβΐίοη ννίΐΐ 6 ε 3δ δ3ίε 3η8 είίεείινε 3 δ ίί ί( ννετε 
υηιΙεΓ (ΙίτεεΙ δυρεράδίοη; ίοτ ( 6 ίδ ρυηροδε Κε£υΐ3(ίοηδ 46 (ο 50 δ63)Ι ερρίγ 3 δ 
ΒρρΓορπβίε. Ρ 3 ΐίίευΐ 3 Γ εοη$ί(Ιετ3!ίοη 56311 6 ε £ίνεη (ο ρτοΐεει δυε 6 δρβεεδ 
3§3ίηδΙ ίίτε 3ηϋ ί1οο(ϋπ£. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΤΟΝ) 


4 1π £εΠ^Γ3ΐ; ΒυΙΟΓΠΒΐίε $(3Πίη£, 0ρεΓ3(ί0Π3ΐ 3η6 ΟΟΠίΓΟί δγδΙΟΓΠδ 56 βΙ1 
ίηεΐυίΐε ρτονίδίοηδ ίθΓ. ποηυβΙΙγ ονεπίώπ^ (6ε 3υ(οπΐ3ΐίε εοηΐτοΐδ. ΡβίΙυτε οί 
3ηγ ρ3η οί δοε6 δγδίειηδ $6311 ηοι ρΓενεηι (6ε υ$ε οί (6ε ΓΠ3ηο3ΐ ονεΓπϋε. 


Κε£υΙαΙ1οη 32 

3ΐΐαη ύοϋεπ αηά ύοίίέτ (εεά ίγίίε/ηδ 

1 Ενετγ δίεβιη 6οί1ετ 3π(1 ενετγ υηΓπείΙ δίεβιη βεηβΓβΙΟΓ 56 βΙ 1 6ε ρεονίάει) 
ννί(6 ηοι Ιεδδ (63η Ονο $3ίε(γ νβίνεδ οί Βάεςιιβίε ε3ρ3εί(γ. Ηοννενετ, 63νίη§ 
Γε83Γί/?%; (6ε ουίρυΐ ογ 3ηγ ο'Λετ ίεβίοτεδ οί 3ηγ 6οί1ετ ογ υηΤιτεά δίεΕΓΠ 
βεηει;/„), 16ε Αάπιίηίδίπιιίοη πιβγ ρεπηίι οηΐγ οηε 53ίε(γ νβίνε ιό 6ε Γιΐΐεά ίί 
ιΐ ϊδ δ'\ΐδίίε<1 (631 3(1εςϋ3ΐε ρτοίεείίοη αριίηδΐ ονεηρΓεδδυΓε ίδ (6ετε6γ 
ρΓθνί(1ε<1 

2 ί?*ΐ6 0ίΙ-ΓΐΓε6 6οί1ετ »6ίε6 ίδ ίηίεηεΐείΐ (Ο ορεΓ3ΐε ννί(6ουι ιτΐ3ηυ3ΐ 
δυρετνίδίοη &ΗηΙ 1 6βνε δβίειγ 3ΓΓ3η£επιεπ($ \ν6ίε6 δ6υι οίί ι6ε ίυοί δυρρίγ βηΟ 
βίνε 3η 3ΐ3ΓΓη ίη 16ε 03δε οί 1ο\ν ννβιεΓ ΙενεΙ, βίτ δορρΙγ ίΕίΙιπε ογ ΠϊΓπε ΙΒ.ίΙιίΓε. 

3 \Ν31εΓ (υ6ε 6οί1εΓδ δετνίη§ (ϋΓ6ίηε ρτορυΐδίοη Γη3ε6ίηετγ δΗθίΙ 6ε ίί((ε<5 
ννί(6 3 6ί(>6-\ν3{εΓ-Ιενε1 βΙβππ. 

4 Ενετγ 5(63Γη £εηεΓ3(ίη(! δγδίεπι \ν6ίε6 ρτονίιίεδ δετνίεεδ ίδδεηΐίβΙ ίθΓ (6ε 
53ίε(γ οί (6ε δ6ίρ, ογ \ν6ίε6 εουΐιΐ 6ετεηϋεΓεϋ 6;ιη^εΓθυ5 6γ (6ε ίαίΐυτε οί ί(δ 
ίεε6 »3(εΓ δυρρίγ, $6311 6ε ρτονί6ε6 \νί)6 ηοι 1έδ$ (Ηβη (»ο δερ3Γ3ΐε ίεετΙ 
»3(εΓ δγδίεπίδ ίΓΟπι »η6 ίηοΐοίΐίηβ (6ε ίεε6 ρυτηρδ, ηοίίη^ (6 β( 3 ίίπ^Ιε 
ρεηε(Γ3(ίοη οί (6ε 5(ε3Γη <3ηιπι ίδ 3εεερ(30ΐε. υηίεδδ ονεφΓεδδυτε ίδ 
ρτενεηίεί) 6γ (6ε ριίΓηρ ε63Γ3ς(εΓί5(ίεδ ητεβηδ $6311 6ε ρτονίίΐεί! \ν6ίε6 ννίΙΙ 
ρΓενεηί ονετρΓεδδΐίΓε ιη 3ηγ ρ3Γ( οί (6ε 5γδ(ειη5. 

5 ΒοίΙεΓδ $6311 6ε ρΓΟνίϋείΙ \νί(6 πνεβηδ (ο δυρεΓνίδε 8η<1 εοηκοΐ (6ε 
φΐ3ΐί(γ οί (6ε ίεε6 »3(εΓ. 5αίο61ε 3ΓΓ3η§εΓηεηΐδ $6311 6ε ρτονίίίειΐ (ο 
ρτεεϊυίΐε, 35 ίβτ 35 ρΓ3ε(ίε361ε, (6ε εη(Γγ οί οί! ογ ο(6ετ εοη(3πιιη3π15 »6ίοΗ 
πΐ3γ 3<1νεΓ5ε1γ βίίεει (6ε '6οί1ε(.. 

6 ΕνεΓγ 6οί1εΓ εδδεηίίαΐ ίοτ 16ε 53ίε(γ οί (6ε $6ίρ επ 6 6ε5ί{;ηε6 (ο εοηοίη 
»3(εΓ 3( 3 δρεείΠεϋ ΙενεΙ $6311 6ε ρΓΟνίόεε! \νί(6 3( Ιε3$( (\νο ιτιεβηδ ίθΓ 
ίη6ίεΒ(ίη{> ί(5 ννΒΙετ ΙενεΙ, 3( 1ε35( οηε οί \ν6ίε6 $6311 6ε 3 εΙίτεει Γεεάιη^ ββε^ε 
£1355. 


ΚεξυΙβΙίοη 33 
ϋιεαπι ρίρε ίριεηυ 

1 ΕνεΓγ δίεβπι ρίρε 366 ·ενείγ ίί((ίη£ εοηηεείειΐ (6ετε(ο (6Γθυ§6 ιν6ίε6 
δ(ε3ΐη πίΕγ ρβδδ 563 ΙΙ 6ε 50 (Ιεδίςήεϋ, εόή5(ηιε(ε(13η6 ίηδΟΐΙεεί Εδ (ο \νί(6δ(3ηί! 
(6ε πίΕχίπΐϋπί Μ'ΟΓ^ίηβ δ(Γεδδέδ (ό \ν6ίε6 ί(.ητΐ3γ 6ε δύ6]εε(είΙ, 

2 ". Μεεηδ 563 ΙΙ 6ε ρΓονίάέί) ίθΓ (ΐΓ3ΐηίπ§ ενεΓγ δίεβιη ρίρε ίη \ν6ίε6 
63η§6Γθυδ ν.3(εΓ 63Π(ΓηεΓ 3ε(ίοη Γηί§6( ο(6εηνίδε οεοϋΓ. 

3 Ιί 3 5(ε3ΐη ρίρε ογ Ε::ϊης πίβγ τεεείνε δίεεηι Ϊγοπι 3ηγ δόυΓοε 3( 3 6ί§6εΓ 
ρΓεδδοτε (63η (631 ίθΓ ν.*ίεΗ ί( ίδ άεδί§ηε6 3 δϋί(361ε τείΐυείη^ ν3ΐνε, τε Ιίεί 
νηΐνε επ3 ρτεδδΐίΓε §3ϋ§ε $6311 6ε ίίΜεά. 


ΚεςυΙβΙίοη 34 

Αϊγ ρπαυτε ίγαεηυ 

1 Ιη ενειγ $6ίρ πιεδηδ 56311 -6ε ρτονί6ε6 (ο ρΓενεηί ονεΓρΓεδδΐίΓε ίη βηγ 
ρ3Γ( οί εΟΓηρΓεδδεϋ 3ΐΓ δγδ(εηΐ5 3ηι1 νν6εΓενεΓ ννΕΐεΓ ]3ε6ε(δ ογ ε35ίη§δ οί 3 ιγ 
εοπιρΓεδδόίδ 2η6 εοοίετδ γπϊ@6ϊ 6ε 5υ6]εε(6(Ι (ο 63η§ετθϋδ ονεΓρΓεδδΐηε <1ϋε (ο 
1εβ63§ε ίηίο (Ηεηι ίΓΟιη 3 ιγ ρΓεδδαΓε ρ3Πδ. $υί(361ε ρΓεδδυΓε τεΐίεί 3Π3η§ε· 
πιεηίδ δ6α1Ι 6ε ρτο νίεΙε<3 ίοτ 311 δγδίειηδ. 

2 Τ6ε ιπ3ίη δΟΠιπρ ειγ 3ΓΓ3η^ειηεη(δ ίο.Γ ΓΠ3ίη ρΓοριιΙδίοη ίηιοΓηϋΙ 
εοπι6υ$(ίοή εηβίηεδ δΚεΙΙ. 6ε Ε(Ιε^η3ΐεΙγ ρΓ0(εε(ε(Ι 3β3ίη5( (6ε είίεειδ οί 
ΒβεΚίίπής 3πά ίηίεπιβΐ εχρίοδίοη ιη (6ε δΟΓίίηκ 3ίΓ ρίρεδ. 

3 Α1Ι (1ί8ε63Γ|ε ρίρεδ ίΓΟίή δίΕΓίίη^ 3 ιγ εοΓηριεδδηΓδ $6311 Ιε3<) «ΙίΓεεΙΙν ιο 
(6ε 5(3Πίη§ 3ΪΓ ΓεέεινεΓδ, 3η<1 311 5(3Γίίη§ ρίρεδ (γοπι (6ε 3ΪΓ τεεείνεΓδ (ο πιαίή 
ογ 3ΐιχί1Ϊ3Γγ εη^ίηεδ 563ΙΙ 6ε έηίίΓείγ $ερ3Γ3(ε ίΓοιη (6ε εοπιρΓεδδΟΓ 6ίδε63Γ8ε 
ρίρε δγδίειη. 

4 Ρεονίδίοη $63116ε πΐ3(1ε (ο ιεύιιεε (ο 3 πιίηίΓηυιη (6ε εη(Γγ οί οίί ίη(ο (6ε 
3ΪΓ ρΓΟδδΐίΓε δγδίειηδ 366 (ο 6Γ3ίη Ί6εδε 5γδ(επΐ5. 

ΚερυΙβϋοη 35 

. νεηιίΐαίίη% ίγίΓερίί ίη ηιαΜηειγ ιραεα 

Μ3θ6ίηεή' δρβεεδ οί εβίε^ΟΓγ Α $6311 6ε βάεςυβίεΐγ νεη(ίΐ3(ε6 50 3δ (ο 
εηδϋΓέ (63( ιγΚερ ήι3ε6ίηεΓγ ογ 6οί1εΓ5 (6εΓείη 3Γέ .ορεΓ3(ίη§ 3( ίϋΙΙ ρο\νεΓ ίη 
«II \νε3(6έΓ 6όη6ι(ίοηδ ίηε1ο6ίη8 Ηε«νγ ινε3(6εΓ, «η 3<Ιεςυ3ίε $«ρρΙγ οί·«ΪΓ ίδ 
ποίηΟίηεά (ο (6ε δρέεεδ ίοΓ (6ε 53ίε(ν 3ηά εοιηίοΓΐ οί ρεΓδοηηεΙ 3π6 (6ε 
ορεΓ3(ίοη Οί (6ε ιή8ε6ίηεΓγ, Αηγ ο(6εΓ πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεε δηβΙΙ 6ε 3()εςιΐ3ίεΙν 
νεη(ίΐ3(ε(1 «ρρΓορπβΙε ίθΓ (6ε ροιροδέ οί (6β( ποε6ίηεΓγ δρ3εε. 


Κε^υΙαίίοη 36 
ΡτοΙεαίοη αξώηιι ηοάε’ 


Με35ϋΓεδ 56311 6ε Οΐιεή (ο τεείιιεε ΓΠ3ε6ίηεΓγ ηοίδε ίη ΓΠ3ε6ίηεΓγ δρ3εε$ 
(ο 3εεερ(361ε Ιενεΐδ 85 6ε(επηίηε6 6γ (6ε Α(1πιίηί5(Γ3ΐίοη. Ιί (6ί$ ηοίδε εβηηοι 
6ε δϋίηείεηίΐγ Γεάηεειΐ (6ε δΟϋΓεε οί εχεεδδίνε ηοίδε 56311 6ε δυίθ6Ιγ ίηδϋΐβίειί 
ογ ίδθΐ3(ειί ογ 3 Γείυ^ε ίΓοιη ηοίδε 563)1 6ε ρΓονίϋει) ίί (6ε δρβεε ίδ τεςαίΓειΙ ίο 
6ε τηεηηεί!. Εετ ρΓΟίεείΟΓδ 56311 6ε ρΓονίαει) ίοΓ ρεηοηπε τεςυίΓεϋ (ο εη(εΓ 
δϋε6 δρεεεδ, ίί ηεεεδ53Γγ. 


Κε§υΙβ(·οη 37 

ϋοηηιι/ηίεαιίοη ύεηνεεη ηανίβαίιηξ ύήάβε αηά ηιαΜηειγ εραεε 


Α( 1ε3δ( («ο ίηιΙερεηϋεηΙ πιεβηδ 56β11 6ε ρΓονίιΙειΙ Ιογ εοπηηηηίεΗΐίηί 
ΟΓίΙεΓδ ίτοπι (6ε ηβνί^Βΐιη^ 6π<1βε (ο (6ε ροδίιίοη ίη (6ε ΓΠ3ε6ίηεΓγ δρβεε ΟΓ,ίη 
(6ε εοηίΓοΙ γοοπι ίΓοιη \ν6ίε6 (6ε εηβίηεδ 3Γε ηοπηδΙΙγ εοηίΓοΙΙεί: οηε οί 
(6ε$ε 563ΙΙ 6ε «η εηρηε γοοπι (ε1εβΓ3ρ6 \ν6ίο6 ρΓονκΙεδ νίδυηΐ ίηΰίεβιίοη οί 
(6ε ΟΓίΙεΓδ 3Π(Ι τεδροηδεδ 6ο(6 ίη (6ε πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεε 3η6 οη (6ε η3νίρ3ΐ( η ρ 
6η6§ε. ΑρρΓορη3(ε πιεβηδ οί εοπηηυηίε3(ίοη $6311 6ε ρΓονϊεΙεεΙ (ο 3ηγ οιΗεε 
ροδίίίοηδ ίτοπι »6ίε6 (6ε εη^ίηεδ ηιβγ 6ε εοη(Γθ1Ιεί1. 

ΚεριιΙβΙίοη 38 

Εηξίηεεπ' αίαηη 

Αη επξίηεετδ’ βΙβγπι 56311 6ε ρτονίιίείΐ (ο 6ε ορεΓβίείΙ ίτοπι (6ε εηκίηε 
εοηΐτοί γοοπι ογ 3( (6ε πιβηοευνπηβ ρίαιίοπτι 3$ 3ρρΓορπ3(ε, 3η(Ι 56311 6ε 
είεβτΐγ 3ΐκ1ί61ε ίπ (6ε εηςίηεεΓδ’ βοεοπυηοάΒΐιοη. 


Κεςπΐ3(ίοη 39 

ί,οεαύοη ο /ετηετβεηογ ίηιίαΐ/αΐίοη! ίη ραιιεηξεη ιΗίρχ 

ΕπιεΓΕεηεγ δουτεεδ οί εΐεείτίεβΐ ροννετ, ίίτε ριπηρδ, 6ί1§ε ριιπιρδ εχεερι 
(6ο$ε δρεείίίεΒίΙγ δετνίηΕ (6ε δρβεεδ ίοτν/&τά οί 16ε εόΐϋδίοη 6υ!66ε3(Ι, βηγ 
ίϊχβ<3 ΓΐΓε-εχΐίη§υίδ6ίηΕ δγδίεπι Γεςπίτεί! 6 γ ΟΗβρίετ 11-2 βπίΐ ο(6ετ επιετιεπεγ 
ίηδίΒΐΙβΙίοηδ \ν6ίε6 3Γε εδδεηΐίεΐ ίοτ (6ε δ3ίε(γ οί (6ε δ6ίρ, εχεερι 3ηε6οτ 
ινίηίΙίΒδδεδ, δ63ΐ! ηο( 6ε ίηδΟΐΙε^ ίοηνβπΐ οί (6ε εοΐΐίδίοη 6υ166ε3ίΙ. 


ΡΑΚΤ ϋ; - ΕΕΕΟΤΚΙΟΑΕ ΙΝ5ΤΑΕΕΑΤΙΟΝ5 

(Εχεερι \ν6ετέ εχρίεδδΐγ ρτονίάειΐ ο(6ε™ίδε Ρ3Π Ο 
βρρίίεδ (ο ρ35δεη§εΓ δ6ίρδ 3η(1 ε3Γ£θ δ6ίρδ) 


ΚεΕπίΒΐιοη 40 
Οεηεεαΐ 


1 ΕΙεεΙπεβΙ ίηδ(3ΐΐ3(ίοηδ $6 β 1Ι 6ε $υε6 (63(: 

.1 «Η εΐεείπεβΐ βηχίΐίβιγ δετνίεεδ ηεεεδδβΓγ ίοτ πΐΒίηΙρίηίηε Ι6ε δ61ρ’ίη! 
ηοιτηβΙ ορεΓβίίοηβΙ «η<1 636ί(361ε ερηίΐίΐίοηδ γνίΐΐ 6ε ε®*®· ’ 
χνί(6ου( τεεοϋΓδε (ο (6ε επ»εΓβεηεγ δοοτεε οί εΙεείπεΒΐ ρρ»«( 

.2 εΐεείηεβΐ δετνίεεδ εδ$εη(ί3ΐ ίοτ 53ίε(γ ννίΐΐ 6ε εηδίπείΐ υηίΐετ νετίοίΐδ 
επιετΕεπεγ εοη<ϋ(ίοηδ; 366 

.3 (6ε 53ίε(γ οί ρβδχεηρεΓδ, ετε\ν Άηά $6ίρ ίτοπι εΐεείπεβΐ 63Ζ3Γ65 «8 
6ε εηδατεΰ. 

2 Τ6ε Α6πιίηί5ΐΓ3(ίοη $6311 οΐιε 3ρρΓθρπ3(ε δίερδ (ο εηδυτε (ΐηίίοπήϊΐχ® 
(6ε ίπιρίειηεηοιίοη 3η6 3ρρΙίε3(ίοη οί (6ε ρτονίδίοηδ οί (6ίδ ΡβγΙ ίη τεδρεα 
ε1εε(τίε3ΐ ίηδ(3ΐΐ3(ίοηδ*. 


ΚεκηΐΒίΙοπ 41 

Μαίη ιοιιεεε οίείεοτίεαΐροινεε αηά Ιί$Ηΐ'.η% ιγϋειηι 


1.1 Α πιβίη δοητεε οί εΐεείπεβΐ ροννετ οί δυίίίείεηΐ εΒρβείίγ (ο δυρρ1γ η|ί 
( 6 ο$ε δετνίεεδ ιηεηΐίοηεά ίη Κεκοΐεΐίοη 40.1.1 $6311 6 ε ρτονίαεύ. Τ 6 ΐδ π > 8 
δοητεε οί εΙεαπεΒί ροννετ 563 ΙΙ εοηδίδΐ οί β( ΙεβδΙ Ονο ΕεηετέΐίηΕ 8ΒΒ 

1.2 Τ6ε εβρβείίγ οί (6εδε §εηεΓ3(ίηβ δείδ $6311 6ε δυε6 (631 ίη (6ε ενεηί ^ 
Βηγ οηε ΕεηεΓ3(ίηΕ δε( 6είηκ δίορρεα ίΐ.ννίΐΐ δίίΐΐ 6ε ρο5δί61ε (ο δυρρίγ ιη 
δετνίεεδ ηεεεδδβτγ (ο ρτονίΟε ηοπηβΐ ορεΓ3ΐίοη3ΐ εοηαίόοηδ οί ρτορυΐδητη > 
δβίεΐγ. Μίηίιηυιη εοπιίθΓ(861ε εοπόίΐίοηδ οί 636 ί(36ί1ί!γ δ63ΐ1 βίγο 6β _εηδυ 
'ν6ίεη ίηεΙυΟε β( ΙβΒδ( Βϋεςυ3(ε δετνίεεδ ίοτ εοοίοηβ, Οεβίίπβ, οοη> 
ΓείηΕετΒΐίοη, πιβε68ηίεΒΐ νεηίίΐβίίοη, δΒηίοτγ 3η6 ίτε$6 \ν3ΐετ. 


.Κ.εΓε'Γε·Λ6β,Ϊ5 τηβΟε ιο 1 Με Οκΐε οη Τίοίδε 6ενεΙδ οπ Βθ3π3 56 ίρδ, 3£ΐοριε6 6γ (6β 0 Γβ ΗΠ,ζ 
Γε&οΙιίιιοη Α.468(Χ1Ι). ^ 

Κείετέηεε ίδ πιβιΐε Ιο ιΗε Κεεοτηηιεηεΐαίίοηδ ρυΜίδΗεΟ ον ιΐιν ΙηιειηΒΠοηόΙ ίνίενυοιείΙ 1 
ΟοπΊπτίδείοη 3 ηΡ, ίη ρβπίεηΐΒΓ, Ρυ 6 Ιίε 3 ΐίοη 92 - ΕΙεειπΟί ΙηδΙΒίίβιίοηδ ιη δηιρδ- 
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φΕΚ 198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 


^ ; 3 ,. - ΤΗε βιτβηβεπϊέηΐδ οί ιΗε δΗίρ'δ πνηίη δουΓεε οί εΐεειηεηΐ ροννεΓ δΗβΙΙ 6ε 
ίυείι ΐΗαΐ ιΗε 5εΓνίεεδ Γβίειτεύ (ο ίη ΚεβυΙηΙίοη 40.1.1 εβη Βε πΐ3ίηΐ3ίηεύ 
.ϊείϊηϋί® οί ΙΗε δρεεύ ηηύ ύίΓεειίοη οί ΙΗε ρδορυΐβίοη ιηβεΗίηεΓν ογ δΗβίιίηβ 

1.4 Ιη Βύύίιίοη, ιΗε ζεηβΓβΙίηί; δείδ δΗβΙΙ 6ε δυεΗ 88 Ιο εηδυΓε ιΗβι ννίιΗ βηγ 
όηε §επεΐΒίθΓ οι ίΐδ ρπτηβτγ δουΓεε οί ροννεΓ ουί οί ορεΓ3ΐίοη, ΙΗε ΓεΓηβίηίηβ 
βεηεΓΗ»ίη(> δείδ δΗύΐΐ 6ε εβρβΗΙε οί ρΓονίύίπβ 16ε εΐεείηεβΐ δεενίεεδ ηερεβδΒΓγ 
(ο $(βΠ Λε ιρΒΪη ρΓοριύδίοη ρίβηΐ ίτοηι & ύεβύ δΗίρ εοηύίιίοη. "Πιε επιεΓβεηεγ 
'δΟίίΓεε οί εΐεείηεβΐ ροννεΓ ιηβγ 6ε υβεύ ίοδ ιΗε ρυιροδε οί δίΕΓίίηβ ίΓοιη 3 ύε30 
ίδΗϊρ εοηύίιίοη ϊί ίΐδ εβρΒΗίϋΙν εΐ(6εΓ βίοηε ογ εοπνΒίηεύ ννίιΗ ιΗβι οί 3ηγ ο(6ογ 
' δουη* εΙεείΓίεαΙ ροννεΓ ΐδ δοίΒάεηι ιο ρΓονίύε 31 ιΗε 53ΐηε ιίπιε ΙΗοδε 
ίδβίτνίοεδ ϊβςυίΓεύ ίο 6ε δυρρίίεύ Ηγ Κεβυίβΐιοηδ 42.2.1 Ιο 42.2.3 ογ 43.2.1 Ιο 
!$}· ζ · 4 · 

Ιΐίί' ίΜιει* ΐΓΒηδίοπηεΓδ εοηβΐίΐυΐε 3η εδδεηιώΐ ρ 3 Π οί ΙΗε εΐεειηεβΐ δυρρίγ 
%δΐειη ιεςυΪΓεά 6γ ι6ίδ ρ3Γ3£Γ3ρΗ, ΙΗε δγδίεπι δΗβΙΙ 6ε βο ΗΓτβηβεύ 38 ιο 
•εηδυΓε 16 ε δαιηε εοηΐίηυιΐγ οί ΙΗε δυρρίγ 8δ ίδ δίβίεύ ίη Ι6ί$ ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρΗ. 

2.1 Α πνβίη εΐεείήε ΙίβΗΐίηβ δγδίεπι νν6ίε6 δΗβΙΙ ρΓονίύε ίΐΐυιηίηαΐίοη 
ΐΗΓου^Ηουί ΐΗοδε ρηΠδ οί ι6ε δΗίρ ηοΓτηβΙΙγ βεοεδδιΗΙε Ιο βηύ υδεύ 6γ 
ίρβδδεηκεΐδ ογ ΟΓενν δΗβΙΙ 6ε δυρρίίεύ Ιγοπι 16ε πΐΗίη δοϋκε οί εΐεείπεβΐ ροννεΓ. 

§§'·. ■ ■ 

§212’ Τ6ε 8ΓΤ3Π8ειηεηΐ οί 16ε ιηβίη εΐεειηε ΙίβΗιίηί» δγδίεπι βΗβΙΙ 6ε δυεΗ16»1 3 
;{ΪΓ6 ογ οΛβγ εβδυβίΐγ ίη δρηεεδ εοηΐβίηίηβ ι6ε πΐ3ίη δουΓεε οί εΐεείηεβΐ ροννεΓ, 
ί : 8δδοεί3ΐε0 ΐΓβηδίοπηίηΒ εςυίριηεηι, ίί βηγ,τΗε ιηβίη δννίΙεΗΗοΒΓύ βηύ ΙΗε 
ν%3ίη ΙίκΗΐίηε δννίιεΗΗοβΓύ, ννίΐΐ ηοΐ Γεηύεε ΙΗε εΓηεΓβεηεγ εΐεειηε ΙίβΗΙίηι 
ίδγδίειη Γεςαπεύ 6γ ΚεβυΙβΙίοηδ 42.2.1 Ηηύ 42.2.2 ογ 43.2.1, 43.2.2 βηύ 43.2.3 
}·ίηορεΓ3ΐίνε. 

4ώΐ 

•••2.3 Τ 6 ε βπβηβειηεηΐ οί ΙΗε εηνε^εηογ εΐεείπε ΙίβΗΐίη;; δγδίεην 86311 6 ε δυεΗ 
. ιΗβΙ 3 ΓίΓε ογ 0 ΐ 6 εΓ εβδυβίΐγ ίη δρηεεδ εοηΙβίηίηΒ 16ε επιεΓβεηεγ δουκε οί 
«εΐεείπεβΐ ροννεΓ, 3δδοεί3ΐε(1 ΐΓβηδίοπηίη^ εςυίριηεηι, ίί 3ηγ, 16ε επιεΓ^επεγ 
,.:δννίΐε1ι6θ3·ύ 3η<116ε επιεΓ^εηογ Ιί^ΗΙίηε δννίΙε66θ3Γ<1 ννίΙΙ ηοΐ ΓβηεΙεΓ 16ε πΐ3ίη 
ίί.εΐεείήε 1·86ΐίη§ δγδίεην τεςϋίΓείΙ 6 γ Ιηίδ Κε§ιι] 3 ΐίοη ίηορεΓβιίνε. 

η 3 Τ6ε π>3ίη δννίΐε66θ3Γ<1 δ63(16ε δο ρίβεεε! ΓεΙηιίνε Ιο οηε Γηηίη ΒεηεΓ3ΐίη§ 
ί' δΐΗΐίοη ιΗβΐ, 3δ ίβΓ 38 ίδ ρΓ3εΐίε361ε, ιΗε ίηΙε^Γίΐγ οί ι6ε ηοπη3Γ εΐεείπεηΐ 
ίδόρρίγ πιβγ 6ε βίίεείενΐ οηΐγ 6γ 3 6τβ ογ οΛβΓ «κυιΚγ ίη οηε δρβεε. Αη 

ΐεηνίΓθηΓηεηΐ3ΐ εηεΙοδυΓε ϊογ ιΗε ιηβιη $ννίΐε1»6θ3Γ(1, $αε6 35 πιβγ 6ε ρΓονίιΙεά 
«Ργ,,3 πΐ3ε6ίηεΓγ εοηίΓΟί γοογπ δίΐιΐΒίεά \νίι6ίη 16ε πιβίη 6ουη63πεδ οί ι6ε 
Ρρϊεε, ίδ ηοι ιο 6ε εοηδίϋεΓεί 35 5ερ3Γ3(ίη§ ι6ε 5ννίΙε66θ3Γ(ΐ5 Ιγοπι 16 ε 
ίίεηεΓΒίοΓδ. 

ΥίΚ«Γ 816 ε ιοίβΐ ίηδίΒΐίειΙ ε1εεΐιίε3ΐ ροννεΓ οί ι 6 ε ηηΐη βεηεΓΒΐιηβ δείδ ίδ 
Ι'ιη’βίίεεδδ οί 3 Μλν, 16 ε πν 3 ΐη 6 <ι 56 βγ 5 56 βΙ 1 6 ε δη 66 ίνί 6 ε 6 ίηΐο βΙ 1 ε 3 δΙ Ιννο ρ 3 Πδ 
8 Ίγίϊίε 6 56β 11 ηΟΓΓηΜΙν 6 ε εοηηεείεεί 6 γ Γειηον36Ιε ΙίηΚδ ογ οιΗεΓ βρρΓονεά 
ίπίέΒήδ; δο Ιβγ. 38 ίδ ρΓ3εΙίεΒ6)ε, ιΗε εοήηεχίοη οί §εηεΓ3ΐίη§ δείδ αηά 3ηγ οίΚεΓ 
|; 6 υρ 1 ίς 3 Ϊει 1 εςιιίρπνεηΐ 86 β1Ι 6 ε βαιιαΙΙγ άίνίιίεί 6 εΐννεεη ί 6 ε ρ 3 Πδ. ΕςυίνΒίεηΙ 
''.3ΓΓ3η^ειτιεηΙ πιβγ 6 ε ρεππίιίεα Ιο ι 6 ε δΒΐίδίηεΐίοη οί ι 6 ε. Α<1ιηίηί5ΐΓ3ΐίοη. 


Κεςηΐβΐίοη 42 

ΕηΐίΓξίηεγ δοηεεε ο/εΐεάήάΐ ρονεε ίη ραίίεη^εε ΜΙρχ 

1:1 Α δείί-εοηιβίηεά επιεΓ§εηεγ δονίΓεε οί εΐεείπεηΐ ροννεΓ 56 β11 6ε 
ρϊόνΜείΙ. 

•1.2 Τ6ε επιεΓβεηεγ δοιιτεε οί εΐεείήεβΐ ροννεΓ, Βδδοείβίειΐ ΐΓ3ηδίθΓτηίη§ 
εςυίριηεηι, ίί Βηγ, ΐΓβηδίιίοηΒΐ δουΓεε οί εηνει^εηεν ροννεΓ, επνεΓ^εηογ 
δννίΐε66θ3Γ£) 3η<1 επιεΓβεηογ Ιί§Ηΐίη£ δννίΐε66θΒΓ6 56β11 6ε Ιοεηίεϋ 36ονε 16ε 
υρρεηηοδί εοηιίηυουδ 6εε1ε βπ6 56β11 6ε Γεηάίΐγ Βοεεδδί61ε Ιγοπι ιΗε ορεη 
ϋεεΚ. Τ6εν $6311 ηοι 6ε Ιοο3ΐε6 ίοΓννΕΓ^ οί 16ε εοΐίίδίοη 6υ1ίι6ε3ί1. 

Ι&Λ, 1 · · ■ 

ί.3 Τ 6 ε ΙοεΒίίοη οί Λε επιεΓβεηεγ δουΓοε οί εΙεεΙήεΒΐ ροννεΓ 3 η 6 3 δδοείΒΐει 1 
Γ.ί'Γ3ηδίοπηίη£ εςυίριηεηι, ίί βηγ, 16ε (τβηηΐΐοηΒΐ δουΓεε οί ειπεΓ^επεγ ροννεΓ, 
(Ηε επιεΓ^επεγ δννιΐε 66 θΒΓί) βπ() 16ε επιεΓρεηεγ εΙεεΙΓίε Ιί£ 6 ιίηε δννίιεΗ6θ3Γ£ίδ 
:ίή ΓείΒΐίοη Ιο 16ε πΐΒίη δουΓεε οί εΙεεΙήεΒΐ ροννεΓ, Βδδοείηιεα ΐΓ3ρδίοπηίηβ 
’εςυίρπιεηΐ, ίί Βην, 3 ηίί ι 6 ε πΐΒίη 5 ννίΙε 66 ο 3 τ 6 56311 6 ε δυεΗ 85 ίο εηίυΓε ιό ΙΗε 
:)δ31ίδίΒεΙίοη όί ιΗε ΑόηιίηίδίΓΒΐίοη 1631 β , 6 ι« ογ οιΗεΓ εβδυβίΐγ ίη δρηεεδ 
ίεοηΐΒΪηίηβ ιΗε ηΐΒίη δουίόε οί εΐεοίπεβΐ ροννεΓ, ΒδδοείΒίεό ΐτΒΠδίοηηίηΕ 
“ΗςυίρπιεηΙ, ίί Βηγ, αηά ιΗε πΐΒίη 5 \νίΙε 66 ο 3 πί ογ ίη βηγ ιηβεΗίηεΓγ δρβεε οί 
ΟΒίεροΓγ Α ννίΙΙ ηοί ίηΙεΓίεΓε ννίιΗ ΙΗε δυρρίγ, εοηίΓο! 3 ηό όίδίπόυΐίοη οί 
.,εηιεΓΒεηεγ εΙεειιΐεΒΐ ροννεΓ. Αδ ίητ 35 ρΓΒοήεΒΗΙε, ιΗε δρβεε εόηΙΒίηίη;» ΙΗε 
·:έίηεΓίεηεγ δουΓεε οί εΐεείπεβΐ ροννεΓ, ΒδδοεΪΗΐέιΙ ΐΓυηδίοπρίη^ εςυίριηεηι, ίί 
• Βηγ, ιΗε ΐΓΗηδίΙίοηΒΐ δουΓεε οί επιεΓ£εηεγ εΙεείποΒΐ ροννεΓ βπό ΙΗε επιεΓ^επεγ 
ΐ;δννιΐοΗ 6 θ 3 Γς 1 δΗβΙΙ ηοι 6 ε εοηΐίβυουδ Ιο ΙΗε 6 ουηιΐ 3 πε 5 Οί ιη 3 θΗίηεΓγ δρηεεδ οί 
§»ίεΒ 0 Γγ Α ογ ΐΗοδε δρβεεδ εοηιβίηίηρ ιΗε πτηίη δουΓεε οί εΐεείπεβΐ ροννεΓ, 
ΝΒδδοείΒίεΟ ΐΓΒΠδίθΓπνίη£ εςυίρπιεπί, ίί Βηγ, ογ Ι 6 έ ιηΒίη 5ννίΙεΗ603Γΐ1. 

■' . >■ - ·: · ·. ,· 

?ΑΙ4,ΡΓονίΟεό ιΗβι 5υίΐ361ε ΓηεΒδυΓεδ ΒΓε ΐβΚεη ίον δΒίε^υηΓόίηΒ ίηΟερεηΟεπΙ 
επιεΓ^εηεγ ορεΓβΙίοη υηόεΓ β11 είίευπίδίΒηεεδ, ιΗε εηνεΓ^επεγ βεηεΓΒίΟΓ πν3γ 
ί6ε υδεό εχεερίίοηηΐΐγ, ΒηΟ Ιογ δΗοη ρεποόδ, ιο δυρρίγ ηοη-εΓηετ§εηεγ 
. είΓευίΙδ. · ·'·■'. 

§2 ! :· ΤΗε εΐεοίπεβΐ ροννεΓ βνηΙαΜε .$Η&ΙΙ 6ε δυίίίείεηΐ ιο δυρρίγ 311 ιΗοδε 
! δεενίεβδ ιΗβι βίε εδδεηΐίηΐ Ιογ δβίεΐγ ίη βη επιεΓ^επεγ, όυε Γβ^βη οείη^ ραϊά Ιο 
ίδυεΗ ηβητΐεβδ βδ,ιήηγ Ηενε ιο 6ε ορεΓβίεό δίιηυΙίΒηβουδΙγ. ΤΗε επιεΓ^επεγ 
δοαεεε όί εΐεείηεβΐ ροννεΓ δΗ3ΐ1 6ε εβρβΗΙε, Πηνίη® Γε^ΒΓό 10 δίβηίπ^ ευΓΓεηΐδ 
ΐηηό ιΗε ΐΓΒηδίιοιγ.ηβΐυΓε' οί εειίΒίη ίοΒόδ,οί δυρρΙγίηξδίηιυΙίΒηέουδΙγ ηΐ ΙεηδΙ 
ν;ΐΗε ίοΙΙοννίη^ δείνίεέδ Ιογ ιΗε ρεείοόδ δρεείΓιεα ΗεΓείηηίίεΓ, ίί ΐΗεγ όερεηό 
υροη 3η εΙεεΙποΒΐ δουεεε Ιογ ιΗείτ ορεΓΒΐίοη: 

;>2·1 Κοτ β ρεπόό οί 36 Ηουίδ, επνει^εηογ ΙΐβΙηίης: 

.1 31 ενεΓγ επν63Γΐ(3ΐίοη δίβΐίοη οη ΟβεΙί 3ηό ονβΓ δίόεδ 35 ΓεςυίΓβό 6γ 

Κε§υΐ3<ίοηδ 111/19 βηό 111/30; 


.2 ίη 311 δεΓνίεε 3ηό βεεοπίΓηοόβΙίοη ηΐΐεγννβγδ, δίβίπνηγδ 3πό εχίΐδ, 
ρεΓδοηηεΙ Ιίίι εβΓδ; 

.3 ίη ιΗε ΓηβεΗίηειγ δρηεεδ ηηό Γηηίη £εηεΓ3ΐίη§ 5131ίοηδ ίηε1υόίη§ ιΗείτ 
εοηίΓΟί ροδίιίοηδ; 

.4 ίη ηΙ) εοηίΓΟί δίβΐίοηδ, ιηβεΗίηεΓγ εοηίΓΟί Γοοπίδ, 3ηό 31 εβεΗ (ηηίη 
ηηό επνεΓ^επεγ δννίκΗΗοηπΙ·, 

.5 31 3)1 5ΐονν3[>ε ροδίιίοηδ ίοΓ ίίΓεηηεη’δ ουιίίΐδ; 

, .6 31 ΙΗε δίεεΗηξ £ε3Γ; ηηό 

.7 31 ιΗε ίΪΓε ρυπιρ, ιΗε δρπηΚΙεΓ ρυπιρ αηύ ιΗε ειηεΓβεηεγ Οίίβε ρυπιρ 
τείεΓΓεό Ιο ίη ρβΓββΓβρΗ 2.4 ηηό 31 ΙΗε 5ΐ3Πίη§ ροδίιίοη οί ΙΗείτ 
ηνοΙΟΓδ. 

2.2 Ρογ η ρεποό οί 36 Ηουεδ, ιΗε ηηνίββιίοη ΙίβΗΐδ βηΟ οιΗεΓ ΙίεΗΐδ τεοαίΓεΟ 
6γ ΙΗε 1ηΐεπΐ31ίοη3ΐ Κε^υΐηΐίοπδ Ιογ’ ΡίενεηΙίηβ Οοΐΐίδίοηδ 31 §ε3 ίη ίοΓεε. 

2.3 Ρογ 8 ρεπού οί 36 ΗουΓϊ: 

.1 311 ίηΙεπίΒΐ εοηιπιυηίεβίίοη εςυίρπιεηΐ τεςπίΓεύ ίη 3η επνεΓ^εηεγ; 

.2 ΙΗε π3νίξ3ΐίοηη1 βίύδ 35 ΓεςυίΓεύ 6γ ΚεκυΙβίιοη ν/12; ννΗετε δυεΗ 
ρεονίδίοη ίδ υηΓεΒδοηβΗΙε ογ ίπιρΓ30ΐίε36Τε ιΗε ΑόηνίηίδίΓΒΐίοη ιηηγ 
ννβίνε ΐΗίδ ΓεςπίΓεπνεη; ίοΓ δΗίρδ οί Ιεδδ ιΗαη 5,000 ιοηδ ^Γοδβ 
ΐοηηΒ^ε; 

.3 ΙΗε ϋτε ύεΐεείίοη 3ηύ ΙΗε 3ΐ3πη δγδίεην, 3ηύ ιΗε ίίτε Οοογ ΗοΙΟίης 
3πύ τείεβδε δγδίεπι; εηιί 

.4 Ιογ ίηΙεΓπιίιιεηι ορεηιίοη οί ιΗε ΟηγΙίβΗι δί§ηη11ίη{; ΐ3πιρ, ΙΗε δΗίρ’δ 
ννΗίδΐΙε, ιΗε πιβπυβί Γιγε ηΐηπηδ βη<1 η|1 ίηίεΓηβΐ δί^ηβίδ ιΗβι 3Γε 
ΓεςυυεΟ ίη 3η επιεδ^επεγ; 

υπίεδδ δυεΗ δεινίεεδ Ηβνε 3η ίηύερεηύεηΐ δυρρίγ ίοΓ ιΗε ρεπού οί 36 ΗουΓδ 
Ιγοπι 3η 3εευπιυΐ3ΐθΓ ΟηΙΙεΓγ δυίΙηΗΙγ Ιοεβιεα Ιογ υδε ίη βη ειτιεΓβεηογ. 

2.4 Ρογ β ρεπού οί 36 Ηουίδ: 

.1 οηε οί ιΗε ΓίΓε ρυηνρδ τεςυίΓεύ 6γ Κε§υΐ31ίοη ΙΙ-2/4.3.1 3ηύ 4.3.3; 

.2 ιΗε 3υ1οπΐ3ΐίο δρπηΗΙεΓ ρυπιρ, ίί 3πγ; 3ηύ 

.3 ΙΗε επιεΓ§επογ 6ί)βε ρυπιρ βηύ 311 ιΗε εςυίρηιεηι εδδεηΐίβΐ ίοη ΙΗε 
ορεΓβΙίοη οί εΙεείπεηΙΙγ ροννετεύ Γεπνοίε εοηίΓΟΠεό Ηίίβε νβίνεδ. 

2:5 Ρογ ιΗε ρεπού οί ιίπνε ΓέςΰίΓεύ 6γ Κε^υίβΐίοη 29.14ΤΗε δίεεπηβ §ε3Γ.ίί, 
τεςυίΓεύ ίο 6ε δο δυρρίίεύ 6γ. ιΗβι Κε§υΐ3ΐίοη.. 

2.6 Ρογ 3 ρεπού οί Ηηΐί εη Ηουπ 

.1 3ηγ ννβΙεπί^Ηΐ ιίοοΓδ ΓεςυΪΓεύ 6γ Κε^υΙδίίοη 15 Ιο 6ε ροννεΓ 
ορεΓ3ΐεύ ιοβείΗεΓ ννίιΗ ΐΗεπ ίπύίεβΙΟΓδ 3ηύ ννβΓηίηβ δΐ^ηηΐδ 
Ριονίύεύ ΙΗε Γεςυί-εηιεηΐδ οί Κε^υΙεΙίοη 15.9.2 3Γε εοπιρίίεύ ννίιΗ, 
δεςυεηΙίΕΐ ορεΓΒΐίοη οί ·6ε ύοοΓδ ηδ3γ 6ε ρεπηίιιεύ ρεονίύίη'β 311 
ύοοΓδ εεη 6ε εΐοδέύ ίη 60 δεεοηύδ; 

.2 ΙΗε επιεΓ^επεγ 3ΓΓ3η^εΓηεηΙδ Ιο Ηπηβ ΙΗε 1ί& ε3Γ5 Ιο ύεείτ Ιενε) ίοτ 
ΙΗε εδεηρε οί ρείδοτίδ. ΤΗε ρηδδεηΒβΓ Ιίίι εβΓδ πιβγ 6ε 6δθυ{>Ηΐ Ιο 
ύεεΗ Ιενεί δεςυεηΐίβιΐγ ίη 3η επνεΓ§εηεγ. 

2.7 1η 3 δΗίρ εη^ββεύ ΓεβυΙβΓίγ οπ νογ3@εδ οί δΗοΠ ύυΓβΐίοη, ΙΗε 
ΑύπιίηίδίΓΒΐίοη ίί δβΐίδίίεύ ιΗβι 3η βύεςυηΐε δίβηύΒδύ οί 53ίεΐγ ννουΐύ 6ε 
ΒΐΙηίηεύ πιβγ βεεερι 8 ΙβδδεΓ ρεπού 163η ιΗε 36 Ηουε ρεπού δρεείίίεύ ίη 
ρ3Γ3§Γ8ρΗδ 2.1 Ιο 2.5 6υΙ ηοι Ιεδδ ΐΗβη 12 ΗουΓδ. 

3 ΤΗε επιεΓβεηεγ δουΓεε οί εΐεείπεβΐ ροννεΓ πιβγ 6ε είΐΗεΓ β βεηεΓβΙΟΓ ογ 
3η 3εευηνυΐ3ΐοΓ ΗηιίεΓγ, ννΗίεΗ 5 Η 3 ΙΙ εοπιρίγ ννίιΗ ΙΗε ίοΐΐοννίηβ: 

3.1 ν/ΗεΓε ιΗε επνεΓβεηεγ δουεεε οί εΐεείπεηΐ ροννεΓ ίδ λ βεηεΓΒΙόΓ, ίι δΗηΙΙ 

6ε: . - 

.1 ύπνεη 6γ 3 δυίίΒΗΙε ρππιε-πνονεΓ ννίιΗ βη ίηύερεηύεηι δυρρίγ οί ίυεί 
Ηβνίηβ η ίΙβδΗροίηΙ (εΐοδεύ ευρ ιεδΐ) οί ηοι Ιεδδ ιΗηη 43°0; 

.2 δίβιίεύ βυΐοπνβΐίεηΐίγ υροη ίϋίΙυΓε οί ιΗε ε1εεΐηο3ΐ δυρρίγ ίΓοπν ιΗε 
ιηβιη δουΓεε οί εΐεείπεηΐ ροννεΓ ηηύ δΗβΙΙ 6ε 3υΙοπν3ΐιε3ΐ1γ εοη- 
ηεείεύ ιο ιΗε επνεΓβεηεγ δννίΙεΗΗοβΓύ; ιΗοδε δεΓνίέεδ Γείεπεύ Ιο ίη 
ρβΓ3§Γ3ρΗ 4 δΗβΙΙ ιΗεη 6ε ΐΓΒηδίεπεύ ΒυΙοπνβΙίεηΙΙγ Ιο ΙΗε επνεΓβεη- 
εγ βεηεΓ3ΐίη§ δει. ΤΗε βυΐοηνβΐίε δίβπίηβ δγδίεπι βηύ ιΗε εΗ3Γ3εΐεΓ- 
ίδΐίε οί ΙΗε ρηπνε-ιηονεΓ δΗβΙΙ 6ε δυεΗ 35 ιο ρεπηίΐ ιΗε επνεΓβεηεγ 
βεηεδβΙΟΓ ιο εβιτγ ίΐδ ίυΙΙ Γ3ΐεύ Ιοηύ 35 ςυίεΗΙγ 35 ίδ δβίε βηύ 
ρΓ3εΙίθ361ε, 5υ6]εεΙ ιο 3 Γηβχίηνυηι οί 45 δεεοηύδ; υπίεδδ 3 δεεοηύ 
ιηύερεηύεηΐ ηνεβηδ οί δίβήίηβ ΙΗε επνβδβεηεγ κεηεΓβΙίηβ δει ίδ 
ρδονιύεύ, ιΗε δίηβίε δουΓεε οί δίοεεύ εηεΓβγ δΗβίί 6ε ρΓΟίεεΙεύ Ιο 
ρεεείυύβ ίΐδ εοπιρίείε ύερίεΐίοη 6γ ΙΗε 3υΐοηΐ8ΐίο δίβπίηβ δγδίεπι; 
βηύ 

.3 ριονίύεύ ννίιΗ 3 ΐΓβηδίΙίοηβΙ δουεεε οί εηνεΓβεηεγ εΐεείπεη! ροννεΓ 
3εεοδύίηβ ιο ρ3Γ3§Γ3ρΗ 4. 

3.2 \¥ΗεΓε ΙΗε, επνεΓ§εηεγ δουΓεε οί εΐεοίπεη! ροννεΓ ίδ 3η 3εευπιυΐ3ΐθΓ 
Ηβΐίεδγ, ίι 5ΗηΙί:-6ε εβρβΗΙε οί; 

.1 εβΓτγίήβ ΙΗε επνεδβεηεγ εΙεείΓίεβΙ Ιοβύ ννίΐΗουι ΓεεΗβΓβίηβ ννΗίΙε 
πΐ3ίπΐ3ΐηίηΕ ΙΗε νοίιββε οί ΙΗε ΟβΙίεΓγ ιΗδουβΗουι ιΗε ύίδεΗβΓβε 
ρεπού ννίιΗίη 12 ρεΓ εεηΐ Ε6ονε ογ έείονν ίΐδ ηθΓηίη3ΐ νοίιββε; 
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.2 ίοΓΟΓΠίηίςδΜν Οοήηεοιίηβ Ιο (Ηε οιηεΓβεηον δννίΙοΗΗοβΓύ ίη (Ηε ενεηι 
οί ίβίΐυτε οί (Ηε Γηβίη δουΓοε οί εΐεοίποβΐ ροννεΓ; βηύ 

.3 ίηυηεύίβιείγ κυρρίγΐη§ α( Ιε25( (Ηοδε δεΓνίεεδ δρεοίίίεύ ίη ρβΓββΓβρΠ 
4. 

4 ΤΗε ΐΓηηϊίϋοηηΙ δουΓοε όί επιεΓβεπογ εΙεοίΓίοβΙ ροννετ ΓεςυίΓεύ Ηγ 
ρ3Γ3^Γ3ρίϊ 3.1.3 δΗβΙΙ οοηδίδΐ οί 3η 3θούηηυΐ3ΐθΓ Ηβιίεη' δυίΟΗΙγ ]ο02ΐε<3 {ογ 
υδε ίη 3η εηιοΓβεηογ ννΗίοΗ δΗ;ιΙΙ ορεΓ3ΐε ννίιΗούΙ ΓεοΗβΓβίηβ ννΗϋε πιβίηοίη- 
ίηβ (Ηε νΌΙιηβε οί (Ηε ΗβΙΙεΓγ (ΗΓουβΗουί (Ηε ύίδοϋβΓβε ρεπού ννίιΗίη 12 ρεε 
οεηι βΗονε ογ Ηεΐονν ί(δ ηοπιίηηΐ νοΙΟβε βηύ Ηε οί δυίίίοίεπί οβρβοιίγ βηύ 50 
3ΓΓ3ηβε(1 35 ιο δυρρίγ 3υ(οπΐ3(ίθ3||γ ίη (Ηε ενεηι οί ίηίίιίΓε οί είιΗεΓ (Ηε ηοίη 
ογ επιεΓβεηογ δουΓοε οί εΙεοίΓίοβΙ ροννεΓ 3( Ιε35( (Ηε ίο11ο»ίηβ δεενίοεδ, ίί (Ηεγ 
(Ιερεη(1 υροη 3η εΙεοιποβΙ δουΓοε. ίοΓ ιΗείτ όρεΓ3(ίοη: 

4.1 Ρογ Ηηΐί 3η Ηουπ 

.1 (Ηε 1ίβΗ(ίηβ Γεςυίτεύ Ηγ ρηταβορΗδ 2(1 3ηύ 2.2; 

.2 311 δεενίοεδ Γεςυύεύ Ηγ ρ3Γ3βΓ3ρΗδ 2.3.1,2.3:3 3πύ 2.3.4 υηίεδδ δυοΗ 
δεενίοεδ Ηηνε 3η ίη(1ερεη(1εη( δυρρίγ ίοε (Ηε ρεπού δρεοίίίεύ ίερπι 
3η 3εευηιυΐ3(οΓ Ηοπειγ δυίοΗΙγ Ιοοηιεύ Ιογ υδε ίη 3η ετηεΓβεηεγ. 


1.4 ΡΓονίύεύ (Η3( δυίοΗΙε τηεηδίίΓεδ Βίε (βίοεη ίοΓ 53ίε§υ3Γύίηβ ίπύερεηύεηί 
ειηεΓβεηεγ ορεοιίοη ιιηίΙεΓ 31) οίΓευπίδίβηοεδ, (Ηε εηιεΓβεηεγ βεηεΓ3(0Γ πον 
Ηε υδεύ, εχοερίίοηβϋγ, 3ηύ ίοΓ δΗοη ρειίούδ, (ο δυρρίγ ηοη-επιεΓβεηεν 
είίουίΐδ. 3 

2 ΤΗε εΐεοίπεβΐ ροννεΓ βνβίΙβΗΙε δΗβΙΙ Ηε δυίΓιηεηΙ (ο δυρρίγ 311 (Ηο® 
δεΓνίεεδ (Η 3 ( βίε εδδεη(ίβ1 ίοΓ δβίεΐγ ίη 3 η επιεΓβεηογ, ύυε ΓεβΒπΙ Ηείηβ ρ 3 ΐ(] φ 
δυεΗ δεΓνίεεδ 3 $ πιβγ Ηενε (ο Ηε ορεΓ 3 (εύ δίπιυΐοηεουδίγ. ΤΗε επιεΓβεηογ 
δουΓεε οί είεείπεβΐ ροννεΓ δΗβΙΙ Ηε οβρδΗΙε, Ηηνίηβ Γεβ 3 Γύ (ο δΟΠίηβ ευπ-εηκ 
Βηύ (Ηε (ΓΕΠδίίΟΓγ ΠΒΐυεε οί εεπβίη Ιοβύδ, οί δυρρίγίηβ δίπιυΐοηεουδίγ βι 10351 
(Ηε ίοίΐοννίπβ δεΓνίεεδ ίοΓ (Ηε ρεηούδ'δρεοίίίεα ΗοΓείηβήεΓ, ίί (Ηεγ ύερεηύ 
υροη 3η είεείπεβΐ δουΓεε ίοε ΐΗείΓ ορεΓΗΐίοη: 

2.1 Ρογ 3 ρεπού οί 3 ΗουΓδ, επιεΓβεηογ ΙίβΗιίηβ 31 ενειγ επιΗ3Γΐ<3ΐίοΓ 
δ(3(ίοη οη ύεεϋ 3 ηύ ονεΓ δίύεδ 3δ Γεςυπεύ Ηγ Κεβυΐβΐίοηδ 111/19 3ηύ 111/38 

2.2 Ρογ β ρεπού οί 18. ΗουΓδ. επιεΓβεηογ ΙίβΗιίηβ: 

.1 ίη 311 δεενίοε 3ηύ 3 εεοιηπιού3ΐίοη ηΙΙεγννβγδ, δΟίηνβγδ 3 ηύ εχίΐδ 
ρεΓδοηηεί 1ίί( οβγε 3ηύ ρεΓδοηηεΙ 1ίί( (Γυηΐοδ; 


4.2 ΡοννεΓ (ο οΐοδε (Ηε ννβίεπίβΗι ύοοΓδ Ηυ( ηο( ηεοεδδβπίγ βΙΓοί (Ηεπι 
δίπιυΐοηεουδίγ, ιοβε(ΗεΓ ννίιΗ (Ηείτ ίηύίοβιοΓδ 3ηύ \ν3Γηίηβ δίβηβίδ 3δ Γεςυπεύ 
Ηγ ρ3Γ3βΓ3ρΗ 2.6.1. 

5.1 ΤΗε επιεΓβεηογ δννίΐοΗΗοβτύ δΗβΙΙ Ηε ίπδΟΐίεύ 35 ηε3Γ 35 Ϊ5 ροςύςβΗΙε (ο 
(Ηε επιεΓβεηογ δουΓεε οί εΐεείπεβί ροννοτ. 


.2 ίη (Ηε ιώβοΗιπογυ 5ρ3οε5 3ηύ πΐ3ίη βεηεΓ3(ίηβ 5(3(ίοηδ ίηοΐυύίηβ (ΠείΓ 
. εοπίΓοΙ ροδίιίοηδ; “ 

.3 ίη αΐί οοπ(γοΙ δ(3(ίοηδ, ποεΗίηεΓγ οοπ(γοΙ τοοπίδ. 3ηύ 3( εηοΗ ποίη 
3ηύ επιεΓβεηογ 5\νίιοΗΗθ3Γύ; 

.4 3( 311 δ(ο»3βε ροδίίίοηδ ίοΓ ίίτεπιεη'δ ου(ίί(δ; 


5.2 ΐνΗεΓΟ (Ηε επιεΓβεηογ δΟυΓοε οί ε1εο(πο3ΐ ρονεΓ 15 3 βεηεΓ3(0Γ, (Ηε 
επιεΓβεηογ 5\νί(οΗΗθ3Γύ δΙΐ3ΐΙ Ηε Ιοο3(εύ ίη (Ηε δΕΓηε δρηοε υηίεδδ (Ηε 
ορεΓ3(ίοη οί (Ηε επιεΓβεηογ 5»νίΐοΗΗθ3Γύ »ουΙύ (ΗετεΗγ Ηε ίπιρβίΓεύ. 

5.3 Νο 3θουπιυΐ3(οΓ Η»((εΓγ ίϊ((εύ ίη ΒοοοΓύηηοε \νί(Η (Ηίδ Κεβυΐ3(ίοη δΗ&11 
Ηε ίηδ(3ΐΙεύ ίηΐΗε 53πιε 5ρ3οε 35 (Ηε επιεΓβεηογ δ\νί(οΗΗθ3Γύ. Αη ίηύίθ3(θΓ 
κΗϋΙΙ Ηε πιουηίεύ ίη 3 δυίοΗΙε ρΐηοε οη (Ηε ποίη 5λνί(οΗΗθ3Γ<3 ογ ίη (Ηε 
πιβοΠίπειγ εοηίΓοΙ γοοπι (ο ίηύίώίε \νΗεη (Ηε Ηηαεπεδ οοηδ(ί(υ(ίηβ είΐΗετ (Ηε 
επιεΓβεηογ δουΓοε οί εΐοοίποβΐ ρο»0Γ ογ (Ηε (Γβηδίΐίοηβΐ δουΓοε οί επιεΓβεηογ 
εΐεοίποεί ροννεΓ ΓείεΓΓεύ (ο ίη ρ3Γ3βΓ3ρΗ 3.1.3 οτ 4 3Γ6 Ηείηβ ύίδοΗβΓβεύ. 


.5 .3( (Ηε δίεεπηβ βεβΓ; 3ηύ 

.6 3( (ΗείΪΓερυπιρ ΓείεΓΓεύ Ιο ίηρ3Γ3βΓ3ρΗ 2.5, 31 (ΗεδρπηΙίΙεΓρυπιρ, 
ίί 8πγ, 3ηα 3( (Ηε επιεΓβεηογ Ηίίβε ρυπιρ, ίί 3ηγ, ηηύ 3( (Ηε δοπίηβ 
ροδίιίοηδ οί (ΗείΓ πιο(ογ5. 

2.3 Ρογ 3 ρεπού οί 18 ΗουΓδ, (Ηε π3νίβ3(ίοπ ΙίβΗίδ 3ηύ ο(Ηογ ΙίβΗίδ τοαυίτεύ 
Ηγ (Ηε 1η(εΓΠ3(ίοη3) Κεβυΐ3(ίοηδ ίοί ΡΓενεηιίηβ Οοΐϋδίοηδ 31 5ε3 ίη (ΟΓοε. 

2.4 Ρογ 3 ρεπού οί 18 ΗουΓδ: 


5.4 ΤΗε επιεΓβεηογ δννί(οΗΗθ3Γύ δΗηΙΙ Ηε δυρρίίεύ ύυπηβ ηθΓπΐ3ΐ οροΓ3(ίοη 
Ιγοπι (Ηε πΐ3ίη δννίιοΗΗοϊτύ Ηγ βη ίη(εΓθοηηεο(θΓ ίεεύεΓ ννΗίοΗ 15 (ο Ηε 
3ύεςυ3(ε1γ ρΓθ(εο(εύ 3( (Ηε πτείη 5\νί(οΗΗθ3Γύ 3β3ίηδ( ονεΓίοηύ βηύ δΗοη 
οίΓουίι 3ηύ ννΗίοΗ ίδ (ο Ηε ύίδοοηηεε(εύ 3υ1οπΐ31ίο3ΐ1γ 81 (Ηε επιεΓβεηογ 
δννί(οΗΗθ3Γύ υροη ίβίίυΓε οί (Ηε πιείη δουΓοε οί εΐεοίποβΐ ροννεΓ. ν/Ηετε (Ηε 
δγδίεπι ίδ 3ΓΓ3Πβεύ ίοΓ ίεεύΗβοίς ορεΓΒΐίοη, (Ηε ίηιεΓΟοηηεοίΟΓ ίεεύεε ίδ ηΐδο (ο 
Ηε ρΓθ(εο(εύ 3( (Ηε επιεΓβεηογ δννίΙοΗΗοβΓύ 3( Ιεβδ! 3β3ίήδ( δΗοη οπουί(, ; . 

5.5 Ιη ΟΓύεε (ο εηδυΓε Γεήίίγ .βνβίΙβΗίΙίίν οί (Ηε επιεΓβεηογ δουΓοε οί 
εΙεοίΓίοβΙ ροννεΓ, 3ΓΓ3ηβεπιεη(5 5 Η 3 ΙΙ Ηε πίβαε ννΗεΓε ηεοεδδΒΓγ (ο ύίδοοηηεοί 
3υ(οπτ8(ίο3ΐ1γ ηοη-επνεΓβεηογ οίΓουίΐδ Ιγοπι (Ηε επιεΓβεηογ δννί(οΗΗθ3Γύ (ο 
εηδυΓε (Η3( ροννεΓ δΗ3!Ι Ηε 3ν3ίΐ3ΗΙε (ο (Ηε επιεΓβεηογ οίΓουίΙδ. 

6 ΤΗε επιεΓβεηογ βεηέΓΒίοΓ 3πύ ίΐδ ρππιε-ηιονεΓ βηά 3πγ επιεΓβεηογ, 
3οεϋπιυΐ3ΐθΓ ΗΗκεΓγ 5 Η 3 ΙΙ Ηε δο ύέδίβηεύ 3ηύ 3ΓΓ3ηβεύ 3δ (ο εηδυΓε (Ηβι (Ηεγ 
ννίΐΐ ίυηο(ίοη 3( ίυΙΙ Γ3(εύ ροννεΓ ννΗεη (Ηε δΗίρ ίδ υρτίέΗι βηύ ννΗεη ίηοϋηεύ 3( 
3ηγ 3ηβ1ε οί ΙίδΙ υρ Ιο 22.5° ογ ννΗεη ίηοϋηεύ υρ (ο ΙΟ' είιΗει ίη (Ηε ίοιε ογ εΓι 
ύίΓεοιίοη, ογ ίδ ίη 3ηγ οοπτΗίπ3(ίοή οί 3ηβΙε$ ννίιΗίη (Ηοδε Ιίηηίίδ. 


. 1 3)1 ίηΙεΓΠ3ΐ οοιππιυηίθ3(ίοπ εςυίριηεηΐ 35 τεςυίΓεύ ίη 3η εηιοΓβοηογ; 

.2 (Ηε η3νίβ3(ίοπ3ΐ είύδ 35 ΓεςυίΓεύ Ηγ ΚεβυΐΒίίοη ν/12; ννΗεΓε δύοΗ 
ρΓονίδίοη ίδ υηΓε3δοη3Η1ε ογ ίπιρΓ3θ(ίθ3Η1ε (Ηε ΑύιτπηίδίΓβίίοη πΐ3γ 
ννβίνε (Ηίδ ΓεηυίΓεπιεηΙ ίοΓ δΗίρδ οί Ιεδδ (Ηβη 5,000 (οηδ βΓΟδδ 
(οηηββε; . 

.3 (Ηε ίΪΓε ύείεοίίοη 3ηύ ίΪΓε βΙβγπι δγδίεπι; 3πύ 

.4 ίηιεπηί((εη( ορεΓ3(ίοη οί (Ηέ ύβγίίβΗι ■ δίβηβΐίίηβ Ιβπιρ, (Ηε δΗίρ’δ 
ννΗίδΙΙε, (Ηε πΐ3ηυ3ΐ ίπε 3ί3Γπΐδ, 3ηύ &11 ίη(επΐ3ΐ δίβπηίδ (Η3( 3Γε 
ΓεςυίΓεύίηβηεπιέΓβεηογ;, 

υηίεδδ δυοΗ δεΓνίεεδ Ηβνε 3η ίπύερεηύεηί δυρρίγ ίοΓ (Ηε ρεπού οί 18 ΗουΓδ 
Ιγοπί 3η 3οούπνυΐ3Ι0Γ : Η3Ι(ειγ δυίοΗΙγ Ιοοβίεύ Τογ υδε ίη 3η επιεΓβεηογ. 

2.5 Ρογ β ρεπού οί 18 Ηόυπ οηε οί (Ηε ίίτε ρυπιρδ ΓεςυίΓεύ Ηγ Κεβυίβιίοη 
11-2/4.3.1 3ηύ 4.3.3 ίί ύερεηύεπι υροη (Ηε επιεΓβεηογ βεηεΓ3(θΓ ίοΓ ί(δ ίουίοε 
οί ροννεΓ. - 


7 ΡΓονίδίοη δϋβΜ Ηε τηβύε ίοΓ (Ηε ρεΓίούίο ΙεδΓίηβ οί (Ηε οοηιρίείε 2.6.1 Ρογ (Ηε ρεπού οί ύπνε τεουπεύ Ηγ Κοβυίβηοη 29.14 (Ηε δ(εεπηκ Ε 03 Γ 

επιεΓβεηογ δγδίεπι 3ηύ δΗηϋ ιηοΐυύε (Ηε (εδ(ιηβ οί 3 υ(οπΐ3ΐ!0 δΟΠιηβ ΝνΗεΓε ίι ίδ ΓεςυίΓεύ (ο Ηε 50 δυρρίίεύ Ηγ (ΗβΙ Κεβυί 3 (ίοη 

3ΓΓ3Πβεπιεη(5. . 
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ΕπιεΓβεηογ ίουεοί ο/ είεοΓποαί ροννεΓ ίη εαι^ο ίϋίρί 

1.1 Α δείί-οοήοίηεύ επιεΓβεηογ δουοοε οί εΙεοίΓίοβΙ ροννεΓ δΗηΙΙ Ηε 
ρΓονίύεύ. 

1.2 ΤΗε επιεΓβεηογ δόύΓοε οί .ε1εο(Γίθ3ΐ ροννεΓ, 3δδοοΪ3(εύ (Γ3ηδίοπηίηβ 
εςυίρπιεη(; ίί 8ηγ, (ΓβπδίΙίοπβΙ δουεοε οί επιεΓβεηογ ροννεΓ, επνβΓβεηον 
δννί(οΗΗθ3Γύ 3πύ επιεΓβεηογ ΙίβΗ(ίηβ 5ννί(οΗΗο3Γύ δΗβϋ Ηε 1οο3(εύ ηΗονο (Ηε 
υρρεπηοδΜ οοη(ίηυςυδ ύεοϋ 3ηύ δΗβΙΙ Ηέ Γεηύίΐγ ΒοοεδδίΗΙε ίΓοίη (Ηε ορεη 
ύεοΐί. ΤΗεγ δΗβΙΙ ηοΐ Ηε ΙοοηΙεύ ίοπνβΓύ οί (Ηε οοΐΐίδίοη ΗυΙϋΗεβύ, εΧοερί 
ννΗεΓε ρεπηίίιεύ Ηγ (Ηε Αύπιίηί5(Γ3(ίοη ίη εχοερ(ίοη3ί οΪΓοιίπίδΟηοεδ. 

1.3 ΤΗε 1οο3(ίοη οί (Ηε επιεΓβεηογ δουΓοε οί ε1εο(πο3ΐ ροννεΓ, 3δδοοί3(εύ 
(Γβηδίοπηίηβ εςυίρηνεπί, ίί 3ηγ, (Ηε (Γ3Πδί(ίοπαΙ δουΓοε οί επιεΓβεηογ ροννεΓ, 
(Ηε επιεΓβεπογ δννίΙοΗΗοβΓύ 3ηύ (Ηε επιεΓβεηογ ΙίβΗιίηβ δννιΐοΗΗοέΓύ ίη 
Γεΐ3(ίοη (ο (Ηε ποίη δόυίοε οί εΙεοίΓίοβΙ ροννεΓ, βδδοοόιεύ (ΓβηδίοΓπιίηβ 
εςυίρΐηοηΐ, ίί 3ηγ, 3ηύ (Ηε πιβίη δννΗοΗΗοβΓΟ δΗβΙΙ Ηε $υοΗ 35 (ο εηδυΓε (ο (Ηε 
δ3(ίδί30(ίοη οί (Ηε Αύπιίηίδ(Γ3(ίοη (Ηβί 3 βίε ογ ο(Ηβγ 03δυ3ΐ(γ ίη (Ηε δρ3οε 
οοηοίηίηβ (Ηε πιβίη δουΓοε οί εΙεοίΓίοβΙ ροννεΓ, βδδοοίβίεύ (ΓΒΠδίοΓΓηίηβ 
εςυίρπιεηΙ, ίί 8ηγ, βηύ (Ηε ποίη δννίΙοΗΗοβΓύ, ογ ίη βπγ πνβοΗίηεΓγ δρβοε οί 
οβίεβΟΓγ Α ννίΐΐ ηο( ίρίεΓίεΓε ννί(Η (Ηέ δυρρίγ, οοςίΓοΙ 3ηύ ύίξ(πΗυ(ίοη οί 
επιοΓβεηογ εΐεοίηοβΐ ροννεΓ.· Λδ ί3Γ 35 ρΓβοΙιοβΗΙε (Ηε δρρβοε οόηΙβίηίπβ (Ηε 
επιεΓβεηογ δόυΓΟέ'οί',εΙέΐύποβΙ ροννεΓ, βδδοοίβίεύ (Γβηδίοπηίηβ εςυίρπιεηΙ, ίί 
8ηγ, (Ηε (ΓβηδίΐίοηβΓδουίέε οίεηιβΓβεηογ εΐέοίποβΐ ροννεΓ 3πύ (Ηε επιεΓβεηογ 
δννίΙοΗΗοβΓύ 5 Η 3 ΙΙ ηοΐ Ηε έόηίίβυουδ (Η (Ηε Ηουηύβπεδ οί ποοΗίηεΓγ δρβοεδ οί 
ΟβίεβΟΓγ Α ογ (Ηόδε δρβεέδ οοηοίηίηβ (Ηε πιβίη δουιεε οί εΙοο(Γίθ3ΐ ροννεΓ, 
3δδθοί3(εύ (Γ3ηδίοππίηβ εςυίρπιεηΙ, ιί 3ηγ, βηύ (Ηε πιβίη δννίίοΗΗοΒτύ. 


2.6.21η 3 δΗίρ εηβββεύ ΓεβυΙβΓίγ ίη νογββεδ οί 5 'Ηογ( ύυΓβιίοη, (Ηε 
Αύ(ηίΓΠ5(Γ3(ίοη ίί δβιίδίιεύ (ΗβΙ βπ 3ύεςυ3(ε δΟηύβΓύ οί δβίεΐγ ννουίύ Ηε 
βίοίηεύ πίβγ 3οοερ( β ΙεδδεΓ ρεπού (Ηβη (Ηε 18 ΗουΓ ρεπού δρεοίίίεύ ίη 
ρ3Γ3βΓ3ρϋδ 2.2 (ο 2.5 Ηυι ηο[ Ιεδδ (Ηβη 12· ΗουΓδ. 

3 ΤΗε επιεΓβεηογ δουΓοε οί εΐεοιηοβΐ ροννεΓ πον Ηε είιΗεΓ 3 βεηεΓΒίοΓ ογ 
3η 3οουίηυΐ3ΐθΓ ΗβκεΓγ. ννΗίοΗ δΗβΙΙ οοπιρίγ ννίιΗ (Ηε ίοίΐοννίηβ: 

3.1 ν/ΗεΓε (Ηε επιεΓβεηογ δουΓοε οί εΙεοίΓίοβΙ ροννεΓ ίδ β βεηεΓβιοΓ, ίι δΗβΙΙ 
Ηε: 

. .1 ύπνεη Ηγ 3 δυίοΗΙε ρππιε-πιονεΓ ννίιΗ 3η ίπύερεηύεηί δυρρίγ οί 
ίυεί, Ηβνίηβ 3 (ΙβδΗροίηι (οΐοδεύ ουρ ιεδί) οί ηοι Ιεδδ (Ηβη' 43°0; 

.2 δΟήεύ 3υιοπΐ3ΐίθ3ΐΙγ υροη ίβίΙυΓε οί (Ηε πΐ3ίη δουεοε οί εΙεο(πο3ΐ 
ροννεΓ δυρρίγ υηίεδδ 3 (Γ3ηδίιίοη3ΐ δουΓοε οί επιεΓβεηογ εΙεοίΓίοβΙ 
ροννεΓ ίη ΗοοοΓύβηοε ννί(Η ρ3Γ3βΓβρΗ 3.1.3 ίδ ρΓονίύεύ; ννΗεΓε (Ηε 
επιεΓβεηογ βεηοΓβίοΓ ίδ 3υ(οπΐ3(ίο3ΐΙγ δίοπεύ, ί( δΗβΙΙ Ηε 3υ(οπΐ3(ί- 
οβΙΙγ οοηηεοΙεύ (ο (Ηε επιεΓβεηογ δννίΙοΗΗοβΓύ; (Ηοδε δεΓνίοεδ 
τείεΓΓεύ ίο ίη ρΒΓββΓβρΗ 4 δΗβΙΙ (Ηεη Ηε οοηηεοΙεύ 3υιοπΐ3(ίθ3ΐ1γ ιο 
(Ηε επιεΓβεηογ βέηεΓ3(0Γ; 3ηύ υηίεδδ 3 δεοοηύ ίπύερεηύεηί πιεβηδ 
οί δ(3Γ(ίηβ (Ηε ειηεΓβεηογ βεηεΓ3(0Γ ίδ ρΓονίύεύ (Ηε δίηβΙε δουιοε οί 
δΙΟΓβύ εηεΓβγ δΗϊΠ Ηε ρΓΟΙεοΐεύ ίο ρΓεοΙυύε ί(δ οοπιρΙε(ε ύερίειίοη 
Ηγ (Ηε 3υΙθ(Π3(ίο δ(3Γ(ίηβ δγδίεπι; βηύ 

1 ρΓονίύεύ ννίιΗ 3 (οηδίιίοηβ) δουΓοε οί επιεΓβεηογ εΙεοίΓίοβΙ ροννεΓ 35 
δρεείΓιεύ ίη ρβΓββΓβρΗ 4 υηίεδδ 3η επιεΓβεηογ βεηεΓ3(0Γ ίδ ρήονίύεύ 
ΟΒρηΗΙε Ηο(Η οί δυρρίγίηβ (Ηε δεηνίοεδ πιεηιίοηεύ ίη (Η3Ι ρβι^βΓβρΗ 
3ηύ οί Ηείηβ 3υ(οπΐ3ΐιθ3ΐ1γ δΟΠεύ 3ηύ δυρρίγίηβ (Ηε Γοςαΐτεα Ιοηύ 
35 ςυίοΚ,Ιγ 85 ίδ 53ίε 3πύ ρΓ3θ(ίθ3Η1ε δυφεο! (ο 3 ηΐ3χίπιυπι οί 45 
δεοοηύδ." 

3.2 ννΐιεηε (Ηε επιεΓβεηογ δουΓοε οί εΙεοίΓίοβΙ ροννεΓ ίδ 3η 3οουπιυΐ3!θΓ 
ΗβιιεΓγ ίι δΗβΙΙ Ηε ούρβΗΙε οί: 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


.1 οΗΐτγίηρ (Ηε επιεΓ£εηεγ εΐεείείεεί Ιοβύ χνίιΗουι ιεοΗβειρη® χνΗίίε 
ιεΐ3ίη(8ΐηίήρ (Ηε Υο1(3§ε οί (Ηε Ηειιεεγ (Ηεου§Ηου( (Ηε £ϋδεΗ3Γ£ε 
.ρεείού ννϊιηΐπ 12 ρεε εεηι ηΗονε ογ ΗεΙοχν ί(δ ηριηίπβΐ νο1(3£ε; 

.2 3υιοπΐ3ΐίε3ΐ1γ εοηπεειίπ® (ο (Ηε επιεΓ§εηεγ δχνήεΗΗοβεύ ίη (Ηε ενεηΐ 
οί ίβίΐυεε οι ιΗε πΐ3ίη δουεεε οί εΐεοίπεαΐ ροχνεε; 3ηύ 

.3 ίππηεύίβίεΐγ δυρρίγίηβ 3( Ιε35( (Ηοδε δεενίεεδ δρεείίίεύ ίη ρ3Γ3£ΓΒρΗ 


3057 


4.! ΧνΗεεε 3υ(οπΐ3ΐίε δΟεϋηρ 15 ηοΐ εεςυίεεύ, ιτΐ3ηυ3| δίβπίηβ ί$ ρεεηιΐδδίΗΙε, 
δυεΗ 3$ ιώβπιιεΙ εοηΗίη^, ιηεείίβ $ΐ3ΓΐεΓ5, πιβηυΒΗγ εΗϊε(>εόΐ Ηγύεβυΐίε 
3εευπιυΐ3ΐ0Γ5, οι ροχνύεε εΗ3Γ£ε ε3ηείύί>ε5, χνΗεεε (Ηεγ εηη Ηε ύεπιοηδίοιεύ 
35 Ηείηβ είίεείίνε. 

4.2 ΧΧΉεή ποηηβΐ 5(3Πίη§ ίδ ηο! ροείίοηΗΙε, ΙΗε εεςυίεεπιεηΐδ οί ρατα- 
§Γ3ρΗ5 2 3ηϋ 3.5Η3Ι1 Ηε εοπιρίίειΐ χνίίη εχεερί (Ηβ( δΟΠίηβ Γπ3γ Ηε ποηυηΙΙγ 
ίηί(ΐ3(εύ. ■ 


'4ν;Υ. ΤΗε ΐΓ3η5ί(ίοη3ΐ δουεεε οί επιε^επεγ είεείείεβΐ ροχνεε χνΗεεε εεςυίεεύ 
Ηγ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3.1.3 κΗαΙΙ εοηδίδΐ οί 3η 3εευεήυΐ3(οε Η3((εεγ δυίοΗΙγ Ιοεβιεύ ίοΓ 
'ψε ίη βη ειηεεβεηεγ χνΗίεΗ 5 Η 3 ΙΙ ορεοίε χνίιΗουι,ΓεεΗ3Γ£ίη§ ινΗΗε ιηβίηΐβίη- 
νο1ΐ3βε οί (Ηε ΗβπεΓγ (ΗεουβΗουι ιΗε ύίδεΗηερε ρεείού χνίίΗίη 12 ρεΓ 
ίεέιΛβΗονε ογ ΗεΙοχν ίΐδ ηοεηίηβΙ νοίΐα^ε Άηά Ηε οί δυίίιείεηΐ εβρβείΐγ βηεΐ δΗεΙΙ 
Ηε 50 8ΓΓ3ηβε(Ι 35 (ο δυρρίγ βυίοιηβιίοβΙΙγ ίη (Ηε ενεη( οί ίηίΐοίε οί είιΗεε (Ηε 
Γήέιϊη ογ (Ηε επιεερέηεγ δουεεε οί εΙεε(είε3ΐ ροχνεε ίοΓ ΗηΙΓ άτι Ηουε 3( Ιε3δ( (Ηε 
ί’ϊοΙΙΟΛνίηΒ δεΓνίεεδ ίί (Ηεγ ύερεηά υροη 3η ε1εε!είθ3ΐ δουεεε ίοΓ (Ηείε ορεοιίοη: 

1 (Ηε Ιί@Η(ίη(> εεηυίεεά Ηγ ρΒορευρΗδ 2.1, 2,2 3η<1 2.3. Ρογ (Ηίδ 
,Υ . (Γ3Π5ΐ(ίοη3ΐ ρΗ35ε, (Ηε εεςυίεεύ ε(ηεΓ£εηεγ εΐεεπίε ΙίβΗιίηβ, ίη 
εεδρεεί οί (Ηε πιηεΗίηεΓγ 5ρ3εε 3Π() 3εεύΓη(ηού3(ίοη βηΟ δεενίεε 
δρηεεδ τηηγ Ηε ρεονίύεύ Ηγ ρεΓΠίβηεηΐΙγ ίίχεεί, ϊηεΐϊνϊεΐααΐ, 3υ(οπΐ3Ιί- 
εηΙΙγ άΐΆΤ$εά, τείπγ ορεΓ3(ε<1 3εειηηυΐ3(0Γ Ιβιηρδ; 3ηύ 


Κε£υΐ3(ίοη 45 

ΡπεαιιΙίοηί α§αίη!ΐ ιΗοοΙτ, /ιτε αηά οίΗετ Ηαζατώ ο /εΐβαηζαΐ οήξίη 

1.1 Εχροδεύ ιηεοί ρ3Γί5 οί εΙεείείθ3ΐ πιβεΗίηεδ ογ εςυίρπιεηι χνΗίεΗ 3Γε ηο( 
ίηίεηόεα (ο Ηε Ιίνε Ηυ( χνΗίεΗ 3Γε ΙίβΗΙε υηάεε ίβυΐί εοηώιίοηδ (ο Ηεεοπιε Ιίνε 
5 Η 3 ΙΙ Ηε ε3ε(Ηε<1 υπίεδδ (Ηε πιβεΗίηεδ ογ εηυίρπιεη( 3εε: 

. 1 δυρρίίεύ β( 3 νο1(3£ε ηοι εχεεεύίη;» 55 V ύίεεε! ευπεη! ογ 55 V, γοοι 
Γηεβη δμυηεε Ηειχνεεη εοηύυείοεδ; 3υ(ο-ίΓΒπ5ίοπτχεΓ3 δΗηΙΙ ηοΐ Ηε 
ιΐδεύ ίοΓ (Ηε ρυεροδε οί ΒοΗίενίη^ (ΗΪ5 νοίίββε; ογ 

.2 δκρρίίείΐ 3( 3 νοίορε ηο( εχεεειϋηΕ 250 V Ηγ 5βίε(γ ίδοΐΒΐίηβ 
(Γ3Π5ίθΓπιεΓ5 δυρρίγιηβ οηΐγ οηε εοηδίιπιίη^ Ηενίεε; ογ 


.2 311 δεΓνίεεδ τεςαίΓεΟ Ηγ ρ3Γ3^Γ3ρΗ5 2.4.1.2.4.3 3η(ί 2.4,4 ιιη1ε55 δηεΗ 
δεενίεεδ Ηδνε 3η ίηι1ερεη<ίεη( ίΐιρρίν ίοΓ (Ηε ρεπού δρεείίίεύ Ηοπι 
3η 3εευηιυΐ3(0Γ Η3((ειγ δαίΙΒΗΙν. Ιοεβιεύ ίοΓ ιΐ5ε ίη 3η ειπει·- 
§εηεγ. 

5.1; ΤΗε ειτιεΓ^επεγ 5»·ί(εΗΗο3Γύ δΗβΙΙ Ηε ίηδοΐΐεύ 35 ηεβΓ 35 ίδ ρΓεειίεβΗΙε (ο 

(Κε· επιεΓ^επεγ δουΓεε οί ε1εε(πε3ΐ ροννεε. 

■ 

5ϊ2. :;ι \νΗετε (Ηε εητιεΓ^εηογ δοηκε οί εΐεείπεβΐ ροχνεε 15.3 §εηεΓ3(0Γ, (Ηε 
επιεΓρεπεγ 5\νί(εΗΗθ3Γύ 5 Η η 11 Ηε Ιοε3(εύ ίη (Ηε 53πιε 5ρ3εε υη1ε55 (Ηε 
:όρεΓ3(ίοη οί (Ηε επιεΓ^εηογ 5\νίΐεΗΗθ3Γ<1 χνουΐύ (ΗεεεΗγ Ηε ίπιρείΓεύ. 

ϊ}.3 . Νο 3εευιηϋΐ3(0Γ Η3((εεγ Γι((εύ ίη ΒεεοΓύηηεε \νίιΗ (Ηίδ Κε£ΐιΐ3(ίοπ 5 Η 3 ΙΙ 
ΠερηδΟΐΙεύ ίη (Ηε 53ΐηε 5ρ3εε 35 (Ηε επιεΓ^εηεγ 5»ί(εΗΗθ3Γύ. Αη ίηύί03(0Γ 
δΗβΙΙ .Ηε ιηομηίεύ ίη 3 δαίοΗΙε ρίβεε οη ΐΗε π»ίη 5\νί(εΗΗθ3εύ ογ ίη (Ηε 
πιηεΗιηεΓγ εοηίεο! γοοπι (ο ίηύίε3(ε ννΗεη (Ηε Η3((εείε5 ε0Π5ΐίίυ(ίη2 είΐΗεε (Ηε 
’έϊπ'εΓβεηεγ ίουεεε οί ε1εε(είε3ΐ ροχνεε ογ (Ηε (εβηδίίίοηβΐ δοηεεε οί είεε(πε3ΐ 
ρρχχεΓ. Γείεεεεύ (ο ίη ρ3Γ3|3ρΗ 3.2 ογ 4 3ΐε Ηείη§ ώδοΗβε^εύ. 

1:4 ΤΗε ειπεε^εηογ δχνίίεΗΗοβεύ χΗηΙΙ Ηε δυρρίίεύ ύηπη§ ηοεπΐ3] ορεΓΒίίοη 
ίτοπί (Ηε ιηβίη 5χνί(εΗΗθ3Γ(1 Ηγ 3η ίηίεεεοηηεείοε ίεεύεΓ χνΗίεΗ υ (ο Ηε 
3ύέί)03(εΙγ ρεο(εε(εύ 3( (Ηε πιείη 5»ί(εΗΗθ3Γ(1 3§3ίη5( ονεείοβύ ηηύ ίΗοΠ 
ίατευίί ' βηύ. χνΗϊεΗ ίδ -10 Ηε (Ηδεοηπεείεύ 3υ(οπΐ3(ίε3ΐ1γ 3( (Ηε επιεεβεηεγ 
ΙμΊϊΗίίΗόΒΓύ ιιροη ίΒίΙυεέ οί (Ηε πιβίη ίοιίΓεε οί ε.1εε(είε3ΐ ροχνβτ. λνΗεεε (Ηε 
ίϊγδίεπί 15 3ΓΓ3η§εύ ίοΓ.ίεεόΗβείι ορεπιΐίοη, (Ηε ίηίέεεοηηεείΟΓ ίεεύεε 15 3ΐδθ (ο 
Οφρεοΐεοιεύ ε( (Ηε επιεί£εηεγ 5ΐνί(οΗΗθ3Γ(1 3( 1ε35( 3£3ίη5( δΗοπ είεειιίί. 


©ιΙ ^η. οεύεε (ο εηδκεε. εεβΰγ 3ν3Ϊΐ3Ηί1ί(γ οί (Ηε επιεΓ^εηεγ δοιιεεε οί 
,’εΤεείπεΒΐ ροχνεε, 3ΓΓ3η§επιεη(5 δΗοΙΙ Ηε ποΟε χνΗεεε ηεεε553εγ (ο ύίδεοηηεεί 
'3ΐιΐρπΐ3ΐ|ε3ΐ1ν ηοη-επιεΓ§εηεγ είεεαίΐδ 6οπι (Ηε επιεΓ§εηεγ δχνίΐεΗΗοβεί) (ο 
^ϊδίΓε,ΐίίΒί ε1εε(είε3ΐ ροχνεε 5 Η 3 ΙΙ Ηε 3ν3ίΐ3Η!ε 3υ(οπΐ3ΐίε3ΐ1γ (ο (Ηε επιεΓ^επεγ 
Ρΐϋί«5. 




ΤΗε ειπετρεπεγ §εηεΓ3(οε 3ηύ ί(5 ρπηιε-πιονεΓ 3ηύ 3ηγ επιεΓ£εηεγ 
3εευπηιΐ3ΐθΓ ΗηΚεεγ δΗβΙΙ Ηε 50 ύεδίβηεύ 3ηύ 3ΓΓ3η^εύ 35 (ο εηδαεε (Η3( (Ηεγ 
:^ίΙ|:ίυηε(ίοη 3( ίυΐ! εα(ε<ί ροχνεε χνΗεη (Ηε δΗίρ ίδ ιιρείβΗΐ 3ηύ ννΗεη ίηεΐίηεύ 3( 
®Ίίγ, ηηβίε οί 1ίδ( ιιρ (ο 22.5° ογ χνΗεη ίηεΙίηεύ υρ (ο 10· είΐΗεε ίη ΐΗε ίοεε ογ 3ί( 
|^ίεεε(ίοη, ογ ίδ ίή 3ηγ εοπιΗίη3ΐίοη οί 3η§1εδ χνίίΗίη (Ηοδε Ιίπιίΐδ. 


ί«Γ: 


ίϊ,Ιί, ,ΡΓονίδίοη δΗβΙΙ Ηε πιαύε ίοι (Ηε ρεείούίε (εδ(ίη^ οί (Ηε εοπχρίείε 
;ετηεΓβεηεγ ·δγδ(εηι 3ηύ 5 Η 3 ΙΙ ίηεΐϋύε (ηε ιεδ(ίη§ οί 3υ(οπΐ3(ίε δ(3Πίη§ 
(ΗΤίηβειηοηίδ. 


ΚερυΙβΙίοη 44 

5ιαηίηξ αηαηξβπιεηΐί /ογ εηιεε^εηεγ ιεηεΓαΤίηξ ίείί 


.3 εοηδίηιείεύ ίη Βεοοεύβηεε χνί(Η (Ηε ρείηείρίε οί ύοηΗΙε ίηδυΐβΐίοη. 

1.2 ΤΗε Αύπιίηί5ΐΓ3ΐίοη ηογ Γεαιιίεε 3ύύί(ίοπ3ΐ ρεεεηυΐίοηδ ίοε ροεοΗΙε 
εΐεείείεβΐ ε^ηίρπιεη( ίοε ιίδε ίη εοηίιηεύ ογ εχεερ(ίοη3ΐ1γ ύβπιρ 5ρ3εεδ χνΗεεε 
ρ3Γ(ίευΐ3Γ πδΗδ ύυε (ο εοηύυςίίνίιγ ηΐ3γ εχίδΐ. 

1.3 ΑΙΙ εΐεείείεβΐ 3ρρ3Γ3(ϋδ δΗβΙΙ Ηε 50 εοπδίευειεύ 3ηύ 50 ίηδΟΙΙεύ 35 ηοΐ (ο 
εΒϋδε ίηίυεγ χνΗεη ηηηύΐεύ ογ (ουεΗεύ ίη (Ηε ηοππβΐ πιαηηεΓ. 

2 Μ3ίη 3ηύ εκιεΓ^εηεν δχνίΐεΗΗοΒεύδ 5 Η 3 ΙΙ Ηε 50 3ΓΓ3η§εύ 35 (ο §ίνε ε3δγ 
βεεεδδ 35 πιβγ Ηε πεεύεα (ο 3ρρ3Γ3ΐυδ 3ηύ εςαίρηιεηΐ, χνίίΗουΙ ύβη^εε (ο 
ρεεδοηηεΐ. ΤΗε δίύεδ βηύ (Ηε τεοε 3ηύ, χνΗεεε ηεεε553ΐγ. (Ηε ίεοηί οί 

δχνίιοΗΗοΒΓύδ δΗβΙΙ Ηε δυίοΗΙγ βΟΒεύεΟ Εχροδεό Ιίνε ρβΠδ Ηβνίη^ νοίο^εδ 1ο 
εβείΗ εχεεεύίηΕ 3 νο1(3βε (ο Ηε δρεείίίεύ Ηγ (Ηε Αύεηίηίδίοΐίοη δΗβΙΙ ηοι Ηε 
ίηδ(3ΐ1ε<1 οη (Ηε ίεοηί οί δυεΗ 5χνίιεΗΗθ3Γύδ. ΐνΗεεε ηεεεδδηεγ, ηοη-εοηύηεΐίηβ 
Γη3(5 ογ £Γ3(ίηςδ δΗβϋ Ηε ρεονίύεύ 3( (Ηε ίεοηί 3πύ γοβγ οί (Ηε 5ννίίεΗΗο3εύ. 

3.1 ΤΗε ΗϋΙΙ εεΐυεη δγδίεπι οί ύίδΙείΗιιΐίοη δΗβΙΙ ηοι Ηε υδεύ ίοε 3ηγ ροτροδε 
ίη 3 οηΗεε, ογ ίοε ροχνεε* Ηεβίίηρ, ογ ΙίρΗιίηρ ίη 8ηγ οιΗεε δΗίρ οί 1,600 (οηδ 
ΒΓΟδδ (οηη3@ε 3ηύ υρχνβεύδ. 

3.2 ΤΗε ΓεςυίΓείήεπί οί ρ3Γ3|Γ3ρΚ 3.1 ύοεδ ηοι ρεεείυύε υιίύεε εοηύίιίοηδ 
ορρεονεύ Ηγ (Ηε ΑύηιίηίδίΓβΐιοη (Ηε ιίδε οί: 

.1 ίπιρΓεδδεύ ευΓεεηι εβίΗούίε ρεοιεειίνε δγ5(επίδ; 

.2 Ιίεπίιεεί βηύ ΙοεβΙΙγ ε3Γ(Ηεύ δγδίεπίδ; ογ , 

.3 ίηδυΐβΐίοη ΙενεΙ ιτιοηίιοπηρ ύενίεεδ ρεονίΟεύ (Ηε είΓευΐ3(ί0η ευπεη! 
ύοεδ ηοι εχεεεύ 30 ιηΑ ύηύεΓ (Ηε πιοδί υηίβνοϋΓΒΗΙε εοηύίΐίοηδ. 

3.3 ν/Ηεεε (Ηε Ηυΐΐ εεΐαπι δγδίεπι ίδ υδεύ, 311 Γιηβί δϋΗοίεευίΙδ, ί.ε. 311 είεειιΠδ 
ίίιιεύ βίΐεΓ (Ηε 135( ρεο(εε(ίνε ύενίεε, δΗβΙΙ Ηε ιχνο-χνίεε 3ηύ δρεείβΐ 
ρεεεΒυΙίοηδ 5 Ηβ 11 Ηε ΙηΗεη (ο (Ηε 53(ίδί3ε(ίοη οί (Ηε Αύεηίηί5ΐΓ3(ίθπ. 

4.1 ΕεπΗοΟ ύίδ(πΗυ(ίοη δγδίεπίδ δΗεΙΙ ηοι Ηε υδεύ ίη 3 (ΒηΙτεΓ. ΤΗε 
Αύιηίηίδ(Γ3(ίοη πιβγ εχεερύοηβΐΐγ ρεεπιί( ίη 3 οηΗεε (Ηε εδΠΗίηρ οί (Ηε 
ηευίεΒΙ ίοε 3ΐ(εΓη3(ιηβ ευεΓεη( ροχνεε ηειχνοΓΗδ οί 3,000 V (Ιίηε (ο Ηηε) βηύ 
ονεε, ρεονίύεύ (Ηβ( 3ηγ ροδδίοίε εεδοΐίϊηβ ευπεη! ύοεδ ηοΐ ίίοχν ύιεεπίΐγ 
(ΗΓθυ§η 3ηγ οί (Ηε ΟΒη^εεουδ δρβεεδ. 

4.2 \νΗεη 3 ύίδ(πΗυ(ίοη δγδίεπι, χνΗείΗεε ρηπιβΓγ ογ δεεοηύβεγ, ίοτ ροννεε, 
Ηε3ίίη(* ογ ΙίβΗ(ίη§, χνίιΗ ηο εοηηεχίοη (ο ε3Γ(Η ίδ υδεύ, 3 ύενίεε εηρβΗΙε οί 
εοηϋηυουδίγ ιηοηι(οηη£ (Ηε ίπδυΐ3(ίοη ΙενεΙ (ο ε3πΗ βηό οί £ίνίη£ εη βυύίΗΙε 
ογ νίδυεί ίηύίεβιίοη οί ΒΗηοπηβΙΙγ Ιοχν ίηδϋΐΗΐίοη νβΐυεδ εΗηΙΙ Ηε ρεονίΟεύ. 


^ · ΕπιεΓ£εηεγ £εηεε3(ίη£ δείδ $Η&11 Ηε εηραΗΙε οί Ηείηβ εε3£ϋ]γ 5(3Γ(ει1 ίη 
;ίΐΗείΓ;οό1ύ εοηΗκίοη 3( 3 ιεπιρεΓ3(υΓε οί 0°€. Ιί. (Ηίδ ίδ ίιηρΓ3ε(ίεΗΗ1ε. ογ. ίί 
Ιον,'εΓ ΙειτιρετΕΙυεεχ πεε ΙίΙιεΙγ ίο Ηε εηεουηίείεύ, ρεονίδίοη ΒεεερΙηΗΙε (ο (Ηε 
Μ.ύΗι|ηί5ΐΓ3ίίοη $ΗήΙΙ Ηε πΐ3ύε ίοε (Ηε ηοϊΜεηαηεε οί Ηε3(ίη£ 3Π3η£επιεηΐ5. 
^^ηδύεε τεούγ $οηίη£ οί (Ηε £εηέί3ΐίη£ 5ε(δ. 

ΕβεΗ · εικετβεηεγ £εηεΓ3(ίη£ δει 3π3η£εύ (ο Ηε 3υΐοπΐ3(ίε3ΐ1γ 5(3Γΐεύ 
ί5ϋ?)Ιι.Ηε εμυίρρεύ χνί(Η δ( 3 Πίη£ ύενίεεδ 3ρρΓονεύ Ηγ (Ηε Α0πιίηί5(Γ3(ίοη χνί(Η 3 
ΙδΙΟίεύ επεεκν ε3ρ3Ηί!ί(γ οί 3( Ιε35( (Ηεεε εοηδεευίίνε δ(3Γ(δ. Α δεεοπύ δουεοε 
Η! εηεε^ν 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρεονίύεύ ίοε 3η 3(1<ϋ(ιύπ3ΐ (Ηεεε δΟΠδ χνίίΗίη 30 πιίπυΐεδ 
'ΜΗΙεδδ ηοηυΒί δΟΓίίηΕ 03Π Ηε (1επίοη$!Γ3Ιεύ (ο Ηε είίεείίνε. 

®ϊι,’· ■ 

ΤΗε δίοεεύ εηεεβγ δΗεΙΙ Ηε ηηβίπίαίηεύ 31 311 (ίπιεδ. 35 ίοΐίοχνδ: 

'Λ εΐεειπεβΐ 3ηύ ΗγύΓ3υ1ίε,5(3Γ(ίη§ δγδίεπίδ δΗεΙΙ Ηε επΗίηΟιηεύ ίεοηί 
• (Ηε επιετρεπεγ 5χνί(εΗΗθ3Γύ; 

•2 εοεηρΓεδδεύ βίε δ(3Γ(ίη§ δγδίεπίδ ηΐ3γ Ηε πΐΒίηΐΒίηεύ Ηγ (Ηε πΐ3ίη ογ 
3ιυχίΙί3Γγ εοΓηρεεδδεύ βίε εεεείνοΓδ (Ηεου^Η 3 δυίοΗΙε ηοη-εείαεπ 
νυΐνε ογ Ηγ 3η ειπεε^επεγ 3ίε εοπιρΓεδδΟΓ χνΗίεΗ, ίί έΐεείπεβίΐγ 
ύπνεη,. ίδ,δυρ'ρΐίέύ, ίτοιη (Ηε επιεΓ^εήεγ 5χνί(εΗΗθ3Γύ; 


5.1 Εχεερί 35 ρεπηίΐΐεύ Ηγ (Ηε Αύιηίηίδ(Γ3(ίοη ίη εχεεριίοηβΐ είΓευηι- 
5(3ηεε5, 3ΐί ιηε(3ΐ δΗε3(Ηδ 3ηύ 3πηουΓ οί εβΗΙεδ δΗβΙΙ Ηε εΙεε(πε3ΐ1γ οοηΐίηυουε 
αηά 5 Η 3 ΙΙ Ηε εβείΗεύ. 

5.2 ΑΙΙ εΐεείηε εβΗΙεδ 3ηύ χνίείπβ εχΙεεηβΙ (ο εςυίρπιεπί δΗβΠ Ηε 3( Ιεβδί οί 3 
ίΐηιηε Γε(3τύ3η( (γρε βηύ δΗβΠ Ηε 50 ίηδίβΙΙεΟ 35 ηο( ίο ίπιρείε (Ηείε οπ^ιπε] 
ίίαιήε Γβ(3π1ίη£ ρΓορεπίεδ. ν/Ηεεε ηεεεδδΒεγ ίοτ ρβηίευίΒΓ βρρϊίεβιίοηδ (Ηε 
Α0πχίπίδ(Γ3(|οη τη3γ ρεπηί( (Ηε υδε οί δρεειβΙ (γρεδ οί εβΗΙεδ δυεΗ 35 Γ3(1ίο 
ίεεςυεηεγ εηΜεχ, χνηίεΗ ύο ηο( εοπχρίγ χνίιΗ (Ηε ίοεε£θϊη£. 

5.3 ΟβΗΙεδ 3π0 χνίπη£ δεΓνίηβ εδδεηίίβΐ ογ επιεΓβεήεγ ροχνεε, 1ί£Η(ίη£, 
ίηίεεπΒΐ εοπιπιυηίεΗίίοηδ ογ δί^ηηΐδ δΗβΙΙ 50 (άτ 35 ρίΒειίεβΗΙε Ηε εουΐεύ εΐεοε 
οί £3ΐΙεγδ, Ι3υηύήεδ, (ηβεΗίηεΓγ δρΒεεδ οί ε3(ε£οεγ Α 3ηύ (Ηείε εβδίηβδ 3ηύ 
οίΗεε ΗίβΗ ίίεε πδΚ 3εε3δ. ΟδΗΙεδ εοηηεείίηε Γιεε ρυπιρδ (ο (Ηε επιεεβεηεγ 
δχνίΐεΗΗοΒεύ ϊΗβΙΙ Ηε οί 3 Γπε τεδίδΟηί (γρε χνΗεεε (Ηεγ ρ355 (ΗεουρΗ Ηί^Η ίίεε 
είδΗ 3(035. \νΗεεε ρεβεΙίεβΗΙε 311 δυεΗ εβοΙεδ δΗουΙύ Ηε ευη ίη δυεΗ 3 πιβηηεε 
35 (ο ρεεείυύε (Ηείε Ηείη§ εεηύεεειΐ υηδεενίοεβΗΙε Ην Ηε3(ίη£ οί (Ηε ΗυΙΗΗεβύδ 
(Ηβι πιβγ Ηε 03υ5εύ Ηγ 3 ίίεε ίη 3η 3ύ]3εεη( δρβεε. 

.5.4 ΧνΗεεε εβΗΙεδ χνΗίεΗ 3εε ίηδΟΙΙεύ ίη ΗϊΖΗεύοιίδ 3εε3δ ίηίεούυεε (Ηε είδΗ 
οί ίίεε οε εχρίοδίοη ίη (Ηε ενεηΐ οί 3η εΐεείείεβΐ ί3υ1( ίη δυεΗ 3εε3δ, δρεείπΙ 


•3 311 οί (Η65ε·'5(Βε(ίη£, εΗβε£ίη£ βηύ εηεε§γ δ(οείη£ ύενίεεδ δΗβΙΙ Ηε 
Ιοεβίεύ ίή (Ηε,εεηεε£εηεγ £εηεε3(οε δρβεε; (Ηεδε ύενίεεδ 3έε ηοι ίο 
Ηε υδεύ ίοε 3ήγ ρυεροδε οιΗεε (Ηηη (Ηε ορεοιίοη οί (Ηε επιει^επεγ 
£εηεΓ3ΐίη§ 5ε(. ΤΗίδ ύοεδ-ηο! ρεεείηύε (Ηε δυρρίγ ίο (Ηε βίε εεεείνεε 
οί (Ηε εεπεε|εηεγ §εηεε3(ίη£ δει ίεοηί (Ηε πΐΒίη οε 3υχίΙί3εν 
εΟΓηρεεδδεύ 3ίε δγδίεπι (Ηεου^Η (Ηε ηοη-εείυεη νβίνε Γκίεύ ίη (Ηε 
επιεε£εηεγ §εηεε3(οε δρ3εε. 


ρεεεδυΐίοηδ 3£3ίηδ( δυεΗ είδΗδ ιΗβΙΙ Ηε (3ΐεεη (ο (Ηε 53ΐίδί3θΐίοπ οί (Ηε 
ΑΟπιίηίδίΓΒΐίοη. ί ν - 

5.5 03Η1εδ Βΐίύ νχηείη® δΗηΙΙ Ηε ίηδΟΠεά 3ηύ δυρροείεύ ίη δυεΗ 3 ιηβηηεε 35 
π> ανοίύ εΗ3ίίη£ οε οίΗεε ύ3πΐ3£ε. 

5.6 Τεππίηβΐίοηδ 3ηύ )οίη(δ ίη 311 εοηύυείοεδ δΗηΙΙ Ηε 50 ηιβύε 35 (ο εεοίη 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


16ε οπβίηϊΐ βίεοίηεβΐ, πιεεΗβηίοΒΐ, ίΙβΓηε τεί3τ<ϋηί> βηά, ννΗετε ηεεεδδβτγ, ίΪΓε ΚεβϋΙβίίοη 48 

τεδίδίίηβ ρτορεπίεδ οί 16 ε 0361ε. Ρ ΓΟΙί ·α,οη αςα,η;, βοοΛης 

6.1 Εβείι 5ερ3Γ3ΐε οίτεαίι 56 η 1Ι 6ε ρΓΟίεείεε) 303ΪΠ5! δ6οτί είτουίί 3η6 3§3ΐη5( 

ονεΓίοβά, εχεερί 35 ρεηηϊπεά ίη Κε£υΐ3ίίοη5 29 3η6 30 οτ » 6 ετε ι 6 ε 5 ΒΠβε ννεΙΙε ίη ρετϊο<1ίε3ΐ1γ υηΒΐΐεηϋεΟ Γη3ε6ίηετγ δρίεεδ 56 β11 6 ε Ιοεϊΐεά 

Α9πιίηί5ΐΓ3ΐίοη πιβγ εχεερΙίοη3ΐΙγ 0ί6εηνΐ5ε ρεπηίι. 3Πί1 ΓΠ 0 Π 1 Ι 0 Γ£^ ιη 5υε6 3 \ν3γ 1631 Ι 6 ε 8εειιπιυΐ31ίοη οί ΙίςυίΟδ 15 Οειείιεϋ 3 ΐ 

. ηοηηβΙ βη^ίεδ οί ίππι 3Π() 6εε1, 3ηι1 ίΗαΙΙ 6ε 13ΓΚ εηοιι§η Ιο βεεοπιιηοΟβίε 

6.2 ΤΗε ΓΗΐίηβ ογ 3 ρρίορπ 3 ΐε $εΐίιη£ οι Ιηε ονεπΟΒα ρΓοίεείινε αενιοε ιογ ©£ΐ$ι]γ ιΗε ηοπηβΐ ύΓΒΐπΒβε ύυππκ (Η& υηΒΠεηαεύ ρεπού. 
εβε6 είτοαίι 56311 6 ε ρεττη3ηεηί1γ ίπ9ΐ03[ε<1 3! 16ε Ιοοειιοπ οί (6ε ρΓΟΙεειινε 

Οενίεε. 2 \ν6ετε 16 ε 6ί1|>ε ραπιρδ 3Γε 03ρ361ε οί 6είηβ δίβτίεΟ βυιοηιβιίεβΙΙ^ 

πιεβηδ 563)1 6ε ρτονιΟεα Ιο ιη<1ίε3ΐε \ν6εη ί6ε ίηίΐυχ οί Ιί^υίό ί 5 (ξτεηίετ 163 η 

7 Εί® 6 ίίη£ ίί(ΐίη@5 563 ΙΙ 6 ε 50 3ΓΓ3Π§εά 35 ιο ρτενεηί ΙεπιρεΓΒΐϋΓε Π5ε$ ( 6 ε ριιιπρ εΒρβειιγ ογ νν 6 εη ι 6 ε ρυιηρ ίδορετΒίίηβ πιοτε ίτεςυέηΐΐγ 163η ννοηΐύ 

νν 6 ίε 6 εουΜ εΙβπίΕβε ί 6 ε 036185 3ηι1 ννίτίη 0 , 3πα (ο ρτενεηι 5 ϋττουήιίιη§ ηοπηβΐΐγ 6 ε εχρεείεΟ. 1η ί 6 εδε 03585,5ΐτΐ3ΐ1εΓ 6 ίΙ(>β \νεΙ1δ Ιο εονετ 3 τε35οη361ε 

ιη31επ3ΐ ίτοπι Βεεοπιίηβ εχεεδδίνεΐγ 6 οΐ. ρετίοεί οί Ιίπιε ΠΊ3ν 6 ε ρεππίΐΙεΟ. \Υ 6 ετε βιιιοπΊΒίίοΒίΙγ ροηίΓοΙΙεϋ 6 ίΐ£ε 

ρυΓπρδ 3 Γε ρτονί<1ε<1, δρεείβΐ Βίίεηΐίοη δΗβΙΙ 6ε βίνεπ ίο οί) ροΐΐαίίοη 

8 Α111ίβ6ιίη£ 3π<1 ροννετ είτεαίίδ 1ετίηίη3ΐίη0 ίη ά 6υη6εΓ ογ 03γ@ο 5ρ3εε ρΓενεηιίοη τεςυίτεπιεηΐδ.. 

56311 6ε ρτονίαεί \νιί6 3 ηιαίιίρίε ροΙε 8\νιΐε6 ουίδίτΐε ί6ε χρβεε ίοΓ 

<3ί5εοηηεεΐιη£ δυε 6 είτευίίδ. 3 Τ6ε Ιοεβιίοη οί Ι 6 ε οοηίΓοΙδ οί βηγ νβίνε δετνίηβ 3 5 ε 3 ίηίεί. α «ΙΐδοΗβ^ε 

6ε1ο\ν ί 6 ε \ν3ΐεΓ-1ίηε ογ 3 6ί1βε ίη]εείίοη δγδίεπι 563 ΙΙ 6 ε 50 δίιεΟ 35 ίο βΙΙο» 

9.1 ΑεευπίϋΙβίοΓ 63ΐιεηε5 86311 6ε 5ΐιίί361γ 6ου5ε(1, 3η(1 εθΓηρ3Γΐπιεηΐ5 ιΐ5ε<1 βΟερυβίε Ιίπιε Ιογ ορεταιΐοη ίη 035ε οί ίηίΐηχ οί »3(ετ ίο ι6ε δρβεε, Ηβνίηκ 

ρηιη3ίί1ν ίοΓ ι6είτ ηεεοιηπιοΓίβΐίοη 56 ε11 6ε ρτορετΙγ εοηδίηιείείΐ αηά Γε§3Γε1 ίο ι6ε ιίπιε Ιιίτεΐγ ιο 6ε τεςιπΓεό ίη οηΙεΓ ίο τεΒε6 3Π<1 ορετβίε χηεΚ 

είίϊείεηΐΐγ νεηίίΐοίεεί. , οοηίΓοΙδ. Ιί 16ε Ιενεί ίο »6ίε6 ι6ε δρβεε εουΐιί 6εεοπιε ίΙοοΟεΟ ινίι6 16ε 86ίρ ίη 

ι6ε ίιιΙΙγ Ιοβάειΐ εοηιΐίΐίοη 5ο τεςαίτεδ, 3ττ3η£ειηεηΐ5 563 ΙΙ 6ε πιβείε ίο ορετβιε 

9.2 Εΐεείποβΐ ογ 0 ί 6 εΓ εαπίριπεπί'»’ 6 ίε 6 πΐ 3 γ εοηχιίΐϋίε 3 5ουΓεε οί ίβηίίίοη ι 6 ε εοπίτοΐδ ίΓΟπι 3 ροδίιίοη 36ονε 5υε6 Ιενεί. 
οί ίΐ3ππη361ε νβροιίΓδ 86β11 ηοί 6 ε ρεπηίΙίεΓΐ ίη Ι6ε5ε εοιηρ3ηπιεηΐ5 εχεερί 35 

ρεπηί11ε(1 ίη ρ3Γ3^Γ3ρ6 10. 


9.3 Αεευπιυΐ310Γ 63ίίεπε5 56311 ηοί 6ε ΙοοΒίεΟ ίη 5ΐεερίη§ ςυ3ΠεΓ5 εχεερί 
\ν6είε 6εππείίε3ΐ1γ 5ε3ΐε(1 ίο 16ε εβίίδίβείίοη οί 16 ε Α<!πιίηί5ΐΓ3ΐίοη. 

10 Νο εΙεοίΓίεβΙ εςιιίρπιεηΐ. 563116ε ίηδΟΐΙεΟ ίη 3ηγ 5ρ3εε \ν6εΓε ί)3πιπΐ361ε 
πιίχίυΓεδ 3Γε Ιί361ε ίο εοΐΐεεί ίηεΙπ£ΐίπ§ !6θ5ε οη 6θ3Γ(1 ΙβηΙίεΓδ ογ ίη 
εοπιρ3ηπιεηΐ5 355ίξηε(! ρπηείρ3ΐ1γ ίο 3εευπιυΐ3ΐ0Γ 63ίίεπε5, ίη ρείηί 1οε6εΓ5, 
βεείγίεηε 5ί0Γε$ ογ £ϊγπϊ13γ 5ρ3εε5, υηίεδδ ι6ε Α<1πιίηί5ΐΓ3ΐίοη ί5 53ίί5Γιε<1 163! 
5υε6 εςυίρπιεπί ϊβ: 
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Οοπγγο/ ο/ ρΓΟρυΙίίοη πιαοΗίηαγξτοτη ιΗε ηανίβαύηβ ϊ>τίά%ε 

1 . υηιΙεΓ 311 53ί1ίη§ εοπΟϋίοπδ, ίηεΙυΟίηβ πιβηοεπνπηβ, 16 ε χρεεί,· 

(ΙίΓεείίοη οί ι6ηΐ5ί 3η0, ίί 3ρρ1ίε361ε, 16ε ρίιε6 οί ι6ε ρΓορεΙΙεΓ 56311 6ε ίυΐΐγ 
εοηίΓθΙΐ861ε ίτοπι Ι6ε Π3νί§3ίίηξ 6ή(ΐ£ε. 


.1 ε55εηίί3ΐ ίοτ ορετβίίοπΒΐ ριΐΓρθ5ε5; 

.2 οί 3 ίγρε \ν6ίε6 χνίΐΐ ηοί ίβηίίε 16ε πιίχίϋΓε εοποεπιειΐ; 

.3 βρρτορπΒίε Ιο 16 ε δρβεε εοηοετηείΐ; βπγΙ 

.4 3ρρΓορπ3ίε1> εετίίΠει) ίοΓ 53ίε υ53§ε ίη 16ε (1ϋ5ΐ5,.ν3ρουΓ5 ογ 03585 
Ιίκεΐγ ίο 6ε επεουπίετεό. 

11 Ιη ε ρ355εηΒεΓ 56ιρ, Οίδίποαιιοη 5γ5ίειπ5 56311 6ε $0 3ΓΓ3ηεεα 163! Γιτε ίη 
3 πν πΐ3ίη νειίίεβΐ ζοηε 3515 Οε^πεεί ίη ΚεςύΙηΙιοη 11:2/3.9 ννϊΐΤ ηοί ίπίετίετε 
\νίι6 δετνίεεδ ε55εηίί3ΐ ίοΓ 5βίεΐγ ίη βηγ οι6εί 5υε6 ζόηε. ΤΗίδ τε^αίτεπιεπί χνίΐΐ, 

6ε πιει ίί πΐ3ίη 3η(1 επιεΓβεηεγ ίεε3εΓ5 ρ355ΐη0 ίΗ γ όυ εγ 6 3ην 5ΐιε6 ζοηε Βτε .. 
. 5 ερ 3 Γ 3 ΐεΓ) 6οι6 νεΠίεβΙΙγ 3πΛ.6οπζοπΐ3ΐ1γ 35 \νίηε1ν 35 15 ρΓ3θΐίε361ε. 


ΡΑΚΤ Ε - ΑΟϋΙΤΙΟΝΑΕ ΚΕΟυΐΚΕΜΕΝΤδ ΡΟΚ 
ΡΕΚΙΟϋΙΟΑΕΕΥ υΝΑΤΓΕΝΟΕρ ΜΑΕΗΙΝΕΚΥ 5ΡΑΟΕ5 


(ΡβτΙ Ε 3ρρ1ίε5 ίο Ο3Γ0Ο 56ίρ5 εχεερί 1631 Κε0υ|3ίίοη 54 
τείετδ Ιο ρ385εη0εΓ 56ίρ5) 
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ΟίΠίΓα! 

1 Τ6ε 3 ΐτ 3 η 0 ειηεηΐ 5 ρΓονίόέΓΐ $6311 6 ε 5 ϋθ 6 35 ιο εηίυτε 163! ί6ε 53ίείγ οί 
ι 6 ε 56ίρ ίη αΙΙ 53ί1ίη0 εοηίΐίιίοη.5, ίηεΐυάίης πΐ3ηοευνΓίπ§, 15 εςυίνΒίεηί ίο 1631 
οί 3 8 πίρ Ιΐϊνίηρ ι 6 ε πίΕεΗίπεΓν χρπεεΒ ιηάηηείί 

2 Με 35 υτε 5 56311 6 ε ίβίτεη ίο ί 6 ε 53ΐί5ί30ίίοη οί 16ε Α< 3 ΓηίηΪ 5 ΐΓ 3 ΐϊοη ίο 
εηδίιτε ι 6 ζί [ 6 ε εΐ)υίρπιεηΙ 15 ίυηείίοηίη^ ίη 3 ΓεΙί361ε πίΒηηεΓ ζηά ι63ί 
53 ΐϊ 5 ί 3 οίοτγ 3 ΓΓ 3 ηβεπιεπΐ 5 3τε πκκίε ίοί Γε0ϋΐ3Γ ίη5ρεοιίοη5 3η<1 τουίίηε ιεβίδ 
ίο εηδϋΓε εοηι^βυουΒ Γε1ί361ε ορετΒΐίοη., 

3 Ενετγ ϊ6ίρ 563 ΙΙ 6ε ρτονΐΟειΙ ν.'ίί6 ΟοουΓηεηίΒτγ ενί^επεε, ίο Ι6ε 
53ΐί5ί3εΐίοη οί 16ε Α(1ΠΗηί5ΐΤ8ΐίο6, οί ίί5 Γιίηε55 ίο ρρετ3ίε ννίι6 ρετίθ(1ίθ3ΐ1γ 
ηπΕΠεηΟεΟ πΐ3ο6ίπεΓγ 5ρ3εε5. 


1.1 5ιιε6 τεπιοίε εοπίτοί 56311 6ε ρεΓίοπηεά 6γ 3 δίπβίε εοηίτοΙ Οενίεε ίοτ, 
ε3ε6 ίηείερεηεΐεηι ρτορεΠετ, \νίί6 3η!οπΐ3ΐίο ρει-ίθΓπΐ3ηεε οί 311 885θεί3ΐέί 
δετνίοεδ, ίηεΐυιϋπ®, «ΐΐετε ηεεε553Γγ. πιεβηδ οί ρτενεηΐίηβ ονετΙΟϊΟ οί 16ε 
ρΓορυϊδίοη πΐ3θ6ίηεΓγ. 

1.2 Τ 6 ε πΐ3ίη ρΓορηΙδίοπ πΐ3ε6ίπεΓγ 56311 6 ε ρτονίΡειΙ \νίι 6 3η επιεΓ^επεγ 
δίορρίηρ Οενίεε οη ί 6 ε Π3νί03ίίη§ 6 π<ΐ£ε » 6 ίε 6 56311 6 ε ίηόερεηίΐεπι οί 16ε 
η3νί§3ΐιη§ 6 Γί(ΐ 0 ε οοπΙγοΙ 5γ5ίεπι. 

2 Ρτορυΐδίοη πΐ3εΗίηεΓγ οπίείδ ίΓοπι 16ε η 3 νί§ 3 ΐίπ§ 6 π 60 ε δΗθΙΙ'Ηέ 

ίηάϊΟΒίεό ίη 16ε πιβίη πιβοΗιπετγ εοπίτοί τοόπι οτ 3116ε ρτορυΐδίοη πί 3 ε 6 ίηε^ 
εοηίΓοΙ ροδίίίοη. 35 βρρτορπΒίε., . : . \ 

3 Κεηοίε εοηίΓοί οί.ι6ε ρΓοριίΪ5ίοη:πΐ3ε6ίηεΓγ 86311 6ε ρο55Ϊ61ε οη1γ|ίοΜί 
όηε Ιο03ίίοη 31 β ιίπιε; 3ί δυε6 |οε3ΐίοη5 ίηΙεΓεοηηεείείΙ οοπιγοΙ ροδίίίοηδ.ΒΓε, 

ί )επηίιιεί1. ΑΙ .3306 Ιόεβίίοη ίΠεΓε 563 ΙΙ 6ε 3η ίηΟίεβΙΟΓ. 56οννίη§ ; \ν6ίε6 
οοΒίίοη Ίδ ίη οόηίΓοίοί ι6ε ρτορυΐδίοη πΐ3ο6ίηεΓγ. Τ6ε ΐΓβηδίεΓ οί εοηίΓόΙ 
6εί»έεη 16ε πβνίβΒίίηβ 6π£ΪΒε 3η9 Γη3ε6ίηει·γ $ρ3εε5 563 Ι) 6ε ρ055ί61ε οηΙγ ίΗ: 

ί6ε πΐ3ε6ίηετγ 5ρ3εε ογ ίη ί6ε ηΐ3ε6ίηεΓγ οοπιγοΙ γοοπι . Τ6ε 5γ5ίεπι 56311 
ίηοΙιΐΓΐε πιεβηδ ίο ρτενεηι ι6ε ρΓορεΙΙίη^ ι6πΐ5! ίτοπι 3)ιεΓίη§ 5ί0ηίίίθ3ηί|γ 
νν6εη ΐΓ3η5ίέΓΓίη§ εοπίτοί ίτοπι οηε 1οο3ίίοή ίο 3ήοί6ετ. 

4 Ιί 56311 6ε ρο5δί61ε ίοτ βΙΙ ΓΠ3ε6ίηετγ εδϊεηίίβΐ ίοτ ι6ε 53ίε ορετ3ίίοη οί 
ί6ε δ6ίρ ίο 6ε οοηΐτοΙΙείΙ ίτοπι 3 ΙοεβΙ ροδίίίοη, ενεη ίη ι6ε οβδέ οί ίΒϋυτείη 
3ηγ ροτί οί 16ε βηΐοπιβιίε οτ τεπιοίε εοπίτοί 5γ5ίεπΐ5. 

5 Τ6ε 6ε5ί0η οί 16ε τεπιοίε 3ϋίοπΐ3ΐίε εοπίτοί 5γ5ίεπι 56 β 11 6ε 5ΐιο6 1631 ίη 
ε35ε οί ίί5 ίΒϋυτε 3η 3ΐ3τπι ννίΙΙ 6ε ξίνεη. ϋη1ε55 ί6ε Α^πίίηίδίτβίίοη εοηδίΠέή 
ίί ίπιρτ3είίε361ε < 16ε ρτεδεί 8ρεε6 βηά 6ίτεείίοη οί ί6ηΐ5ί 563 ΙΙ 6ε πΐ 3 ίηΙΒίιΐέ(Ι 
ηηιίΐ Ιοεζί εοπίτοί ίδ ίη ορετβιίοη. 

6 Ιηΐ 1 ίε 3 ΐοτ 5 56311 6 ε ίίπεΠ οη 16 ε ηΒνί^βίίηβ 6 τί(ΐ 0 ε ίοτ; 

.1 ρτορείΐετ δρεεά βηεΙ (ϋτεειίοη οί τοίβίίοη ίη εβδε οί ίίχετί ρίιε6 
ρτορείίετδ; οτ 

.2 ρτορεΠετ 5 ρεε (1 3η<1 ρίίε 6 ροδίίίοη ίη 035ε οί εοηίτο 1 ΐ 361 ε ρίίΛ 
ρτορείίετχ. 

7 Τ6ε ηηπι6ετ οί εοηδεεηιίνε 3υίοπΐ3ΐίε 3ίίεηιρΐ5 ιν6ίε6 ίβίΐ ίο ρτοιίιιεε 3 
513Π 56 β 11 6ε 1 ϊγπϊιο<3 Ιο 53ίε£θ3Γϋ Βυίίίείεηι 5ΐ3τ1ιη0 βιγ ρτεδδΠΓε. Αη 3ΐ3ΐΠ| 
56 βΙ 1 6ε ρτονίιίειΐ Ιο ίητίίεΒίε ϊονν δίβτίίηβ 3ίτ ρτεδδυτε 5εί 3ί 3 Ιενεί »6ίε6 5ίη1 
• ρεππίίδ 5ί0Πίη0 ορετ3ίίοη5 οί·ί6ε ρτορυΐδίοη πιαεΠίπετγ. 
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Ρίη ρΓκαμίίοηζ 

1 ' Μέ 3 Π 5 δΗρίί 6ε ρτονί(1ε(1 ίο' (Ιειεεί 3Γκ1 ρνε 8ΐ3πη5 3ί 3η εβτΐγ 5ί3§ε ίη 
0358 οί Πτε5[ 

.1 π) 6οί1ετ 3 ΐτ 5ηρρ1γ έ3δίη£5 3η(Ι εχ6335ΐ5 (ηρ13χε5) ; επ9 

.2 ίη 5 εηνεη 0 ίπ{; βιγ 6ο 115 οί ρτορηΐδίοη ηΐ 3 θ 6 ίηετγ, 

υη1ε55 ι6ε Α(1πιί6ί5ΐΓ3ΐίρη εοηδίιίετδ ι6ίδ ίο 6ε ϋηηεεε553τγ ίη.3 ρ3Πίευΐ3τ 
0358. 

2 Ιηίετηβΐ εοπι6υ5ΐίοη εη^ίηεδ οί 2250 1ς\ν 8η(1 36ονε οτ 63νίπ§ εγ1ίη(1εΓ5 
οί πιοτε !63η 300 ππη 6οτε 56311 6ε ρτονίαειί ννίΐΗ ετ3η6ε35ε οΐΐ πιίδΐ (ίείεείΟΓδ 
οτ εη§ίηε 6ε3τίη§ ΐεπιρετβιατε ιήοηίίοτδ οτ εςιιίν3ΐεηί Οενίοεδ. 
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Οοτηηιιηίοαίίοη 

Α τε1ί36Ιε πιεβηδ οί νοεβΙ εοπιπηιηίε3ΐίοη 563116ε ρτονίιίεΟ 6είχνεεη ι6ε 
πΐ3ίη Π3ε6ίηετγ εοπίτοί τοοηι οτ ι6ε ρτορηΐδίοη σΐ3ε6ίηετγ εοπίτοί ροδίιίοη 35 
βρρτορτίΒίε, 16ε πανί^αΐίηρ βπΟρε 3η<1 16ε εηβίηεετ οίίίεετδ’ Βοεοτητηοίβοοη. 
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Αίαηη ιγίΐαη 

- 

1 Αη 3ΐ3πίί δγδίεπι 56311 6ε ρτονίείβοΐ ίηεϋοβιίηβ βπγ ίΒΐιΙί τεςηίπη® 
3ΐιεπίίοη 3η0 563 ΙΙ: 

.1 6 ε ε3ρ361ε οί 5ουη6ίη£ κη 3 ΐκϋ 6 !ε βΙβππ ίη 16ε πιβίη π) 3 ε 6 ίπετγ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


οοίΚτοΙ τοοιη ογ εΙ 16ε ρΓορυΙϊίοη πίΕοΗίηεΓγ εοηίΓοΙ ροδίιίοή, εικΙ 
ϋκίίεβίε νίδυβίΐγ εβεΗ δερΕΓβΙε εΙεππ ίυηειίοη βι ε δυίΐ361ε ροδίιίοή; 

?] 2 &ϊιίνε ε εοηηεχίοη Ιο 16ε εη^ίηεεΓδ' ρυΗΙίε εοοηΐδ &η4 Ιο οεοΗ οί ιΗβ 
εηίίπεεΓδ’ εβΗίηδ ιΗΓουβΗ 3 βεΙεεΙΟΓ δννίΙεΗ, ίο εηδυιε εοηηεχίοη Ιο 
| ;;Ι“ !, 8ΐ ΙεΕδΙ οηε οί ιΗοδε εβΗίηδ. ΑιίιηίηίδίΓβΐίοηδ πιβγ ρεπηίι εςυίνβίεηι 
§6|« Μταηββηκηΐί; 

»ϊ!ϊ&ν-ί·' 

Ϊ3&4β$ν4ιε επ βικΙϊΜβ βηι) νίδϋβΐ 3)3Γΐη οη Λβ ηανϊ|8(ίηκ Ηπι^ε ίοτ βηγ 
^»%!$ίίυβΙίοη ινΗίεΗ Γεςυήεδ 3ε(ίοη 6γ ογ βΐιεηΐίοη οί Λε οίίίεεΓ οη 
ΡΙ^ΒίέΙι; 

ρίί;'3δ Γεγ Εδ ίδ ρΓβειίεβΗΙε 1)ε Οεδίβηει) οη (Ηε ίβίΐ-ιο-δβίεΐγ ρπηείρίε; 

®ύΐΜ·' 


·';5ί ΕεΐίνΕίε ιΗε εηβίηεεΓδ’ εΙεπιι κφιΐκιΐ ίίγ ΚεριίΕΐίοη 38 ΐί 3η βΙεγιπ 
ί®. ίυηειίοη Ηε 5 ηοι Γεεείνειΐ 3Μεηιίοη ΙοΗβΙΙυ ννίΙΗίη 3 Ιίιηίΐεά ιϊιηβ. 

^ΤΤιέίΕΐΕΓΠ) δγδίεπι δΗ3ΐ1 1»β εοηΐίηυουδίγ ροινεΓειΙβηι) δΗβΙΙ ΐΜνε επ 


3ί#πί5ϊίέ οΗβη^ε-ονεΓ ίο 3 5ΐ3πι1-6γ ροννεε δυρρίγ ίη εβδε οί Ιοδδ οί πογπιβΙ 

Μ0ρ^ : "' 


2 ;||ίΓϊίΙυΓε οί ΐΗε ηοπη>Ι ροινετ δυρρίγ οί ιΗε εΙβγγπ δγδίεπι δΗβΙΙ 6ε 
“Η1ίΒΒίείΐ' : 6γ Έη 'βΙβγπι. 

4«.··Γ, ! · Λ ■·. 

Μΐΐ ΤΗ® 3 * 3πη *Υ*1*ι» δΗβΙΙ 6ε 361ε ιο ίηΟίεβίε Μ ιΗε ηηιε Ιίιηε ιηοιε ύιβη 
^Ρ?ίί8ϋ11,;3η(1 Ιΐιε Εεεερίβηεε οί Εηγ βΙβγπι δΗβΙΙ ηοι ίηΗίΗίι εποιΗογ εΙεγπι. 

|§;2ώίΑεεερίβηεε 31 16 ε ροδίιίοή γ είεπειί ιο ίη ]>8Γβ£τ*ρΗ 1 οί βηγ ΕΙΕππ 
|[|ο|κΐίϊ&π: 5 Η 3 ΐ 1 I* ΐηΛεβίειΙ «I 16 ε ροδίΐίοηδ υιΗετβ ίι » 8 $ $ηονη. ΑΙβγπκ *Ηβ 11 
έρ^ 8 ΐη 18 ΐί|έ(] υπίίΐ Ι6εγ βκ βεεεριειΙ βπι) ιΗε νίδυβ! ίηιϋεβίίοηδ οί ϊικ>ίνί<Ιιΐ8ΐ 
Ββπηδ δΗβΐί κηίΒίη υηΐιΐ ιΗε Μ Ηβδ 6εεη εοπεείειΐ, νΗεη 16 ε βΙεγγπ δγδίεπι 
ί δΗβΙΙ βυΐοηωΐίεβίΐγ ΓεδεΙ Ιο ΙΗε ηοπηβΙ ορεΓ3ΐΐη§ εοηιΐίΐίοη. 
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5α/ίίγ ίγιίε/ιυ 

Αδβίεΐγ δγδίεπι $Ηε 11 6ε ρεόνίιίειΐ Ιο εηδϋΓε ιΗβίδεπουδ πιΕΙίυηειίοη ίη 
Κ^ϊίΗίηεΓγ ογ ΗοϋεΓ ορεΓ3ΐίοηδ, «ΗίεΗ ρτεδεηΐδ 3η ίιηπιειΙίΕίε ι)3η§εΓ, δΗβΙΙ 
®ηίίί3Ϊ|?ι!)6'3ηιοιΐ)3ΐί€ δΗυΐ-ήοννη οί ΙΗεΙ ρβη οί 16ε ρίβηΐ βηή ΙΗεΙ επ εΙεγπ) 
Ρ^ΡίΓ'Ιίεΐίνεη. δΗΰι-<3ο\νη οί 16ε ριοροΐδίοη δγδίεπι 5 Ηε 11 ηοι 6ε ευΙοιηΕΐίεβΙΙγ 
Μ®^Εΐέα· : εχεερΐ ίη εβδεδ ύΚιοΕ οοιιΜ Ιββα ιο δεποιίδ ιί&ιη&κε, εοιηρίειε 
^®ΚΒ(ίίο\νη, οι εχρίοδίοη. ν/Πετε 3ΓΓΕη§ειηεηΐ5 ϊογ ονεΓΠίϋηβ ιηε δ6υι-ΰο\νη 
©ρίίΗε'ιηΕίη ρΓορεΙΙίηξ πίΕεΗίηεΓγ βκ ΓιΙΙει), Ι6εδε $Ιμ 11 6ε δυεΗ 3δ Ιο ρκεΐιιάβ 
®ή|έ)νε'ίίέηΐ ορεΓΕΙίοη. .νϊ$08ΐ πιεβηδ δ6Εΐ1 6ε ρτολήάβι) ιο ίηι1ίθ3ΐε νν6εη ιΚβ 
^ΐΜϊίάεΐΗΒδ· 6εεη βειίνΕίειΙ. 

ΚεςιΐΙ&Ιίοη 53 

δρεάίαΐ ηηΜτειηΐηί! /ογ ηαοΗίηίτγ, \>οϋεϊ αηά ίΐκιήοαΐ ίηιιαίΐαΐΐοηχ 

ΙΪΙΙ^νίΤιε δρεεί 3 ! ΓεςηίΓεΓηεηΙδ ίοτ 16ε ηΐΕοΕίπειγ, 6οί1εΓ Βηά εΙεεΙήοΕί 
ίη$ΐ3ΐΐ3(ίοη$ 5Η3II 6ε ιο ι6ε δ3ΐίδί3εΙίοη οί 16ε ΑιΙπιίηίδΙΓΕΙίόη Εηιΐ 56 εΙΙ 
|,ήε1υί|ε βι 1«β$( ι6ε ΓεςιιίΓειηεηΐδ οί ιΗίδ Κε§υΐ3ΐίοη. 

κ^ίοίΐΠ 16 π 13 · 11 δουΓοε οί ε1εειηε3ΐ ρο»ει 56 ε 1Ι εοιηρίγ χνίιΗ ι6ε ίοΐΐοννίη®: 
^ΐίί'ί!"· - ■ . 

|2£|Ηί,.·νί6εΓε ιΗε εΙεεΐπε3ΐ ροινει εβη ηοπη&ΙΙγ 6ε δΐιρρϋβά 6γ οηε ^εηεΓβιοΓ, 
ΓδΕ||36ίε ΙοΕ(3 δΗεεΙιϋηβ ΒίΤΒη^βιηβηΙδ «ΗβΙΙ 6ε ρΓονίάεα ιο εηδίίΓε Ι6ε ίηίε^Γίιγ 
γΟί'δηρρΙίεϊ ίο δεΓνίεεδ Γεςπιτεά ϊογ ρΓορυΙδίοη επ 6 δίεεπη^ Εδ «εΐΐ Εδ ι6ε 
§?ί(έΐ)ί οί ιΗε-δΗϊρ. Ιη ιΗε εβδε οί Ιοδδ οί ιηε £εηεΓ3!0Γ ίη ΟρεΓΕΙίοη, ΕείεςυβΙε 
|ΐρΐ>νΐδίρη δΗδΙΙ οε π\3ΐ1ε ίοΓ βιιίοιηΒΐίε δίεπίηΕ βιη! εοηηβεϋη{ ιο ι6ε ιηΒϊη 
;^5γ/ϊΐεΚ6θ3Γΐ1 οί 3 δΐ3η<1-6γ ^εηεΓβιοΓ οί δυίίίείεη! εαρβείιγ ιο ρεπηίι 
·ρΓρριίΐ3!0π'3η<3 δΐεεπη§ βηο ιο εηδϋΓε 16ε δβίεΐγ οί 16 ε δΐιίρ χνίΐϊι 3ΐιιοπΐ3ΐίε 
Ιΐε,-δίΒΓίίηΕ °ί Λβ εδδεηΐίηΐ Βΐιχίΐίβπεδ ίηεΐιιιϋη^. χνΙιεΓβ ηεεεδδ3ΐγ, δεςυεηΙίΕΐ 
5Ϊ>ρέΓ3ΐί° η 3. "Πιε ΑκΙηιίηίδίΓΕίίοη πΐ3γ άίδρεηδε \νίι6 ι6ί$ ΓεςϋίΓεπίθηΐ ίοΓ 3 δ6ίρ 
ώΐϊΙβ|δ ! ι1ΐΒη 1,600 Ιόηδ βΓΟδδ Ιοηη3βε, ίί ίι ίδ εόηδίάεΓβά ίηιρΓ3εΐίε361ε. 

^ <6ε εΐεείιίεδΐ ρον,εΓ ίδ ηθΓπΐ3ΐ1γ δυρρίίειΐ 6γ Γηοτε 163η οηε ^εηεΓΒίοί 
δίιηιιΙίΕηεουδΙγ ίη ραιβίΐεΐ ορεΓΕΙίοη, ρΓΟνίδίοη δΙιΕίί 6ε π)3<ίε, ίοι ίηδίΕηεε 6γ 
• ΙοΕιΙ χΗειΙόίη®. ιο εηδίίΓε 1631, ίη 03δε οί Ιοδδ οί οηε οί ιΗεβε βεηεΓΕΙίηβ δείδ, 
. 5 Λε^Γεπΐ3ίηίη6 οηΐή βκ Ιι«ρ( ίη ορεΓΕΙίοη -ννίιΗοιιΐ ονεΗοΒίΙ Ιο ρεπηίι 
ΡΓορυΙδίοη 3πιί δίεεπηε, Εη<3 Ιο ειϊδίίΓε 16 ε δβίεΐγ οί ι6ε $6ίρ. 
ρικ; Γ·.·' 

'ΧνΗεΓε δΐ3ηι1-6γ π)3ε6ίηεδ βτβ τεςηίΓειί ίοε οιΚεΓ ΒμχίΙΪΒτγ 'ΗίΒεΗίηεητ 
εδκεηιίβΙ ιο ρΓοριίΙδίοη, βυΐοπίΕίίε ε63Π8ε-ονεΓ ιΐενίεεδ 56311 6ε ρΓόνίάεα, 

ΐφϊ 1 ' . . ' * 

Αιαοηαΐία οαηίΓοΙ αηά αΙατη\ ϊγιιεηι 

Γι')· ; - 

ίί:), Τ 6 ε εοηίΓοΙ δγδίειη $Ηε11 6 ε δίαείι Λει 16 ε δεΓνίεέδ ηβεείεεί ίοε ι 6 ε 
!;0ρεΓ3ί)6η οί Λε ιηΕίη ρΓορυΙδίοη ΓηβεΗίηεΓγ Βηιΐ ίΐδ Ειιχί1ί3Γίεδ βκ εηδοΓοιί 
ί;ΙηΓ 0 ΐΐ £6 (ί,β πεεεδδβΓγ 3η1οπΐ3ΐίο ΒπτΒηβεπιεηΙδ'. 

: Αη Βΐηίτη «ΙήΙΙ 6ε ρνεη οη ΐΗε βιιΙοπιβικ εΠΕη^ε-ονει. 

.; ί3 Αη εΙεππ δγδίοπ) εοπιρίγίη^ »ίι6 Κε^υΐΒΐίοη 51 $1)3116ε ρΓρνίιΙεϋ ίοΓ ε 11 
».ιιηροπ3ηι ρΓεδδϋΓεδ, ΙεπιρεΓ3ΐιΐΓεδ επι) ίΐαίά Ιενεΐί αηεΐ οιήεΓ εδδεηΐίδΐ 
νζΕΓΕίηεΐείδ. 

Α εεηίΓΕίίζειΙ , εοηίΓΟί ροδίιίοή $Η&η 6ε ΕΓΓΕηκειί ινίΐ6 16ε πεεεδδβΓγ 
|“ 3 <ΤΤ , ' ρΕηεΙδ 3ηϋ ΐηδίΓοηιεηΐΒΐίοη ΐΑ4ίε8(ίη£ βηγ βΙβγοι. 

ί|5', Μεβηδ 56 ε 1Ι 6ε ρΓονίάει! ιο Ιιεερ ΐίιε ΒίΒΠίήβ βίτ ρΓεδδυιε βι ΐΗε Γερυίιειί 
*':!® νβ ) *6εΓε ίηΙεΓηκΙ εοπΛυδΙίοη εη^ίηεδ 3Γε οδειΐ ιογ π)3ίη ρΓορυΙδίοη. 


ΚεςυΐΒΐίοη 54 

ΒρκίαΙ οοηιίάεταήοη ίη Γείρεο ο/ραίίεη^ε γ ίήιρί 

ΡΒΕδεη^εΓ δΗίρδ 563116ε ερεείΒΐΙγ εοηδίάειει) 6γ 16ε ΑιΙιηίηίδΙΓΕΙίοη 35 Ιο 
\ν6εΐ6εΓ ογ ηοι ι6εΐΓ πΐ3ε6ίηεΓγ δρΕεεδ ιηΕγ 6ε ρεπούίεΒίΙγ υηβηεηιίει) βηΟ ίί 
δο »6ε(6εΓ ειΙιΙίιΙοηΕΐ Γεςιιίιεπιεηΐδ ίο ΐ6οδε δΐίριιΐ3ΐε6 ίη ιΗεδε ΚεβυίΒΐίοηδ 
ΕΓε ηεεεδδΕΓγ Ιο βεΗίενε εςυίνΕΐεηι δΕίεΐγ ιο ι6εΙ οί ηοπηΕΐΙγ 3ΐΐεη6ε6 
ηΐΕεΚίηεΓγ δρεεεδ. 

εΗΑΡΤΕΚ ΙΙ-2 


εοΝδτκυετιοΝ - κικε ρκοτεοτιον, γικε οετεοτιον ανο 

ΓΙΚΕ ΕΧΤΙΝΟΤΙΟΝ 


ΓΑε εχίΓΓίη# ιιχι ο{ Οταρίπ 11-2 ίτ ήρίαπά 1>)ΐ Ιήε }οΙΙον/ίη%: 


ΡΑΚΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΙ, 


Κεςυΐαΐΐοη 1 

ΑρρΙίσαάοη 


1.1 Ιίηίεδδ εχρΓεδδίγ ρΓονί<1ε<1 οι6επνίδε, ι6ίδ 06βριεΓ 56 ε 11 ηρρίγ Ιο δ6ίρδ 
16ε ΙιεεΙδ οί »6ίε6 3Γε Ι3ίε1 ογ ιν6ίε6 ΕΓε 31 ε δίπιίΙβΓ 5ΐ3£ε οί εοηδίπιείίοη οη ογ 
ΕίίεΓ 1 5ερΙεπι6εΓ 1984. 

1.2 Ρογ 16ε ριίΓροδε οί 16ίδ 063ρΐεΓ 16ε Ιεπη "3 δίπιίΐΕΓ δΐ3§ε οί 
εοηδίπιείίοη” πιεβηδ 16 ε δίΕ^ε 31 \ν6ίε6: 

.1 εοηδίπιείίοη ίΰεπ1ίίί361ε ννίιΗ Ε δρεείίίε δ6ίρ ηε^ηδ; Εηιΐ 

.2 3δδεπι61γ οί 1631 δ6ίρ 635 εοπιπιβηοειί εοπιρΓίδίηβ 31 ΙεΕδΙ 50 Ιοηηεδ 
ογ οηε ρεδ εεηΐ οί 16 ε εδΙίπίΒίει) ιηβδδ οί β11 δΙηιείΟΓΕί ηιβιεΓίβΙ, 
\ν6ίε6ενεε ίδ Ιεδδ. 

1.3 Ρογ 16 ε ριιεροδε οί Ι6ίδ ΟΕβρΙεΓ: 

.1 16ε εχρΓεδδίοη “δ6ίρδ εοηδίηιείειΐ” πιεβηδ “δΗίρδ 16ε ΙιεεΙδ οί \ν6ίε6 
3Γε 1 ει6 ογ %ν6ίε6 3Γε βΐ 3 δίπιίΐΕΓ δίβ^ε οί εοηδίπιείίοη”; 

.2 ι6ε εχρΓεδδίοη “βΐΐ δΗίρδ” πιεβηδ “δΗίρδ εοηδίπιείεό 6είθΓε, οη ογ 
Είΐεε 1 δερίεπιΗεΓ 1984”; ' 

.3 1 3 έΕΓΕΟ δΗίρ, νίΗέηενβΓ ; 6ύί1ί, \ν6ίε6 ίδ εοηνεπειΐ Ιο 3 ρΕδβεπβεΓ δΗίρ 
δΗβΙΙ 6ε ΐΓεβίειΙ 35 β ρβδδεηβεΓ δΗίρ εοηδίπιείει) οη 16ε ιΐΕίε οη ννΗίεη 
δηεΗ ε εοηνεΓδίοη εοηηηεηεεδ. . 

2 υηίεδδ εχρΓεδδίγ ρΓονίιΙειΙ οίΗεεννίδε; 

.1 ίοΓ δΗίρδ εοηδίΓυεΙέιΙ 6είοίε 1 5έρΙεπι6εΓ 1984, ιΗε ΑιΙπιίηίδΙΓΕΙίόη 
δΗΕΙΙ εηδϋΓε ιΗβι, 5ΐι6]εεΐ ιο ιΗε ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γβ§Γ3ρΗ 2.2, ιΗε 
ΓεςηίΓεπιεηΐδ »Ηίε6 3Γε 3ρρ1ίο36Ιε υηόεΓ ΟΗβριεΓ 11-2 οί' ιΗε 
ΙηίεΓηβιίοηβΙ ΟοηνεηΙίοη ίοΓ ιΗε δβίειγ οί Είίε βι 5ε3.1974* ιο ηε\ν 
ογ εχίδϋηΒ’ δΗίρδ 35 ιΐείίηειΐ ίη ΐΗβι ΟΗβρίεΓ βίε εοπιρίίειί \νίΐΗ; 

.2 ϊογ ιβηΙιεΓδ εοηδίπιειεΟ ΗείοΓε 1 5εριεπι6εΓ 1984, ιΗε ΑιΙιηίηίδίΓΒ- 
Ιίοη δΗβΙΙ εηδϋΓε ιΗβι ιΗε ΓεςϋίΓεπιεηΐδ ιχΉίεΗ ΕΓε βρρϋεβΗΙε υηιίεΓ 

ΟΗβρίεΓ 11-2 οί 16 ε Αηηεχ ιο ιΗε ΡιοΙοεοΙ οί 1978 Γεΐ3ΐίη£ Ιο ΐΗε 
ΙηΙεΓΠ3ΐίοη3ΐ Οοηνεπίιοη ίοΓ 16ε 8βίε1γ οί Είίε βι 5ε3, 1974, Ιο ηειν 
ογ εχίδΐίη^ δΗίρδ βδ ΰείίηειί ίη ΙΗεΙ ΟΗβριεΓ 3Γε εοπιρίίειί \νίι6. 


3 ■ ΑΙΙ δΗίρδ ινΗίεΗ ηηιΙεΓ^ο ΓερβίΓδ, βΙιεΓΕίίοηδ, πιοιίίίίε3ΐίοηδ βη6 ουίίίΐ- 

Ιίηβ Γείβιεύ ιΗεεείο 56311 εοηΐίηυε Ιο εοιηρίγ ινίΐΗ βι Ιεβδί ιΗε ΓεαϋίΓεπιεηΐδ 
ρΓενίοϋδΙγ βρρΙίεβΗΙε Ιο ΙΗεδε δΗίρδ. $ϋθΗ δΗίρδ, ίί εοηδίΓυειεα 6είθΓε 1 
δερίεπιΗεΓ 1984 5Η3ΙΙ, 35 3 ηιΐβ, εοπιρίγ \νίΐΗ ΐΗε ΓεςυίτεπιεηΙδ ίοΓ δΗίρδ 
εοηδίπιείειί οη ογ ΕίιεΓ ΙΗεΙ ύ3ΐε ιο 31 Ιεβδί 16ε δβπιε εχιεηΐ 35 ΐΗεγ είίε) 6είοιε 
ηπιίεΓΒοίηρ δηεΗ τερΕίεδ, ΕΐΙεΓβΐίοηδ, πιοιίίίίεΕίίοηδ ογ οϋΐίίιΐίηί. ΚερβίΓδ, 
ΕΐΙεΓΒΙίοηδ 3ηιί πιοιϋίίεβίίοπδ οί 3 πι3]ογ εΗβΓβεΙεΓ βηιί Οϋίβηιης Γεΐ3ΐε<1 
ιΗεΓεΙο δΗβΙΙ πιεεί 16ε Γεΐ)ϋίΓεπιεηΐ5 ϊογ δΗίρδ εοηδίΓϋεΙειί οη ογ 3ίιεΓ 1 
δερίεπιΗεΓ 1984 ίη 50 ϊβγ βδ ιΗε ΑιίΓηίηίδΐΓ3ΐίοη ύεεπίδ ΓεαδοηβΗΙε βηιί 
ρΓΕοΐίεβΗΙε. 

4.1 ΤΗε ΑιΙπιίηίδίΓΒΐίοη οί β 8131 ε πιβγ, ίί ίι εοηδίιίεεΓδ ΛβΙ 16 ε δΗεΙΙεΓει) 
Π3ΐϋΓε 3 ηιί εοηιΐίΐίοηδ οί ΐΗε νογββε 3 Γε δυεΗ Εδ Ιο τεηιίεΓ ΐΗε βρρίίεβίίοη οί 
βηγ δρεείΓιε ΓεηϋίΓεπιεηΙδ οί ιΗίδ ΟΗβρίεΓ υηΓεβδοηβΗΙε ογ ηηηεεεδδβΓγ, 
εχεπιρί ίΓοπι ιΗοδε ΓεςυίΓεηιεηΐδ ίηείίνί είιχ3ΐ δΗίρδ ογ είβδδεδ οί δΗίρδ εηΐίΐίειί Ιο 
ίΐγ ιΗε ίί β;; οί Ι6β1 δίβιε ινΗίεΗ, ίη ιΗε εουΓδε οί ιΗείΓ νογ 3 §ε, ε)ο ηοι ρΓοεεειί 
πιοΓβ ΙΗεπ 20 πιίΐεδ ίΓοπι ιΗε ηεβΓεδί Ιαηεΐ. 

4.2 Ιη 16 ε εβδε οί ρβδδεη^εΓ δΗίρδ ινΗίεΗ βεε επιρίογειί ίη δρεείβΐ ΐΓβιίεδ ίοε 
ΙΗε εβίΓίΕΒε οί ΐ 3 Γ§ε ηυπιΗεΓδ οί δρεείβΐ ΐΓβίε ρΒδδεη^εΓδ, δηεΗ 35 16ε ρίΐ^ηηη 
ΐΓΒΐΙε, 16ε ΑΟπιίηίδίΓΒΐίοη οί ιΗε 5131ε «Ήοβε ίΐβ^ δυεΗ δΗίρδ 3 Γε επίίιίεα Ιο ίΐγ, 
ίί δβΐίδίίειΐ ΙΗεΙ ίι ίδ ίπιρΓ 8 εΙίθ 361 ε Ιο εηίοΓεε εοπιρΙίΒηεε \νίιΗ ΐΗε ΓεςυίΓε- 
πιεηΐδ οί ΙΗίδ ΟΗβρίεΓ, πΐ 3 γ εχεπιρι δυεΗ δΗίρδ Ιγοπι ιΗοδε εεςϋίΓειηεηΐδ, 
ρΓονίεΙβε! ΙΗβΙ ΐΗεγ εοπιρίγ ίϋΙΙγ ινίΐΗ ρεονίδίοηδ οί: 

.1 16ε Κυΐεδ Εηηεχειί ίο ΐΗε δρεείβΐ ΤεβεΙε ΡΕδδεηεοΓ δΗίρδ ΑβΓεε- 
πιεηΐ, 3,971; βηό 

.2 16ε Κηίέδ βηηεχειί Ιο ίΗε ΡγοΙοοο] οη δρβεε ΚεςυΪΓειηεηΐδ ίοτ 
δρεείβΐ ΤΓβΟε ΡβδδέηΒεΓ δΗίρδ, 1973. 


* Τδε ιεχι βδ 3ϋαρ!ε1 6γ (Ηε ΙπΙετηβηοηβ! Ορηίεκηεε οη δηίειγ οΓ Είίε 31 5ε3. 1974. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 


Κε§υΐ3ΐίοη 2 

Βαήΐ ρπηαρίβί 

1 ΤΗε ρυεροδε οί (Ηίδ ΟιβρΙεε ίδ Ιο εεςυίεε [Ηε ίυΐίεδΐ ρεβείίεβΗΙε ΰε§Γεε 
οί βεε ρεοΐεείίοη, Γιεε (Ιειεοιίοη 3η<1 Οεε εχΐίηεΐίοη ϊη δΗίρδ. 

2 ΤΗε ίο1Ιοννίη§ Ηβδίε ρείηείρίεδ υηάεείίε (Ηε Κε§υ1β!ίοηδ ίη ·Ηίδ ΟΗβριεε 
3η(1 βεε επιβο(1ίε(1 ίη Ι(ιε ΚεβαΙβίίοηδ 35 βρρεορείβιε, Ηβνίη(> εε$>βε(1 ίο (Ηε 
(γρε οί δΗίρδ 3ΐι<1 ιΗε ρσίεηΐιηΙ ΓίΓε Ηβζβεα ίηνοίνειΐ: 

.1 (Ιίνϊίίοη οί δΗίρ ίη(ο πιείη νεείίεβΐ ζσηεδ Ηγ ΐΗεεεηβ! βη<3 δίευείυεβΐ 
Ηουηιίβείεδ; 

.2 δίρβεβίίοη οί βεεοιηεηοίΐβΐίοη δρβεεδ ίεοπι (Ηε εειηβίηίΐεε οί ιΗε δΗίρ 
Ηγ ΐΗεπηβΙ 3Π(1 51πιείαΓ3ΐ Ηουηύβείεδ; 

.3 τεδίείειειΐ \κε οί εοεηΗοδίίΗΙε πνβίεείβίδ; 

.4 (Ιειεειίοη οί βηγ ίίεε ίη (Ηε ζοηε οί οείβίη; 

.5 εοη’,βίηιηεηΐ βηι) εχΐίηεΐίοπ οί βηγ ίίεε ίη ΙΗε δρβεε οί οπ^ίη; 

.6 ρεοιεειίοη οί πιεβηδ οί εβεβρε οε βεεεδδ ίοε Πεε ίί§Η!ίη§; 

.7 Γββίΐγ βνβίΙβΗίΙίΐγ οί ίίΓε-εχίίη^οίϊΗίη^ βρρίίβηεεδ; 

.8 ιηίηίηιίζβΐίοη οί ροδδίΗίΠΐγ οί ί^ηίιίοη οί Ββιηπιββίε εβε^ο νβρουτ 


Κε^υΐαΐίοη 3 
Οε/ϊπίίιοπί 

Ρογ ιΗε ρυεροδε οί ΐΗίδ ΟΗβριεε, υηίεδδ εχρεεδδΐγ ρΓονίϋεί οιΗεεννίδε: 

1 “Νοη-εοπιβυδίίβίε εηβΐέείβΐ" ίε 3 εηβιεείβΙ ννΗίεΗ ηείίΗεε Ηυεηδ ηοε §ίνε$ 
οίί ίΙδπίΓηηΗΙε νβρουεδ ίη ευίίίείεηι αυεπικγ ίθΓ δείί-ίΒηίΙίοη ινΗεη ΗεβΙεΗ Ιο 
3ρρΓθχίηΐ3(ε1γ 750°Ο, ιΗί$ Ηείηδ αεΙεπηίηεΛ ιο ιηε· 53(ίδί3ε(ίοη οί ΙΗε 
Ααιτιίηίδίεβιίοη Ηγ 3η εδίβΗΙίδΗεα Ιεδί ρΓοεεΠυτε." Αηγ οίΗεε ιηβίεείβΙ ίδ 3 
εοηιΗυδίίΗΙε πΐ3ΐεη3). 


2 “Α δίβηείβέίΐ βίε ΐε$Τ’ ίδ οηε ίη ννΗίεΗ δρέοίπίεηδ οί ΙΗε εεΐενβηΐ 
ΗυΙΜιεβιΙδ ογ Ηεείίδ βεε εχροδειΐ ίη 3 ΐεδ( ίυεηβεε ΙοΙεπιρεεβΙυεεδ εοεεεεροηίΐ- 
ίηυ βρρεοχίιηβιείγ ίο (Ηε δίβηΗβεά ιίΓηε-ιεΓηρεεβηίΓε ευενε. ΤΗε ερεείεηεη 
δΗαΙΙ ηβνε 3η εχρόδεά δυείβεε οί.ποι Ιεδδ (Ηβη 4:65;πι 2 3η£ΐ ΗείκΗΐ (ογ 1επ§(Η οί. 
εΐεεί;) οί 2.44 πι, τεδεπιΗϋη^ 35 είοδείγ,3δ ροδδίΗΙε ιΗε ίηι'εηαεί εοηδίευειίοη 
3η(1 ίηείικίίη^ ννΗεεε βρρεορείβιε βΐ ίεβδΙ οηε }θίηΐ:·.·Πιε δίβηύβειΐ Ιίεηε- 
ΙεπιρεεβίυΓε ευενε ίδ ΗείίηεεΙ Ηγ 3 δεηοοΐΗ ευενε (1ε3ννη (Ηεου^Η ΙΗε ίοΐίοινίη^ 
Ιειηρεεβίυεε ροίηΐδ εειεεδοεεά βΗονε ΙΗε ίηίιίβΐ ίυεηβεε. (επιρεεβίυεε: 

31 ιΗε εη<1 οί (Ηε Γιεδΐ :5 πιίηυιεδ 556°0 
* - 10 ριίπυΐεδ 1 659°0 

·. " ” " ' 15 εηίηυεεε 718Χ 

" .' '* ·" ' 30 πιίηυιεδ 82 ΓΟ 

’ ” ” 60 πιίηυιεδ , 925°0 

3 “ - Α’ εΐ3δδ ίϋνίδίοήδ” 3εε ιΗοδε (Ιίνίδίοηδ ίοεπιεε! Ηγ ΗοΙΙίΗεηίΙδ 3π(1 Οεείίδ 
«ΉίοΗ εοΓπρίγ ινίιΗ ιΗε ίοΐίοχνίηβ; 

.1 (Ηεγ δΗ3ΐΙ Ηε εοηδίευειεΟ οί δίεεί οε οιΗέε εςοίνβίεηι πΐ3!επ3ΐ; 

.2 (Ηεγ δΗαΙΙ Ηε δυίΐηΗΙγ δΐίίίεηεεί; 

.3 ιΗεγ δΗ3)Ι Ηε χο εοηδίειιειεεΙ 35 ιο Ηε 03ρ3Η1ε. οί ρεενεη1ίη§ ιΗε 
ρ3553§ε οί δίποδε 3Π(1 Πβιηε ίο ιΗε εη(1 οί ιΗε οηε-Ηουε 5ΐ3ηθ3ε3 ίίεε 
ιεδί; 

.4 ιΗεγ δίΐΒΐΙ Ηε ίηδΐιΐ3ΐε(1 ννίιΗ ΒρρεονεΟ ηοη-εοιηΗιΐδΐίΗΙε πΐ3ΐεεί3ΐ5 
δΐιεη 1Η31 ιΗε 3νεε3§ε Ιεεηρεπιΐυεε οί ΙΗε υηεχροδεΟ δίίΐε ννΐΐ) ηοι, 
είδε ηιοεε ΐΗβη 139°0 βΗονε ιΗε οπβίηηί ΐειήρεΓΒΙΟΓε, ηοε ινίΐΐ ιΗε 
ΐέητρεεΒίυεε, 31 3ηγ Οηε ροίηι, ίπείυάίη^ 3ηγ 3οίηί, είδε πϊοεε ΐΗβη 
180 0 βΗονε ιΗε οειβίηβΐ ιεπιρεεθίυεε, ννΚΗίη ΙΗε ιίεηε 1ίδ(ε6 Ηείοιχ·: 

είβδδ “Α-60” 60 εηίηιιίεδ, 

εΐ3δδ _·“Α-30” . 30 πιίηυιεδ 

εΐ3δδ “Α-15” 15Τηίηυίέδ 

εΐ3δδ “Α-0" 0 εηίηιιίεδ 

.5 ιΗε ΑίίΓηίηΙδΙεβΙΐοη έηίγ εεςυίεε 3 Ιεχ! όί 3 ρεοΐοίγρε ΗυΗϋιεαεΙ ογ 
Ο εοΚ ίο εηδυεε ιΗηι ίι ηιεείδ ιΗε 3Ηονε εεςυίεεπιεηΐδ ίοε ίηίε^είιν 
3π(1 Ιεεηρεεβιυεε .είδε.* 11 

4 “'Β’ είβδδ Οίνίδίοηδ" 3εε ΐΗοδβ «Ιίνίδίοηδ ίοετηεΟ Ηγ ΗυΟεΗεβΟδ, ΟεεΚδ. 
εείΙϋΐΒδ οε Ιίηίηβδ νέΗίεΙι εοήηρίγ ννίιΗ ΙΗε ίοΐΐοννίη^: 

-.1 ΙΗεγ δΗβΗ Ηε 50 ερηδίευείειΐ 35 Ιο Ηε εβρβΗίε οί ρεενεπίίη^ ιΗε 
ρ35δ3βε οί ίΐήεηε ιο ίΗε εη<1 οί ιΗε ίίεδ! Η'αΐί Ηουε οί ιΗε δίβηιίΕΓΟ ίίεέ 
■ Ιεδί; 

.2 ΙΗεγ δΗϊΙΙ Ηβνε βη ίηδαίβείοη νβίαε δΐιεΗ ΐΗβΙ ΙΗε 3νεΓ3|ε ΙεπιρεΓΒ- 
Ιυεε-οί,ίΗε ίίηέχροδειΐ δίιΐέ ίνίΙΙ ηοι είδε ιήοεε ίΗβη 139"δ βΗονε (Ηε 
οείβίηΕΙ (εεηρεεβιυεε, ηοε ννίΠ (Ηε Ιεεηρεευίυεε 3( 3ηγ οηε ροίηι, 

ΚείεΓεηες Ϊ5 τηζάτ ιυ Ιπιρεονεί! Κεεοηιηιεη83ΐίοπ οη Τε$« ΜειΗοΗ.ίοε ΟαβΙιίνίη^ Μβείπε 
ΓοηϊίευςΙίοη Μυ«εεί3ΐε 35 Νοη-ΟοτηΗυδΙΐΗΙί. 3«1ορ!ε«1 Ηγ !Ηε ΟΓ^βηίΜΐϊοη Ηγ εεδοΐυύοπ 
Α.472(ΧΙΙ)·. , - 

* ΚβίβΓοηοβ « πΐ8<1β Ιο ΚεοοπίΓηΓπείΗΐίοη ίθΓ Ρίτε Τ«1 ΡγοοπΛογγ» ίοτ “Α° &ηά “Β" Οβ55 
Οίνίχίοηδ, 3(1ορίΰΐ3. Οκ ΟτςαπίΣΒΗοη ΓίδοΙυιίοηδ Α.163ίΕ8.ΐν) βπίί Α.2Ι5(νΐΙ). 


ίηεΙϋάίηΒ εηγ ]οίη(, είδε πϊοεε (Ηβη '225°0 βΗονε (Ηε οείρϊηοΐ 
ιεπιρεεβιηεε, ινίίΗίη (Ηε ιίπιε Ιίδίειΐ Ηεΐονγ; 

είβδδ “Β-15" 15 ιηίηαΐεδ 

είβδδ “Β-0” 0 πιίηιιίεδ 

.3- (Ηεγ δΗβΙΙ Ηε εοηδίειιειείΐ οί βρρεονεΰ ηοή-εοπιΗυδΙίΗΙε πιβΙεείΒίδ 
3ηα 311 πί3(εεΐ3ΐδ εηίεπη^ ίηΐο ιηε εοηδίευειίοη αηά εεεειϊοη οί “Β" 
είβδδ (Ιίνίδίοηδ δΗ3ΐ) Ηε ηοη-εοεηΗϋδΐίΗ1ε, ινίιΗ ΙΗε εχεερίϊοη Οιβι 
εοεηΗυδίίΗΙε νεηεεεδ ιηβγ Ηε ρεεεηίκε(1 ρεονίΟεε) ιΗεγ πιεεί οίΗεε 
εεςυίεεπιεηΐδ οί (Ηίδ Οιβρίεε; 

.4 ιΗε Α(1πιίηίδΐε31ίοη πιβγ εεςυίεε 3 (εδί οί β ρεοΐοίγρε (Ιίνΐδίοη ιο 
εηδυεε (ΗβΙ ί( ηιεείδ (Ηε βΗονε εεςυίεεπιεηΐδ ίοε ϊη(εεεί(γ 3η(1 
(επιρεε3(υεε είδε.* 

'“0 είβδδ (Ιίνίδίοηδ” βεε (Ιίνίδίοηδ εοηδίευείείΐ οί ηρρεονεΗ ηοη- 
εοπιΗυδίίΗΙε πΐ3(εεί3ΐδ. ΤΗεγ ηεεϋ πιεε( ηείίΗεε εεςυίεεηιεηΐδ εεΐ 3 (ίνε Ιο (Ηε 
ρ3δδ38ε-οί δίποδε βπ(1 Πβεηε ηοε 1ίιηί(3(ίοηδ εείβίίνε (ο (Ηε ιεπιρεεέ(υεε είδε- 
ΟοιηΗυδίίΗΙε νεηεεεδ βεε ρεειηί«ε(1 ρεονίΗεΗ (Ηεγ ηιεει οίΗεε εεαυίεεπιεηίδ οί 
(Ηίδ ΟΗβρ(εε. 

.6 “Οοηίίηυουδ 'Β' είβδδ εείΐιη^δ οε Ιίηίηβδ" βεε (Ηοδε “Β” είβδδ εείΐίηεδ οε 
Ιίηίη§8 ινΗίεΗ Ιεπηίηβίε οηΐγ β( βη “Α” οε “Β” είβδδ (Ιίνίδίοη. * 

7 “5(εεΙ οε οίΗεε εςυίνβίεηί πιβίεεϊβΓ’. ΐνΗεεε (Ηε \νοε«1δ “δ(εε1 οε οίΗεε 
εςυινβίεπ! πιβΙεείβΓ’ οεευε, "εςυίνβίεηί πιβίεείβΐ” πιεβηδ βηγ ηοη- 

εοιπΗυδ(ίΗΙε ιηβίεείβΙ ινΗίοΗ, Ηγ ίΐδείί οε (Ιυε ίο ίηδυΐβιίοη ρεονίίΐεεί Ηβδ 
δίευείυεβ! βπίΐ ιη(ερί(γ ρεορεπίεδ εςυίνβίεηί (ο δ(εεΙ 3 ( (Ηε εη(1 οί (Ηέ 
βρρΙιεβΗΙε εχροδυεε Ιο Ιηε δίβηιίβειΐ Γιεε Ιεδί (ε.Ε. βΐυπιίηίυπι βΐΐον ννίιΗ 
βρρεορείβίε ίηδυίβΐίοη). 1 

8 "ίονν Πβπιε δρεεβϋ” πιεβηδ !Ηβι ΙΗε δυείβεε ΐΗυδ (ΙεδεείΗειΙ ννίΙΙ 
βαεςυβίεΙγ εεδίείε! (Ηε δρεεβά οί ίΐβπιε. (Ηίδ Ηείη§ (1ε(εεπιίηε(1 (ο (Ηε 
δβ(ΐδίβε(ίοπ οί (Ηε Α6εηίηίδ(εβΐίοη Ηγ βπ εδοΜίδΗεΗ (εδ( ρεοεεείυέε. 

9 "Μβίπ νεείίεβΐ ζοηεδ” βεε (Ηοδε δεείίοηδ ίη(ο ννΗίεΗ (Ηε ΗυΙΙ, δυρεεδίευε- 
(υεε, βπό 6εε1(Ηουδεδ βεε (ΙίνίίΙεΗ Ηγ “Α” είβδδ (Ιίνίδίοηδ, (Ηε ιηεβη Ιεη«Η οί 
ννΗίεΗ οη βπγ είεείε 8οεδ ηο( ίη §εηεεβ| εχεεείΐ 40 ίη. 

10 'Άεεοπιπιθ£ΐ3(ίοη δρβεεδ” βεε (Ηοδε δρβεεδ υδεΟ ίοε ρυΗΙίε δρβεεδ 
εοετκίοεδ, Ιβνβίοπ'εδ, εβΗιηδ, οίΩεεδ, ΗοδρύβΙδ, είηεεηβδ, §βπιε 5 βηΟ ΗοΗΗίεδ 
εοοπίδ, ΗβεΗεε δΗορδ, ρβηίείεδ εοηΐβίηίηβ ηο εοοΧίηζ βρρίίβηεεδ βπίΐ δίιειίΐβΐ! 
δρβεεδ. 

11 λ ' ΡαΙ>1 · <: 5 Ρ 3εε$ ” 316 (Ηοδε ροηίοηδ οί ίΗε βεώιηπκκίβίίοπ νν{ιίείί βεε 
υδειΐ ίοε ΗβΙΙδ, (ϋηίηβ εοοπίδ, Ιουηβεδ αηά δίπιίίβε' ρέπειβπεπίΐγ ε'ηέΐοδςί) 

5ρ3065, ·· ' ·' ■ *■-·’■ 

12 “δεενίεε δρβεέδί' βεέ ιΗοδε δρβεεδ υδείΐ ίοε §β)1εγδ^ ρβηίείεδ οοηηΐηΐΜ 
εοοκιηβ βρρίίβηεεδ, ΙοεΚεεδ, πιβίη βη(1 δρεείε εοοπίδ, δίσεε-εοοπίδ, ννόείίδΗορδ 
οίΗεε (Ηβη (Ηοδε ίοεπιίπ8 ρβεί οί (Ηε πιβεΗίήεεγ δρβεεδ, βηιΐ δίτηίίβε δρβεεδ έήϋ 
(ευηΚδ ιο $υεΗ δρβεεδ. 

13 “Όβε^ο δρβεεδ” βεε 21 ) δρβεεδ υεεα ίοε εβεβο (ίηείυΟίηε εβεβο οίί ιβηΗδ) 
3ηα Ιηιηϊίδ ίο δαοϊι 5ρ&οΰ5. 

ί* “ΚοΛό 03Γ§ο $ρ3ςο5 Μ 3τε 5ρ3θθ5 ηοί ηοππΒΐΙγ $\ΐ6(1ΐνί£ΐϋ(3 ίη 3 ΠΥ ΝΥ 3 Υ 
3ι ϊ. · ^ χί6ηί1 * η 6 10 3 δυΙ)8ΐ3ηίί3ΐ Ιεηβίίι ογ ίΗβ βηΐίΓε ΙεπβίΙι οί ίίιο δΗΐρ ίπ 

ν/ηιοη ^οοθ5 (ρΒΟΙζβςεϋ ογ ΐπ βιιΙΚ, ίπ ογ οη Γ3ΐ1. ογ γοη( 3 03Γ5, νείιίεΐεέ 
(ιηοΐαίΐιηβ γο3<1 ογ γηΠ ίβπΚβΓδ), ΐΓβίΙεΓδ, οοηΐβίηεΓϊ, ρβΠείδ, ί!επιουηΐ 3 Β!: 
13ΠΚ5 ογ ίη ογ οη δίιηΠβΓ δίονββε υηΐίδ ογ οΛεί ΓεοερίΗοΙεδ) εβη 1>ε ΙοΒίΙείΙ αηά 
υηΙο3(1ε(1 ηοπη3ΐ1γ ίη 3 1)θΓίζοηί3ΐ άίΓεοΐίοη. 

15 “Ορεη εο/εο εβε^ο δρβεεδ” βεε εο/εο εβε^ο δρβεεδ εί(Ηεε ορεη 3 ! ΗοιΗ 
εηαδ, οε ορεη βί οηε εηο βηϋ ρεονίϋεεί ννίιΗ βάεςυβιε ηβίυεβί νεηΐίΐβΐίοή 
είίεειίνε ονεε (Ηείε εηΐίεε ίεηβΐπ (Ηεου^Η ρεεεηβηεηΐ ορεηίηβδ ίη (Ηε δί(1ε 
ρίβΐιπβ οε (ΙεοΗΙιεβιΙ (ο (Ηε δβιίδίβειίοη οί (Ηε Α0πιίηίδ(ε3ΐίοη. 

16 Οοδεό εο/εο εβε§ο δρβεεδ** βεε εο/εο εβε^ο δρβεεδ ννΗίεΗ βεε ηείίΗεε 
ορεη εο/εο εβε^ο δρβεεδ ηοε ννεβίΗεε (ΙεεΚδ. 

17 'ΐνεβιΗεε «ΙεοΗ” ί$ β (Ιεοίε ννΗίεΗ ίδ εοπιρίείεΐγ εχροδεύ Ιο ΙΗε ννεβίΗεε 
ίεοίη βΗονε &ηά ίεοπι βι ΙεβδΙ εννο δί(1εδ. 

5 5®ί' 31 ε3,ε 8 ΟΓ >’ ίρβεεδ'* βεε εΗοδε εηεΐοδειΐ δρβεεδ βΗονε οε Ηείονν ίΗε 
ίτ , ΐ 0 ) 1 ιη (εη(1ε(1 ίοε ΙΗε εβεείβΕε οί πιοΐοε νεΗίεΙεδ ννίιΗ ίυεΙ ίη ιΗείε 

ΙβηΙίδ ίοε ΙΗείε οννη ρεορυίδίοη, ίηΐο βηιΐ ίεοπι ννΗίεΗ δυεΗ νεΗίεΙεδ εβη Ηε 
αεινεη βηί Ιο ν/ΗΐεΗ ρβδδεηβεεβ Ηβνε βεεεδδ. 

19 ΜβεΗίηεεγ δρβεεδ οί οβίε^οεγ Α” βεε ΙΗοδε δρβεεδ βη(1 ΙευηΙίδ Ιο δυεΗ 
δρβεεδ ννΗίεΗ εοηΙβίη; 

.1 ίηίεεηβΙ εοπιΗυδΙίοη εηβεΗΐηεεγ υδε(1 ίοε πιβίη ρεορυίδίοη; οε 

.2 ίηίεεηβΙ εοπιΗυδΙίοη πιβεΗίηεεγ ιΐδεΗ ίοε ρυεροδεδ οεΗεε [Ηβη πΐ3ΐη 
ρεορυίδίοη ννΗεεε δυεΗ ηεβεΗίηεεγ Ηβδ ίη Ιηε ββ^εε^βιε β ιοίβί ροννεε 
ουίρυι οί ηοι Ιεδδ ΐΗβη 375 !('Λ'; οε 

.3 βηγ οίΙ-ίίέε<1 ΗοίΙεε οε όϋ ίυεΙ υηίι. 

20 “ΜβεΗίηεεγ δρβεεδ” βεε β)Ι πιβεΗίηεεγ δρβεεδ οί εβιε^οεγ Α βηι) 311 
οίΗεε δρβεεδ εοηΐβίηίη® ρεορυίδίοη πιβεΗίηεεγ, ΗοίΙεεδ, οίί ίυε) υηΐίδ, δίεβην 
βηίΐ ίηίβεπβί ορπχριίδΐίοη επρηεδ, §εηεε3ΐοεδ βη(1 ιήβΐοτ εΐεείείεβΐ πιβεΗίηειγ. 
οίί ίί!|ίπ§ δίβιίόιίδ, εείεί^εεβιίη^, δΙβΗϋίζίηκ, νεπίϋβΐιοη βπιΐ βίέ εοηιϋιίοηίηΕ 
πιβεΗίηεεγ, βη(1 δίπιίίβε δρβεεδ, βη(1 Ιευηκδ Ιο δυεΗ δρβεεδ. 

21 “Οίί ίυεΙ υηίι” ίδ ΙΗε εςυίρηιεηΐ υδε(1 ίοε ΙΗε ρεερβεβιίοη οί οϋ ίυεΙ ί° Γ , 
(ΙεΙίνεεγ Ιο βη οίΐ-ίϊεειΐ ΗοίΙεε, οε εςυίρπιεηΙ υδεα ίοε ΙΗε ρεερβεβιίοη ίοε 
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Η&ίίύΜώ οίί ΐο 'ίη ίηίεπιβΐ εοπΛμδΙίοη εηβίηε, 3η0 ίηείυΠεδ βηγ.οίΐ 
^^ΐΓκ'ιηιιϋρβ,βΙιβΓδ 3Πί1 6ε3(βΓδ άεΒίίι» «4(6 οιΊ ίίβρτ 


ΑίεδδμΐερΗ'ηρ 5 , πηεΓδ βηα ηε3(εΓδ αε3ΐιη£ \νπη οιι 3ΐ 3 ρΓεδδμεε οί ιηοΓε (Ηβη 

«;'(^ήϊ161 δοιίοηδ” 3Γε (6οδε δρβεεδ ίη «ΊιίεΗ (6ε δΗίρ’δ η<Κό ογ πκίη 
&1νίκ3Ϊίη£εςυίρπιεηΐ οι ΐΗβ ειηεΓ§εηεγ δομεεε οί ροινοΓ ίδ ΙοεβίεΠ ογ \νΠεΓε 
^ΡΚ·^βόπΚη8 0Γ εοπίΓοΙ εςηίρπιεηι ίδ εεποηΙίζεΟ. 

0"' “Κοοιηδ εοηΐπίηίηί' ίμπιίίμΓε 3η(ί ίμπιίδΠίη^δ οί ΓεδίπεΙεΠ ίίΓε πδΐί" 3Γε, 
@; ? 'ωβίρϋΠ>°5ε οί Κεβμΐβίίοη 26, ιΗο$β Γοοπίδ εοη(βίηίη£ ίιίΓηίΐιίΓε 3π<3 
ίβτΜδΚίΐίΒδ Οί ΓεδΙπεΙεΠ π$Κ («ΉειΗβΓ εβ6ίηδ, ρυ61ίε δρβεεδ, οίίίεεδ ογ 
® 0ίβτ§ίνΡΡ5. οί 3εεοπιιηοιΐ3ΐίοη) ίπ »6ίε6: 

ίΐΐίβΐΐ ^εβδε ίμεηίΐμΓε δμε6 35 ΠεδΙεδ, \ν3Γ0Γθ6εδ. άΓεδδίη£ Ιηί>Ιβ5, 
6μΓεβμχ, <ΐΓε55εΓ5, ίδ εοηδίηιείεΠ έηίίΓοΙγ οί ΒρρεονεεΙ ηοη- 
εοιη6μ5ίί6]ε πΐ3ίεπ3ΐ5, εχεερί (6β( 3 εοπι6μ5ΐί6Ιε νεηεεΓ ηο( 
;'εχεεο£ϋι>8 2 ιτιπι πι;ιν 6ε υδει) οη (6ε ννοΛίοβ δυείΒεε'ε,ί δυε6 
βΓΐίεΙεχ; 

^βΙΙ ίΓεε-δ(βπ<1ίπ£ ίυπιίΐυΓε 5υε6 35 ε63ΪΓδ, δοίβδ, (361εδ, ίδ εοη- 
' δίπιείεεΙ ννί(6 ίΓΒΐηεδ οί ηοη-εοιη6ιΐ5ίί61ε ηΐ3(επ3ΐδ; 

;3 811 ()Γ3ρεπεδ, επΓΟίηδ 3η<1 ο(6εΓ δυδρεηάεεί (εχ(ί1ε τη3(επ3ΐδ Ηβνε, (ο 
"" ,ίβεδβΐΐδίβοΐίρη οί (6ε ΑΠπιίηίδίΓΒίίοη, φιιΝιία οί ΓεβίδΟηεε (ο (6ε 
ρΓορ3£3(ίοη οΓ ίΐ3ΐηε ηοί ίηίεπΟΓ (ο (6οδε οί ινοοί οί πιβδδ 0.8 
κ@/ιη 2 *; 

„,4 ! "έΐΐ βοοτ εονεηη£8 6βνβ, (ο (6ε 53(ίδί3ο(ίοη οί (6ε ΑώηίηκίηΙίοη, 
αιίβΐίΐίεδ οί ΓΟδίδίβηεε ίο (6ε ρΓορβ^βιίοη οί ίΐβπίε ηοί ίηίεπυΓ (ο 
(Κόδο οί 3η εςμίνβίεηί «οοΐΐεη πΐ3ΐεπ3ΐ αδεά ίοΓ (6ε 53Γηε ρμεροδε; 

ρίί^βΙΙ εχροδεά δυιίβεεδ οί 6μΙΙε6ε3<ΐ5, Ιίπίη£δ 3η<1 εεί1ίη£δ Ηβνβ Ιον» 
ίΙβιηε-δρΓεΒΠ εΠβΓΒΟίεηδίίεδ; βη<1 

|6ΐΓ:Βΐ1·υρ6οΐ5(εΓει1 ίνκτιϊίχίΓε 638 ςμβίίΐίεδ οί εεδίδΟηεε (ο (6ε Ϊ£ηί(ίόη 
βηΠ ρΓορ3£3(ϊοη οί ίίοιηε (ο (6ε δΒΐίδίΒειίοη οί (6ε ΑΐΐΓηϊηΪ5ΤΓ3ίίοη. 


ϊ2β|·;“Βυ11(6ε3(1 ΠεεΙε” ί$ (6ε υρρεπηο$( < 
ΙρίεΓίίΒΚί 6υΙΙί6ο3£)5 *τβ εβηΐβ<1. 


εΐεείε υρ (ο \ν6ίε6 (6ε (ΓβηδνεΓδε 


®51?|'?'Ρε3<3!Λ'έίί>6(” ίδ (6ε ΠίίίεΓεηεε ίη (οηηεδ 6εί\νεεη (6ε (ϋδρίαεειηβηί οί 3 
^ΗίρΙήΛνΒΐέΓ οί 8 δρεείίίε ;>Γ3νίιν οί 1.025 βί (6ε 1ο 3<3 ννβΙεΓ-Ιίηε εοΓΓεδροηΟίη^ 
ί&ί^βΐΒδδίΕηειΙ 'ΜίπυηβΓ ίτεε6θΒΓε1 3π6 (6ε 1ϊβίιΙ\νείβ6( οί (6ε $6ίρ. 

||Ρρ4|Εί£)ί(\νεί£6Γ ίδ (6ε <Κ$ρΐ8εειηεη( οί 3 $6ίρ ίη (οηηεδ \νί(6ομ( οβγ£ 0 , 
ριεΐΡ;1μ6ηε3(ίη8 όίΙ, 6βΙΐ35( ιν3(εΓ, ίΓ0δ6 ννβίεε αικ) ίεεάινβίεΓ ίη (βηΐίδ, 
8θ!ί5ϋϊδ3ΐ)1έ δίΟΓεδ, βη<1 ρβδδεηβεΓδ βηύ ετβν» βη<1 ί6είτ είίεείδ. 

|«/^|?εόιτί6ίη3(ίοη εϊιτίεΓ” ίδ 3 (μιΙεβγ (Ιεδί^πεί) (ο εβπγ οίΙ ογ αΙ(επΐ8(ίνβΙγ 
|^>|ΐ!}ί'ε3ΓΚοεε ίη 6υ16. 


||Ρ^|“0·μεΙε οίΓ ΐβ- βη>τ οίΙ οεεμιτίηβ ηαΚιηΙΙγ ίη ύιβ'ββηΐι \ν6ε(6εΓ ογ ηοί 
|&εί(έίΐΛίο ΓεηύεΓ ί( ηιίί&6)ε ίΟΓ (Γ3ηδροΓ(8(ίοη αη<1 ίηεΐμίίεδ: 

.1 . εηκίε οίΐ ίεοηι >ν6ίε6 εεΓΟίη 0ίδ(Πΐ3(ε ίΓβοίίοηδ ήιβγ. 6βνβ 6εεη 
/Υ: τεπιόνε<3; βηΟ 

ί'βι};· ' 

•.2ΐ,;εηι<3ε οίΐ (ο \ν6ίε6 οεείδίη ε)ίδ(ίΙΐ3(ε ίΓ3ε(ίοηδ πΐ3γ 1ΐ3νε 6εεη βςίίΐοά. 

^ρΐί’ίίηΡΒΠβεΓΟμδ βοοίΐδ” #τε Λοβε £004$ τείεΓΓει! (ο ίη Κε£μΐ3(ίοη Υ11/2. 


|®?^ϊ?ί06επιίε3ΐ Ι&ηΙιβΓ” ίδ 3 ηηΙιβΓ εοηδίΓμε(εί) ογ 3<ΐ3ρίε(1 μ») μ*βϋ ίοΓ (6ε 
Ι-ίΚ· 8 ® 6 ίη 6ο11ί οί βηγ Ιίςοίεΐ ρηκίυεί οί 3 ίΐ3ΐηηΐ361ε ηθίακ 1ίδ(ειί ίη (6ε 
!«π«η3Γγ οί ιηίηίπιμπι Γε^μίΓειτιεηίδ οί (6ε Οο<1ε ίοΓ (6ε Οοηδίπιείίοη 3η(ί 
κΕ^μίρπιεηί οί 56ίρδ 03ΓΓγιη£ Ρβη^εΓοηδ Οιβιηίεβίδ ίη ΒαΙΚίο 6ε αύορϋό 6γ 
ΙίΦ.Ρ,ΙίίΒπίίηιε δβίείγ Οοπιιηίηεε μηόεΓ (6ε Βμ(6θΓί(γ οί (6ε ΑδδεπΛΙγ οί (6ε 
^^Βηίήηΐοα εοηίειτε(Ι 6γ τεδοΐυίίοη Α.490(ΧΙΙ), 6είείη3ί(εΓ τείεΓΓεεΙ ίο 35 
^ΟΗεπ,ίοΒ. Οοάε”, 35 πιηγ 6ε βιηβικίβύ 6γ (6ε θΓ£3ηίζ3(ίοπ. 

' βΜΠΜ·” ίδ 3 ϋηίεετ εοπδίπίΜεί) ογ Βάμρίειΐ 3η(1 μέεί) ίοΓ (6ε 
Ι^ΤίΒΕε'-ΐη 6μ11ί οί 3ηγ ΙίςμείίεΟ Ε35 ογ εεηηίη ο(6ογ 8μ6δ(3ηεεδ οί 3 
«Β§?η·Με ιοίμΓε 1ίδ(ε0 ίη 063ρ(εε XIX οί (6ε Οοάε ίοΓ (6ε ΟοηδίΓμείίοη αηεΐ 
^Βΐώρηΐεηί οί 86ίρδ 08ΐτγίη§ Ι,ίαίιεΓιειΙ Οβδέδ ίή; Βμΐΐι 3<)ορ(ε(1 6γ (6ε 
^Ρίέ 3 ήκ3(ίόη 6γ Γεδοΐοίίοη Α.328(ΙΧ), 6θΓείη3ί(εΓ ΓείεΓΓεΟ (ο 35 “Οβδ 
^®^-Ρόϋβ”, 35 635 6εέη ογ ιηαγ 6ε Βπιεηάεό 6γ (6ε 0Γ£3ηίζ3(ίοη. 


Κε£ΐιΐ8(ίοη 4 

ΡίΤΐ ριαηρ!, βη ηαίια, λγάταηΗ αηά Ηθ5(5 

4ίτ_ Ενείγ δ 6 ίρ 563 ΙΙ 6 ε ρΓονίΟεΟ \νί (6 ίίτε ρυηηρδ, ίίτε ηοίηδ, 6γάΓ3η(δ 3η0 
η (»05 εο(ηρΙγίη£ 35 3 ρρ 1 ιε 361 ε »ί (6 ( 6 ε ΓεςμίΓεπιεηίδ οί ( 6 ίδ Κε£μΐ3(ίοη. 

· ’ ■ '*.■·■ ' ’· ' 

°ί / <Γ£ 

ΓεςμίΓεί ίΪΓε ρμπιρδ $ 6 &ΙΙ 6 ε 03ρβ61ε οί ε!ε1ίνεπη(> ίοΓ ίΪΓε-ίί£ 6 ΐίη§ 
3 φίΜΙίΙγ,οί »3(εΓ, β( ( 6 ε ρΓεδδμΓέ δρεείίίεΟ ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6 4, 35 


I 


1 ρμπιρδ ίη ρ355έη£ετ δ6ίρδ. ηο( Ιεδδ (63η (\»ο-(6ίΓ<ί5 οί (6ε ςυβηίίΐγ 
Γεςμκε(ί (Ο 6ε ίεβίί \νί(6 6γ (6ε 6ί!§ε ραπιρδ ν/6εη επιρίογείΐ ίοτ 
6ίΐ£ε ρμιηρίηΒ,; 3η6 


.2 ρηπιρδ ίη 03Γ£0 δ6ίρδ, ο(6εΓ(63Π 3ηγ εΓηεΓ£εηεγρϋπ\ρ, ηο( Ιεδδ (63η 
ίομΓ-(6ίηΐ5 οί (6ε ςυ3η(ί(γ ΓεςμίΓείΙ μηάεΓ Κε£υΐ3(ίοη 11-1/21 (ο 6ε 
<1ε3ΐ( \νί(6 6γ ε3θ6 οί (6ε ίηόερεηόεηΐ 6ίΐ£ε ρμπιρδ ίη 3 ρΒδδεη^εΓ 
δ6ίρ οί (6ε 53Γηε (ϋηιεηδίοη \ν6εη επιρίογεοί ίη 6ί!ρε ρυηιρίη£, 
ρΓονίίεά (6 β( ίη ηο 03Γ£0 δ6ίρ ηεε6 (6ε Ιο(β1 ΓεςηίΓεά εαρηοίΐγ οί 
(6ε ίίτε ρμπιρδ εχεεείΐ 180 πν’/6ομΓ; 

2.2 Ελε6 οί (6ε ΓεςμίΓεΟ Γιτε ρμπιρδ (ο(6εη (63η 3ηγ επιείρεηεγ ρυηρ 
ΓεςμίΓεΟ ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6 3.3.2 ίοτ 03Γ£θ δ6ίρδ) δ63ΐ1 6βνε 3 εβρηείίγ ηο( Ιεδδ (63η 
80 ρεΓ εεηΐ οί (6ε (ο(3ΐ τεςμίΓεΟ εΒρβείίγ <3ίνίεΐεεί 6γ (6ε πιίηίπιοτη ηππι6εΓ οί 
ΓεςμίΓείΙ Γπε ρμπιρδ 6μ( ίη βηγ 03δε ηοί Ιεδδ (63η 25 ιη 3 /6ομΓ 3η0 ε3ε6 δοε6 
ροΓηρ 56311 ίη 3ηγ ενεηΐ 6ε εαρβΟΙε οί 0ε1ίνεΓίη£ 3( 1ε3δ( (6ε (\νο ΓεςυίτεΟ )ε(δ 
οί \ν8(εΓ. Τ6εδε ίίτε ρμπιρδ 56β1Ι 6ε εΒρβΟΙε οί δΐιρρΙγίηΒ (6έ ίίτε ηοίη δγδίειη 
μηόεΓ (6ε ΓεςμίΓείΙ εοηαίΐίοηδ. \ν6εεε πιοΓε ρμιηρδ (ηβη 16ε πμηίπιυιη οί 
ΓεςμίΓείΙ ρμπιρδ 3Γε ίηδ(3)1εί) (6ε εβρβείΐγ οί δυε6 3(1ί1ί(ίοη3ΐ ρμπιρδ δ63ΐ1 6ε (ο 
(6ε 53ΐί5(3είίοη οί (6ε ΑίΙπιίηίδίΓΒΐίοη. 

3 Α τταηξαηεηίτ ο/ /;>ε ριιτηρτ αηά ο} βη τηαίητ 

3.1 56ίρδ 56 β 1) 6ε ρΓονίίΙεεΙ ν»ί(6 ίηΟερεηίΙεηΐΙγ ιίπνεη ίίΓε ρμπιρδ 35 ίοΐΐονκ: 


. .1 Ρ355εη§εΓ δ6ίρδ οί 4,000 (οηδ §Γ05δ 
(οηη3£ε 3ηί1 υρννΒΓίΙδ 

,2 Ρ35δεη§εΓ δΗίρδ οί Ιεδδ (63η 4,000 
(οηδ ΕΓΟδδ (οηη3£ε βηιΐ εΒΓβο δ6ίρδ 
οί 1,000 (οηδ £Γ 0 δδ (οηη3°ε 3ηι1 
μρ«3Γ<1δ 

.3 03Γ|ο δ6ίρδ οί Ιεδδ (63η 1,000 (οηδ 
£ΓΟδδ (6ηη3£ε 


31 1ε3δ( (Ητεε 


3( 1ε3δ( ίννο 

(ο (6ε 53(ίδί3ε(ίοη 
οί (6ε Αί1π)ίηί5(Γ3{ίοη 


8 είςΓεηοε ΐ$ ΓΠ3ί1? ιο Κέςο(ηΐΓϊεη431ϊοη οη Τεδί ΜείΒοί] (ογ Οειετηηίηιηξ ι(ιε Κε 5 ίίΐ 3 ηεε Ιο 
οΓ νεοίεβίΐγ 5υρροπε4 ΤεχιίΙίϊ 3 η 4 ΡϊΙπκ, βίοριει) (Ηο 0 Γ 83 ηίζίΐιοη 6 γ ΓίδοΙυίίοη 


3.2 53ηί(3Γγ, 63)1351, 6ϋ§έ ογ £επεΓ3ΐ δεενίοε ριιπιρδ πΐ3γ 6ε Βεεερίειΐ 35 ίίτε 
ρμπιρδ, ρΓονκΙεί! (6 β( (6εγ 3Γε ηο( ηοπτοΙΙγ ιΐδεΟ ίοΓ ρμπιρίηβ οίΐ 3πι1 (6 β( ίί 
(6εγ 3Γε δϋ6ίεε! (ο οεε3δΐοη3ΐ 6μ|γ ίοΓ (6ε (οηδίεΓ ογ ρμπιρίη® οί οίΙ ίμεΙ. 
δμί(361ε ε63Π£ε-ονεΓ 3Π·3η§εηιεη(5 3Γε ίίκειί. 

3.3 Τ6έ 3ΓΓ3Π£επιεη1 οί δε3 εοηηεχίοηδ, Γπε ρυπιρδ 3 η <1 ( 6 εΪΓ δομτεεδ οί 
ρο»ε( 56311 6 ε δμέ 6 Βδ (ο εηδΟΓε ( 6 β(: 

.1 Ιη ρ3δδεπ£6Γ δ6ίρδ οί 1,000 (οηδ £Γ05δ (οηη3£ε Βηιΐ υρ\ν3Γί1δ, ίη (6ε 
ενεηΐ οί 3 ίίΓε ίη μηγ οπε εοπιρ3Γ(πιεη1 311 (6ε ίίΓε ρμπιρδ ννίΙΙ ηοί 6ε 
ρμ( ομ( οί 3ε(ίοη, . 

.2 1η Χ3Γ£ο δ6ίρδ οί 2,000 (οηδ £Γ055 (οηη3£ε 3πι1 μρινβπΐδ ίί 3 ίίτε ίη 
3ηγ οπε εοπ'.ρΒΓίπιοηΐ 6ομΙί) ρυ( 311 (6ε ρμηρδ ομ( οί 3ε(ίοη (6εΓε 
563)1 6ε Βη βΙίεΓημίίνέ ιήέ3Πδ εοπδίδΐίη® οί 3 ΓιχεΟ ίπΟερεηιΙεηιΙγ 
είπνεη επιεΓ£έήεγ ρμπιρ »·6ίε6 56311 6ε εερβΟΙε οί δυρρίνίη^ (\νο ]ε(δ 

οί νν3(εΓ (ο (Ηε'δΒΐίδίβείίοη οί (6ε Αί1ηηίηίδ(Γ3(ίο6. Τ6ε ρμπιρ 3ηϋ ί(δ 
Ιοεέίίοη 86 β 11 εοπιρΙγ ννίΐΚ (6ε ίο11ό(νίη§ τεςμίΓεπιεηίδ: 

.2.1 Τ 6 ε εέρΒείΐγ οί ( 6 ε ρμπιρ 563 ΙΙ ηοί 6 ε.Ιεδδ ( 6 ηη 40 ρεί εεηΐ οί ( 6 ε 
(ο(β1 εβρεείίγ οί ( 6 ε ίίτε ρυπιρδ ΓεςυίΓέί) 6 γ ( 6 ϊδ Κε§μΐ3(ίοη 3η0 ίη 
ρηγ εβδε ηο( 1ε$$ ( 6 εη 25, πι 3 / 6 ομ!'. 

.2.2 \ν'6εη (6ε ρμπιρ ίδ <1ε1ίνεπη£ (6ε ςο3η(ί(γ οί ννβίεΓ ΓεςυίΓεεΙ 6γ 
ρ3Γ3£Γ3ρ6 3.3.2.1 (6ε ρΓεδδΟΓε 3( βηγ 6γ6Γ3η( 563)1 6ε ηθ! Ιεδδ 
(63η (6ε πιίηίπιοίη ρΓεδδΟΓεδ βίνεη ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 4.2. 

.2.3 Αηγ (ϋεδεί όΓίνεη'ρο»εΓ δοίίΓεε ίοΓ ( 6 ε ρμπιρ 56311 6 ε 03ρ361ε οί 
6 είη£ Γεοείίΐγ δ(3ΐ1ο(ί ίη ί(δ εοΐϋ εοηεϋΐίοη (Ιογνη (ο 3 (επιρεΓ3(υΓε 
οί 0°Ο 6 γ 63η(1 (ποημεί) ΟΓΟηκίη;;. Ιί ( 6 ίδ ίδ ίπιρΓ3ε(ίε361έ, ογ ίί 
1ο»ετ (ετηρεΓΒίαΓεδ 3Γε Ιίκ.εΙγ (ο 6 ε εηεομηΙεΓεΟ, εοηδίΟεεμΙιοη ίδ 
(ο 6 ε υίνεη (ο ( 6 ε ρΓονίδίοη 3η0 ποίηίεηεηεε οί 6ε3ΐίη§ 
ΒΓΓΒη^επιεηΙδ, 3εεερ(361ε ίο ( 6 ε Α6ιτμηί5ΐΓ3[ίοη, 50 (6β( τεβΟγ 
δΟΠίηβ ννίΐ! 6 ε βδδΠΓεΟ. Ιί 6βπ6 (ποποβΙ) δ(3Γ(ίη£ ίδ ίπιρΓ3οΐίε361ε 
( 6 ε Ααηιίηίδ(Γ3(ίοη πιεγ ρεΓπιίΙ οι6ογ πιεβηδ οί δ(3Γ(ιη£. Τ 6 εδε 
ΓηεΒηδ 56311 6 ε δμεΒ 35 (ο εη361ε ( 6 ε Οίεδεί Οηνεη ροννεΓ δΟΟΓεε (ο 
6 ε δ(3Γ(ε<1 Β( 1ε35! 6 (ίπιεδ ννί( 6 ίη 8 ρεήοΟ οί 30 πιίηυΐεδ, 3η0 3( 
1ε3δ( (ΐνίεε \νί( 6 ίη ( 6 ε Γιγ5( 10 πιίηυίεδ. 

.2.4 Αηγ δερνίεε ίμεί ΟηΚ οΗαΙΙ εοηΐΒίη δυίΓιείεη( ίμεΙ (ο εη361ε (6ε 
ριπηρ (ο ηιη οη ίμΐΐ 1θ3(1 ίοτ β( 1εβδ( (6Γεε.6ουΓδ 3η<1 δυίίίείεηι 
τεδεΓνεδ οί ίυεί 56311 6ε βν3ίΐ361ε ουίδίάε (6ε πιβίη πΐ3ε6ίηεΓγ 
δρβεε (ο εηΒ6)ε (6ε ρμπιρ (ο 6ε ηιη οη ίμΐΐ 1οβ6 Ιογ 3η 8ά0ί(ίοη3ΐ 
15 6οογ5. 

,2.5 Τ6έ (ο(3ΐ δπε(ίοη 6ε3θ οί (6ε ρηπιρ 563 ΙΙ ηοί εχεεεΟ 4.5 ηι μη<1εΓ 
β11 εοηΟίϋοηδ οί 1ίδ( 3ΐκ1 (ήπι 1ί6ε!γ (ο 6 ε εηεομηίείεΟ ίη δέΓνίεε 
8η(1 (6ε δυείίοη ρίρίηβ κΐιβίΐ 6 ε όεδίβΟεϋ (ο ππηίπιίζε 5με(ίοη 
Ιοδδεδ. 

,2.6 Τ6ε 6οαη(ΐ3πε8 οί (6ε δρβεε εοπίβίηίηβ (6ε ίίΓε ρυπιρ δΗαΙΙ 6ε 
ίηδμΐ3(ε6 (ο 3 δΟηΟαζΟ οί δίεμείμο! ίίτε ρεοίερίίοη εςμίν3ΐεα( (ο 
(6β( ΓεςμίΓείΙ ίοΓ 3 εοη(Γρ1 γοοπι ίη Κε£οΐ3(ίοη 44. 

.2.7 Νο εΙΪΓεεί 3εεεδ$ 56811 6ε ρθΓπιί{(ε(1 6ε(\νεεη (6ε πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεε 
βπ 6 (6ε δρβεε εοηΟίηίη® (6ε εμιρε^επεγ ίίτε ρμπιρ 3ηι1 ί!δ δοπεοε 
οί ρονεε. \ν6εη (6ίδ ίδ ίικροεΙίεβΟΙε 3η ΑϋπιιηίδΙΓΗΙίοη πιβγ 
3εεερ( 3η 3Π·8Π£επιεη( »6εΓε (6ε Ηεεεδδ ίδ 6γ πιεμηδ οί βη βιγΙοοΚ, 
ε3θ6 οί (6ε (ννο ΟοοΓδ 6είη£ δείί-εΐοδίηβ, ογ (6γοο£6 3 ννβίεΓίίβΙι! 
6οογ ε3ρ361ε οί ,6είη$> ορεΓ3(ε6 ίΓοιη 3 δρβεε τεπιοίε ίΓοηι (6ε 
Πΐ3θ6ίηεΓγ δρβεε ΒπΟ (6ε δρβεε εοηοίηίη^ (6ε επιοΓβεηεγ Γιεε 
ρμπιρ 3ήρ μηΐίΐιείγ (ο 6ε εμί οίί ίη (6ε ενεηί οί ίίτε ίη (6οδε δρβεεδ. 
Ιη δμε6 εβδεδ 3 δεεοηίί πιεβηδ οί βεεεδδ (ο (6ε δρβεο εοηοίηίηβ (6ε 
επιεΓ§βηέγ 6τε ρμπιρ 3η0 ί(δ δουτεε οί ροννεΓ δ6ϋ11 6ε ρεονίΟεΟ. 

.2.8 νεη(ίΐ3(ίοη 3(τ3ηκεπιεη(δ (ο ( 6 ε δρβεε εοηί3ίηίη§ (6ε ίηΰερεηΟεηΙ 
δομεοε οί ροννεε Γογ ( 6 ε επιεΓ£εηεγ βίε ρμπιρ 56311 6 ε δυε 6 35 (ο 
ρτεεΙμΠε, 3δ ί 3 Γ 35 ρΓ 3 ε(ίε 36 Ιε, ( 6 ε ροδδί6ί1ί(γ οί δΐηοΐ,ε Ιγοπι β 
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πίΒεΜπειγ δρβεε 6εβ εηίεείηβ ογ 6είη§ όεβννη ίπίο ιΗβί δρβεε. 

.3 Ιη ρβδδβηβεε δΗίρδ οί Ιεδδ ιΗβη 1,000 ιοηδ βεοδδ ιοηηββε βηό εβε§ο 
δΗίρδ οί |εδ$ ΙΗβη 2,000 ιοηδ βέοδδ ιοήηββε, ίί 3 ίίεε ίη βηγ οηε 
εουιρβΠΓηεηΙ εουΐό ριιι 311 ΙΗε ρυπιρδ οιιΐ οί βειίοη ίΗε βΐιέεηβιίνε 
πιεΕηδ οί ρεονίόίηβ ννβίεε ίοε ίΪΓε-ίί@1ιΐίη§ ρυεροδεδ βεε ιο ιΗε 
δβιίδίβειίοη οί ιΗε Αόπυηίδίεβιίοη. 

.4 1η ΕΟιΙίιίοη, ίη εβεβο δΗίρδ ννΗεεε οιΗεε ρυπιρδ, δυεΗ 38 βεηεεβΐ 
δεενίεε, Ηίΐββ βηό ΗβΙΙβδί, ειε.. 3Γε βιίεό ίη 3 πεβεΗίηεεγ δρβεε, 
βεεβηβεπιεηΐδ 8ΐΐ3ΐ1 6ε ιηβόε ιο εηβυεε ΙΗβι 31 1ε38ΐ οηε οί ιΗεδε 
ρυπιρδ, Ηβνίηβ ΙΙιε εβρβείΐγ 3ηό ρεεδδυεε Γεςυίεεό 6)/ ρβεββεβρΗδ 2.2 
βηό 4.2, ίδ εβρβΗΙε οί ρεονίόίη(> ννβίεε ιο ιΗε Βίε πι3ίη. 

3.4 Πιε βεεβηβεεηεηΐδ ίθΓ ΙΗε εεβόγ βνβίΙβΗϋίΐγ οί ννβίεε δΐιρρίγ δΗβΙΙ 6ε: 

.1 ίη ρβδδεηβεε δΗίρδ οί 1,000 ιοηδ ροδδ Ιοπηββε βηό υρινβεόδ δυεΗ 
Ιΐΐ 3 ΐ 31 ΙεβδΙ οηε είίεειίνε γεί οί ννβίεε ίδ ίεηπιεόίβίεΐγ βνβίΙβΗΙε ίεοπι 
3 ηγ ΗγόεβπΙ ίη 3 η ίηίεείοε ΙοεΕίίοη βηό 50 3δ Ιο εηδυεε ΙΗε 
εοηΐίηυΕΙίοη οί ιΗε ουίρυι οί ννβίεε 6γ ιΗε βυΐοεηβηε δΐζεΐιηβ οί 3 
εεςυίεεό Γυε ρυπιρ; 

.2 ίη ρβδδεηβεε δΗίρδ οί Ιεδδ 1)ΐ3η 1,000 ιοηδ βεοδδ ιοηπββε 3ηι1ίη εβεβο 
δΗίρδ Ιο ιΗε δ3ΐί$ί3ειίοπ οί ιΗε ΑόπιίηίδΙΓβΐίοη; 

.3 ίη εβεβο δΗίρδ ννϊιΗ 3 ρεείοόίεβίΐγ υηβΙΙεηϋεό πιβεΗίηεεγ δρβεε ογ 
ννΗεη οηΐγ οηε ρεΓδοη ίδ εεςυίεεό οη ννβιεΗ ιΗεεε δΗβΙΙ 6ε ίεηπιεόίΒίε 
ννβίεε όείίνεεγ ίΓοιπ ι6ε ίίτε ηΐΕΪη δγδίειη βι 3 δυίιβΗ'ιί: ρεεδδυεε, 
είιΚεΓ 6γ εεπιοίε δίβείίηβ οί οηε οί 16 ε πΐ3ίη ίίεε ρυπιρδ ννϊιΗ εειηοίε 
δίβπίηβ ίεοπι ι6ε ηβνίββιίηβ Ηείόρε βηό Γυε εοηίεοί δίβΐίοπ, ίί βηγ, 
ογ ρεΓΠΊΕηεηΙ ρεεδδυείζβΐίοη οί Ιηε ίίτε τη3ίη δγδίεπι 6γ οηε οί 16ε 
πιβιη ίιιε ρυπιρδ, εχεερί ι6ει ιΗε ΑόεηίηίδίεβΙίοη πιεγ ννβινε ΙΗίδ 
εεςυίεεπιεηι ίοε εβεβο δ6ίρδ οί Ιεδδ ιΗβη 1,600 ιοηδ βεοδδ Ιοηπββε ίί 
ΙΗε βιτβηβε.ιηεηΐ οί 16ε εηβεΗϊηετγ δρβεε βεεεδδ πιβίςεδ ίι υηηεεεδ- 
83Γγ; 

.4 ίη ρβδδεηβεε δΗίρδ, ίί Βιίεό ννϊιΗ ρεείοόίεβίΐγ υηβΙΙεηόεό εηβεΗίηεεγ 
δρβεεδ ίη βεεοεόβηεε ννϊιΗ Κερυΐβΐίοη 11-1/54, 16 ε Α(1πιίηίδΐΓ3ΐίοη 
δΗβΙΙ όεΐεπηίπε ρεονίδίοηδ ίοε ίίχεό ννβίεε Βεε-εχίίηβυίδΗίηβ 
βεεβηβεπιεηΐ ίοε δυεΗ δρβεεδ εςυίνβίεπί Ιο ΐΗοδε εεςυίεεό ίοτ 
ηοπηβΙΙγ βηεπόεό πιβεΚιηεΓγ δρβεεδ. 

3.5 Κείίεί νβίνεδ δΗβΙΙ 6ε ρεονίόεό ίη εοη)υηεΙίοη νήΐΗ 311 Γυε ρυπιρδ ίί 16ε 

ρυπιρδ 8Γε 03ρ361ε οί όενείορίηβ 3 ρεεδδυεε εχεεεόίηβ 16ε Οοδίκη ριεδδυεε οί 
ι6ε ν,Εΐεε δεενίοε ρίρεδ, 6γ<3Γ8ηΐδ.3ηιί.6οδεδ. ΤΗεδε ν 3 ΐνεδ δΗβΙΙ 6ε δο ρίβεεΟ 
3ηι1 30)11818(1 38 Ιο ρεενεηι εχεεδδίνε ρεεδδυεε ίη ηηγ,ρΕΓΐ οί ιΗε ίίεε πΐδίη 
δγδΙεΠΙ. ■ · ν' ·.■·" 

3.6 Ιη ΙβηΙιεΓδ ίδοϊβΐίοη νβίνεδ δΗβΙΙ 6ε ίίκε,ίΐ ίη ιΗε ίίεε ηΐΕΐη 31 ροορ ίη>ηΐ ίη 

3 ρΓΟίεεΙεΟ ροδίΐίοη ήηΟ οη ί6ε Ι3η1( ΟεεΚ 31 ίπΐέινηΐδ οί ηοΐ πιοτε Ιπεη 40 πι 
Ιο ριεδετνε 16 ε ίηίεβπΐγ οί 16ε Βίε πιβίη δγδίεπι ίη εβδε οί Βγο ογ εχρίοδίοη. 

4 ΰίαηχειετ ο} αηά ρκίϊακ ίη ΐΗε /ύέ πιαίηι . 

■ '' ΐ ' ■ ’· 

4.1 Τ6ε ΟίβηιεΙεΓ οί 16 ε Βεε πίβίη'βήΟ.ινΜβτ δεενίεε ρίρεδ δΗαΙΙ 6ε δυίΒείεηΐ 
ίοε ι6ε είίεειίνε 0ίδ(π6υ1ίοη οί Ι6ε.πΐ3χίπιυιη ΓεριιίεεΟ όίδε63Γ§έ ίτοπι Ιννο Γυε 
ρυπιρδ ΟρεΓΕΙίηβ δίπιυΐίβηεουδίγ. εχεερί 1631 ίη 16 ε ε3δε οί 03Π>0 δ6ίρδ 16ε 

• ΟίδπιείέΓ ηεεό οηΐγ 6ε δ'ΐίΒείεηι ίοε 16ε 0ίδε63Γβε οί 140 πι Λιουε. 

4.2 ΛνϊιΗ ΙΙιε Ιννο ρυπιρδ χίπιυΙΐ 3 πεοϋδ 1 γ ΟεΙίνεΓίηβ ΐ 6 Γου §6 ηοζζίεδ δρεοίίίεΟ 
ίη ρ 3 Γ 3 ΕΓ 3 ρ 6 8 16ε ουΕηΙίΙγ οί ινΕΐεε δρεείίίεΟ ίη ρ 3 Γ 3 βΓΕρ 6 4.1, ι 6 Γουβ 6 3 ηγ 
3 θ{ 3 εεηΐ 6 γθΓ 3 ηΐδ, ιηε ίοΙΙοινίηβ πιίηίπιυπι ρΓεδδυιεδ δ63ΐ1 6 ε πΐ3ΐη13ΐηεο 31311 
ΒγΟοηΐδ: 

Ρβδδεηβει δΗίρδ: 

4,000 Ιοηδ βΓΟδδ Ιοηηββε 3ηϋ υρ»3Γ<)δ 0.31 Ν/πιπι 2 

1,000 ιοηδ ΒΓΟδδ Ιοηη3βε 3η<1 υρνν3Γ(1δ 0.27 Ν/πιπι 2 

6υΙ υηΟεε 4,000 ιοηδ βΓΟδδ Ιοηηββε 

ϋηίΙεΓ 1,000 ιοηδ ΒΓΟδδ ιοηηββε Το ιΒε 83ΐίδί3θΙίοη 

οί 16ε Α6πιιηΐδΙΓ3ΐιοπ 

03Γβ0 δΗίρδ: 

6,000 ιοηδ βΓΟδδ ιόηηββε 3Π(1 υρινηκίδ 0.27 Ν/ιηπι 2 

1,000 Ιοηδ ΒΓΟδδ ιοπηαβε 3π0 υρινηεΟδ 0.25 Ν/πιπι 2 

6υΙ υηΟεΓ 6,000 Ιοηδ βΓΟδδ ιοηηΕβε 

υπΟεΓ ί,ΟΟΟ ιοηδ βτοδδ ισηηββε Το ΐΗε δβΐίδίβείίοη. 

οί ιΗε ΑΟπυηΐδΙΓΕίιοη 

4.3 ' ΤΗε τηβχίτηυιη ριεδδυΓέ 81 3ηγ ΗγθΓ3ηΙ δ Η 3 Π ηοΐ έχεεεΟ ιΗεΙ 31 ινΗίεΗ Ι6ε· 
είίεειίνε έοηίΓοΙ οί 3 Γυε Ηοδε ε3η 6ε 0επιοηδΐΓ3ΐε<1. 

5 Ναπιδεη αηά ραχίιίοη ό/ Ηγάταηα 

5.1 ΤΗε ηυριΗεΓ εγκΙ ροδίιίοη όί Ηγ(ΐΓ3ηΐδ $6311 6ε δυεΗ ϊΗηί βΙ ΙεβδΙ ΐ\νο ίεΐδ 
οί »3ΐεΓ ηοΐ επΐ 3 η 3 ΐίηβ ίΓοηι ΐΗε δΒΠΐε ΗγιΐΓΒηΙ, οηε όί νιΗίεΗ δΗ3ΐ1 6ε Βοπΐ 3 
δίπείε ΙεηκίΗ οί Ηοδε, πιβγ ίεΒεΗ βηγ ρβΠ οί ΐΗε δΗίρ ηοπηεΐΐγ βεεεδδΐΗίε ιο 
ΐΗε ρΕδδεηβεΓδ όί ϊγο» ινΗίΙε ΐΗε δΗίρ ίδ 6είηβ η3νίβ3ΐεό 3Π(Ι 3ηγ ρβη οί 3ηγ 
03 γεο χρ3θέ νγΗεη επιρίγ, βηγ γο/γο εβΓβο δρβεε ογ 3ηγ δρεείεΐ οΕίεβορ 1 δρδεε 
ίη ινΗίεη ίβΐΐέϊ εβδε ιΗε Ιινο ]ε1δ δΗ3ί1 τεβοΗ 3ηγ ρ3Π οί δυεΗ δρβεε, εβεΗ Γγοπι ε 
δίηβίε ΙεηβΙΗ οί.Ηοδε^ ΡυΓίΗεπηρΓε, δυεΗ ΗγόΓβηΙδ δΗβΠ 6ε ρο’δΐΐιοηευ πε3Γ ΙΗε 
3εεεδδεδ Ιο ιΗε ρΓΟΙεείεό δρβεεδ. 

5.2 Ιη 16ε 3 εεοπυηο(ΐ 3 ΐίοη, δεενίοε 3ηό ποεΠίπειγ δρβεεδ οί ρβδδεηβεΓδΗίρδ 
ιΗε ηυιηΗεΓ βηό ροδίιίοη οί ΗγόεβηΙδ δΗβΗ 6ε δυεΗ 1π3ΐ ΐΗε Γεςυυβπιεηΐδ οί 
ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ 5.1 ηΐ 3 γ 6β εοπιρίίειΐ ννϊιΗ ννΗεη βΙΙ ιν3ΐεΠί|6ι αοοΓδ 3ηα 311 αοοΓδ 
ιη ΓΠΕίη νεπίεβΐ ζοηε ΗυΙκΗεβόδ 3Γε είοδεό. 


5 3 \ν 6 εΓε ίη 3 ρβδδεηβεε δΗίρ, βεεεδδ ίδ ρεονιΟεΟ Ιο 3 ποεΗίηεΓγ δρβεε οί 
ΜΐεεοΓγ Α 31 3 Ιοιν Ιενεί ί γογώ βη βό] 3 οεηΙ δΗβίΙ Ιυηηεΐ, 1 »ο Ηγόοηΐδ δΗβΙΙ 6 ε 
ρΓονίάεό εχιεπιβΐ Ιο, 6 υΐ ηε 3 Γ 16ε εηΐΓβηεε ιο ΐΗβΙ ΓηβεΗίηεεγ δρ 3 εε. ν/Ηβεε 
δυεΗ 3 εεεδδ ίδ ρτονίοε0 ίιοπι οίΗεΓ δρβεεδ, ίη οηε οί ΐΗοδε δρβεεδ Ιινο ΗγΟιβηΐδ 
δΗβΙΙ 6 ε ρΓονίόεό ηεβΓ ιΗε εηΐΓβηεε ιο ιΗε πιβοΗίηεΓγ δρβεε οί εβίεβοεγ Α. 
8 υεΗ ρεονίδίοη ηεεό ηοι 6 ε πιβόε ινΗεΓε (Ηε Ιυηηεΐ ογ βό) 3 εεηΐ δρβεεδ βεε ηοι 
ρβτΐ οί 16 ε εβεβρε τουΐε. 

6 Ρίρεί αηά ΗγάΓαηίι 

6.1 ΜβίεΓίβΙδ τεβόίΐγ ΓεηόεΓεό ίηείίεείίνε 6 γ Ηεβι δΗβΙΙ ηοι 6 ε ιΐδεό Ιογ Γυε 

ηΐ 3 ίηδ 3 ηό ΗγόΓβηΐδ υηίεδδ βόεςυβιείγ ρΓΟΙεειεό. ΤΗε ρίρεδ 3 ηό Ηγ0Γ3ηΐδ δΗβΐΐ 
6 ε δο ρίβεεό ιΙιηϊ ιΗε ίίτε Ηοδεδ πΐ 3 γ 6 ε εβδίΐγ εουρίεό Ιο ιΗεηι. ΤΗε 
ΒΓΓβπβεπιεπΙ οί ρίρεδ βηό Ηγόοηΐδ δΗβΙΙ 6 ε δυεΗ 3 δ ιο 3 νοίό ιΗε ρΟδδίΗΠίΐγ οί 
ίΓεεζίηβ. Ιη δΗίρδ ινΗεεε όεείι εβίβο πιβγ 6 ε εβηίεό, 16 ε ροδίΐίοηδ οί ιΗε 
6 γ 0 Γ 3 ηΐδ δΗβΙΙ 6 ε δυεΗ ιΗβι ιΗεγ βεε βΙινΒγδ τεβόίΐγ βεεεδδίΗΙε βηό ιΗε ρίρεδ 
δΗβΙΙ 6 ε βΓΓβηβεό 38 ίβΓ 3 δ ρΓ3είίεΕ61ε ιο Ενοίό πδΗ οί 03πΐ3βε 6 γ δυεΗ 03Γβό. 
Όηίβδδ οηε Ηοδε βηό ηοζζιε ίδ ριονίόεό ίοε εβεΗ ΗγόΓβηι ίη ΐΗε δΗίρ, ιΗειέ 
δΗβΙΙ 6 ε εοπιρίείε ίηίεΓοΗβηβεβΗίΙίιγ οί Ηοδε εουρίίηβδ βηό ηοζζίεδ. 

6.2 Α νβίνε $Η 3 ΐ 1 6 ε ίίιίεό ιο δεενε εβεΗ Βεε Ηοδε δο ιΗοΐ βηγ ίίεε Ηοδε πιβγ 
6 ε Γεεηονεό ινΗίίε ιΗε ίίεε ρυπιρδ βεε 31 ννοεΚ. 

6.3 1 δθΐ 3 ΐίη§ νβίνεδ Ιο δερβεβίε ιΗε δεειίοη οί ΐΗε Γυε ιρβίη ινίιΗίη ΐΗε 
υίΒεΗίηεεγ δρβεε εοηΐβίηίηβ ιΗε πΐβίη Βεε ρυπιρ ογ ρυπιρδ ίεοεη ΐΗε εεδΐ οί ιΗε 
Βεε ηιβιη δΗβΙΙ 6 ε ίίιιεό ίη 3 η εβδίΐγ βεεεδδί61ε 3 ηό ιεηβόΐε ροδίιίοη ουιβίόε ΐΗε 
πιβεΗίηεΓγ δρβεεδ. ΤΗε ίίεε πΐ 3 ίη δΗβΙΙ 6 ε δο 3 ΐτ 3 ηβεό 1631 ννΗεη ΐΗε ίδοίβιίηβ 
νβίνεδ βεε δηυΐ αΙ) ΐΗέ ΗγόεβηΙδ οη ιΗε δΗίρ. εχεερί (Ηοδε ίη ιΗε ποεΗίηεεγ 
δρβεε ΓβίεΓεεό ιό 36ονε. εβη 6 ε δυρρίίεό ινίιΗ ινηίεΓ 6 ν 3 ίίεε ρυπιρ ηοι 
ΙοεβΙεό ίη ΐΗίδ υίΒεΗίηεεγ δρβεε ιΗεουβΗ ρίρεδ ννΗίεΗ όο ηόι εηιεε ιΗίδ δρβεε. 
ΕχεερΙίοηβΙΙγ, ΐΗε ΑόεηίηίδΙεβιίοπ πιβγ ρεεπιίι δΗοεί ΙεηβΐΗδ οί ιΗε επιεΓβεηεγ 
Γυε ρυπιρ δυεΐίοη. 3 ηό όίδοΗβεβε ρίρίηβ Ιο ρεηείεβιε ΐΗε ποεΗίηεεγ δρβεε ίί ίι 
ίδ ίπιρΓβοιίοβΗΙε ιο εουΐε ίι εχΙεεηβΙΙγ ρεονίόεό ιΗβι ιΗε ίηίεβείιγ οί ιΗε Γυε 
ιηβίη ίδ πιβίηιβίηεό 6 γ ιΗε εηεΐοδυεε οί ΐΗε ρίρίη§ ίη 3 δυΗδίβηΙιβΙ δίεεί εβδίηβ. 

7 ίίεε Ηοιει 

7.1 Ρίεε Ηοδεδ δΗβΙΙ 6 ε οί πιβίεείβΐ βρρεονεό 6 γ ιΗε ΑόπείηίδΙεβιίοη βηό δΗβΙΙ 
6 ε δυίΒείεηΙ ίη ΙεηβΐΗ Ιο ρεο]εει β )εΙ οί ννβίεε ιο 3 ηγ οί 16 ε δρβεεδ ίη ινΗίεΗ' 
ΙΗεγ πιβγ 6 ε εεςυυεό Ιο 6 ε υδεό. ΤΗείε πιβχίπιυπι ΙεηβΐΗ δπβΐΐ 6 ε Ιο ΐΗέ’ 
δβΙίδίβεΙίοη οί ΐΗε ΑόπείηίδΙεβιίοη. ΕβεΗ Ηοδε δΗβΙΙ 6 ε ρεονίόεό ννϊιΗ β ηοζζΙε 
βηό ΐΗε ηεεεδδβεγ εουρίίηβδ. Ηοδεδ δρεείΒέό ίη ιΗίδ ΌιβρΙ,όέ !&$ "Βεε Ηοδεδί; 
δΗβΙΙ ΙοβείΗεε ννϊιΗ βηγ ηεεεδδβεγ ίίΙΙιηβδ βηό Ιοοίδ 6 ε Ιςερι εέβόγ ίοε υδε ίη 
εοηδρίευουδ ροδίΐίοηδ ηεβε ίΗε ννβίεε δεενίεε ΗγΰεβηΙδ όε εοηηεχίοηδ,ι 
ΑόόιΙίοηβΙΙγ ιη ίηίεείοε Ιοεβίίόιιδ ίη ρβδδεηβέε δΗίρδ εβιεγίη® εηοεε ιΗβη.36 
ρβδδεηβεεδ Γυε Ηρδεδ, δΗβΙΙ Ηε εοηηεείεό ιο ιΗε ηνόεόηΐδ 31 ,βΙΙ ιίπιεδ. 

7.2 8 Ηίρδ δΗβΙΙ 6 ε ρεονίόεό ινίιΗ ίίεε Ηοδεδ ΐΗε ηυεηϋεε βηό όίβιπείεε οί 
ννΗίεΗ δΗβΙΙ 6 ε ιό ίΗε ,δβιίδίβείίοή οί ιΗε ΑόιηίηίδΙε 3 (ίοη. 

7.3 Ιη ρβδδεηβεε δΗίρδ ιΗεεε δΗβΙΙ 6 ε 31 Ιεβδί οηε Βεε Ηοδε ίοε εβεΗ οί ιΗε 
ΗγόεβηΙδ εεςυίεεό 6 γ ρβεββεβρΗ 5 βήό ιΗεδε Ηοβεδ δΗβΙΙ 6 ε υδεό οηΐγ ίοε (Ηε 
ρυεροδεδ οί εχΙίηβυίδΗίπβ Γιεεδ οε ίεδίίηβ ιΗε Βεε-εχΙίηβυίδΗίηβ βρρβεβιυδ β( 
Γυε όεϊΙΙδ βηό δυενεγδ. 

7.4.1 Ιη εβε§ο δΗίρδ οί 1,000 Ιοηδ §εθδδ Ιοηηβ§ε βηό υρννβεόδ ΙΗε ηυπιΗεε οί 
Βεε Ηοβεδ ιο 6 ε ρεονίόεό δΗβί) 6 ε οηε ίοε εβεΗ 30 πι ΙεηβΐΗ οί ιΗε δΗίρ βηό οηε 
δρβεε 6 υΙ ίη ηο 03δε Ιεδδ ΐΗβη ίίνε ίη βΙΙ. ΤΗίδ ηυπιόεε όοεδ ιίοι ίηεΐυόε βηγ 
Ηοδεδ εεφίίεεό ίη 3 πγ εηβίηε οε Ηοίΐεε εοοπι. ΤΗε ΑόπιίηίδΙΓΒΐίοη πιβγ 
ίηεεεβδε ιηε ηυεηΗεε οί Ηοδεδ Γεαυίεεό δο 3 δ ιο εηδυεε ιΗβι Ηοδεδ ίη δυίίίείεηΐ 
ηοπιΠεε βεε βνβίΙβΗΙε βηό βεεεδδΐΗΙε 31 3|1 ιίπιεδ, Ηβνίη§ εεββεό ιο ιΗε ΐγρε οί 
δΗίρ βηό ιΗε ηβΐυεε οί ιεβόε ίη ννΗίεΗ ιΗε δΗίρ ίδ επιρΙογεό. 

7.4.21η εβεβο δΗίρδ οί Ιεδδ ιΗβη.1,000 ιοηδ βεοδδ ιοηηββε ιΗε ηυπιΗεε οί Βες 
Ηοδεδ ιο 6 ε ρεονίόεό δΗβΙΙ 6 ε ιο (Ηε δβιίδίβειίοη οί ιΗε ΑόπείηίδΙεβιίοη 

8 ΜοζζΙε5 

8 .1 Ροε ίΗε ρυεροδεδ οί ΙΗίδ ΟΗβρίεε, δίβηόβεό ηοζζΙε δίζεδ δΗβΙΙ 6 ε 12 πιπν, 
16 πιπι βηό 19 πιπι οε βδ ηεβε ΐΗεεεΙο 3 δ ροδδίΗΙε. Εβεβεε όίβηηείεΓ ηοζζίεδ πιβγ 
6 ε ρεείηίΙΙεό βι ΙΗε όίδεεείίοη οί ιΗε ΑόπιίηίδΙΓΒΙιοη. 

8.2 Ροε βεεοπιηιοόβΐίοη βηό δεενίεε δρβεεδ, β ηοζζΙε δίζς βεεβίεε ιΗβη 12 
πιπι ηεεό Ηοι 6 ε υδεό. 

8.3 Ροε πιβεΗίηεεγ δρβεεδ βηό εχίεείοε ΙοεβΙίοηδ, ΙΗε ηοζζΙε δίζε δΗβΙΙ 6 ε 
δυεΗ βδ ιο οΗιβίη ΙΗε πιβχίπιυπι όίδοΗβεβε ροδδίΗΙε ίεοπι ι»ο ]εΐδ βι ιΗε 
ρεεδδυεε πιεηΐίοηεό ίη ρβεββεβρΗ 4 ίεοπι ΙΗε δπιβΙΙεδΐ ρυπιρ, ρεονίόεό ιΗβι β 
ποζζΐε δίζε βεεβίεε ΙΗβη 19 πιπι ηεεό ηοι 6 ε υδεό. 

8.4 ΑΙΙ ηοζζίεδ δΗβΙΙ 6 ε οί βη βρρεονεό όυβΙ ρυεροδε Ιγρε (ί.ε. δρεβγ/]εΙ 
Ιγρε) ίηεοεροεβίίηβ β δΗυΙ-οίί. 

9 Ι^σεαΠοΓ, αηά αηαηξειηεηι ο/ <ναιεΓ ραζηρι, εκ., /ογ οιΗζγ /κε· 
εχίιπβοόΑύΐβ εγειεεπε 

Ρυπιρδ εεςυίεεό ίοε ιΗε ρεονίδίοη οί ινβιεε ίοε οιΗεε ίίεβ-εχιίηβϋίδΗιηί 
δγδίειηδ εεςυίεεό 6 γ ιΗίδ ΟΗβρίεε, ΐΗείε δουεεεδ οί ροννεε βηό| ιΗείε εοηίεοΐδ 
δΗβΙΙ 6 ε ίηδίβΙΙεό ουίδίόε ιΗε δρβεε οε δρβεεδ ρεοΐεειεό 6 γ δυεΗ δγδίεηιδ βηα 
δΗβΙΙ 6 ε 50 βεεβηβεό ΙΗβι β ίίεε ίη ΙΗε δρβεε οε δρβεεδ ρεοΐεείεό ννίΙΙ ηοΙ Ρ υΙ 
βηγ δυεΗ δγδίεεη ουί οί βειίοπ. 

ΚεβυΙβΙϊοη 5 

Ρίχεά %α5 /ΐΓε-εχιίη%ίΐί$Μη% ιγίΐεηα 

1 ΟεηεεαΙ 

1.1 ΤΗε υδε οί 3 Βεε-εχίίηβυίδΗίηβ ιηεόίυιη ννΗίεΗ. ίπ ΙΗε Ορίπίοη οί · 6 ε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


. Λ ιη, 51 μιΐοη. είι6εε 6γί ίΐδείί ογ υηόεε εχρεειεό εοηάίιίοπδ οί ικέ £ίνεδ οίί 
§§|§*?εΜ" ί,φόΗ ςϋβπΰΙΐβϊ.Ηί (ο βηΰβη£6Γ'ρβΓ$οη$ $ΗβΙ1 ποι 6ε ρεεπτίπεΟ. 

®ε:Ληεεε553Γν ·ρίρβ$ . ίοτ εοηνεγίη£ ΓΐΓε-εχΙίη£υίδ6ίη£ ιτιεεϋυπι ΐη(ο 
11 6ε.. 


Ι^^|ί§ρ3εε8 δΗβΙΐ 6ε ρεονίάειΐ ινίΐΗ εοηίεοί νβίνεί 50 ιτιβΓίτεό 3» ίο 
αηΗίε8(ε Β ε|ε3Γΐ^ ίΗε δρβείδ ώ χνΗϊεΗ (6ε ρίρεδ βεε 1β<1. 5υίΐ361ε ρεονίδίοη $6 βΙΙ 
ίκί®β<ίε ; ·<ο : ρΓενεηι ίηδόνεηεηι8<1ιηΐ$$ιοη οί ΐΗβ. ηκάϊηιη ιο βηγ δρβεε. 
*νί66Γείί : Ρ3ί8 0 5 Ρ 3εε ίίοεΰ ινίιΗ 3 £35 ίίεε-εχιίη£υί56ίπ£ δγδίεπι ίδ ιι$εα 35 3 
^ΐΊπΙΐί/ Ιρ 3Κ Φ* Β 35 εοηηεχίοη $6311 6ε 6ΐ3η6ε(1 όυείη£ 5υε6 «βε. 

^^^'ρίρίρβ ίοε Λε <ϋδΙη6υιίοη οί ΓΐΓέ-εχιίη£υίδ6ίη£ τηεόίυπι δ6βΙ1 6ε 
^^^είί^ίί. θ|5θ63Γ£ε ηοζζΐβδ «ο ροδϊιϊοηεεί ιΗβι β. υηΐίοπη <ϋδΐπ6υί.ίοη οί 

^3«ΐϊ'0^ ο1,[3ιηε<1 


εεηι οί 16 ε £35 εβη 6ε όί$ε63Γ£ει1 ίηιο 16ε 5ρ3εε ινί(6ίη 2 πιιηυιε·. 

3, ΗαΙοχεηαΙεά Ηγάτοεατύοη ίγίίε/ηί 

3.1 Τ6ε ϋ5ε οί 63ΐθ£εη3ΐε£] ΗγόεοεβΓόοηδ 35 ίίεε-εχΐίη£υίδ6ίη£ πιεόίΒ ίδ οηΐγ 
ρεπηίΐίειΐ ίη πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεεδ, ρυπτρεοοπίδ 3ηά ίη 03Γ£0 δρβεεδ ίηιεηόεεί 
δοΐεΐγ ίοΓ ι6ε ε3ΓΠ3£έ οί νε6ίε1ε$ ιν6ίε6 3Γε ηοι ε3Γεγιη£ βηγ ε3Γ£ο. 

3.2 ν/6εη 63 ΐθ£εη 3 ΐεό 6γ0Γοε3Γ6οη$ βεε υδεό 35 Ι 6 ε ίίΓε-εχΙίη£ϋί 56 ίη£ 
πιεόίβ ίη 1013) ί 1 οοιϋη£ ίγδίεπίδ: 

.1 Τ6ε δγδίεπι 56311 6ε 3γγ3Π£ο 6 ίοΓ ηηβηυΒί ίηίιίβΐίοη οί ροινεε εε1ε3$ε 
οηΐγ. 


Β ί}έ3Π5 56311 6ε ρεονίεΐεεί Ιο είοχε &11 ορεηίη£δ ιν6ίε6 Γηβν βάπιίΐ 3ίε Ιο ογ 
β8§6ΐό ;Γ έ5ε8ρε ίΓοπ» 3 ρεοιεοιεί 5ρ»εε. 

■ ΚΚβίβ,.ΐ6€. νοΙυπιε οί ίΓεε 3 ϊγ εοηιβίηεεί ίη βίε εεεείνεεδ ίη βηγ 5ρ3εε ίδ 
|ή 0 ίί;"Γε 1 ε 35 ε <1 ίη $ιιο 6 ίρβοε ίη 16 ε ενεηΐ οί ίίεε, $υε6 εείεβδε οί βϊγ 
Ι| ίίΐΐ3ΐ δρβεε ινουΜ δεπουδίγ 3ίίεει ι6ε είΓιείεηεγ οί ι6ε ίίχει) ίίτε- 
:γΕΐμιΐ!£ίίίί56ίη$ δγδίεπι, ί6ε ΑΛπίηίηηϋοη 56 ε 11 εεςυίεε ι6ε ρεονίδίοη οί βη 
^ΰίίΓόη3ΐίςυ3ηΐίΐγ οί ΓΐΓε-εχιίη£υί56ίη£ πιάΐίιιιη. 

|^|6|ίΪΜε3η5 $6311 6ε ρχονίεΐεεί ίοΓ βυΙοιηβιίεΒίΙγ §ίνίη£ 3υε1ί61ε νν3Γηίη§ οί 16ε 
Κίίέ3δγόί : ϊίίΓε-εχιίη£ΐΛί56ίη£ ιηεείίυπι ίπίο »ηγ· 5ρβεε ίη »6ίε6 ρεεδοηηεΐ 
ΙηρΙΐηΙΠγ^ΝνοΓίί ογ ίο ιν6ίε6 Ι6εγ 6βνε 3εεε55. Τ6ε εΙβππ $6311 ορεεβίε ίοΓ ;ι 
Ρ^ϊΙ^ίέ ρεποά 6είθΓε 16ε πτεόιυπι ίδ ΓεΙε35εί1. 

|^5ί4Τ1Γέ : ιηε3η5 οί οοηΐτοί οί 3ηγ ίίχβεί £35 ίίΓε-εχΙίη£υίδ6ίη£ δγδίεηι $6911 6ε 
ίβΒρί!γί3εεε$5(61ε βηεΙ κίιηρίε Ιο ορετηΐε βιμ) 56311 6ε £Γρυρει3 Ιθ£ε16εΓ ίη 35 
ίε^ϊόεέΐίοήδ 38 ροδδί6Ιε 31 ροδίΐιόηδ ηοι ΙίΙιεΙγ Ιο 6ε ευΐ οίί 6γ 3 Γιγε ίη 3 
ρΓοίεείέΰ’δρβεε. Αι ε3ε6 Ιοεβίίοη Λβεβ $6ϋ116ε εΙεβΓ ΐη$(ηιε(ίοη$ Γεΐ3ΐίη£ ιο 
ί6β|ορε’Γ31ιοη οί 16ε δγδίεπι 63νίη£ τε£3Γ(1 ιο 16ε 53ίεΐν οί ρεΓ5οήηε1, 

|ίβ;ίί Αύίόπιβιίε τείεβδε οί ίίΓε-εχΙίη£υί56ίη£ ιηειίίυιη 56311 ηοι 6ε ρεπηίιίείΐ, 
|&ερι 35;ρεπηίιΐεί) 6γ ρβη^πιρΗ 3.3.5 ηηαίη τεχρεει οί ΙοεηΙ βυΙοπίΒΐίεβΙΙγ 
ρρείβίει). ηηίΐδ τείεΓΓεα Ιο ίη ρ3Γ3£Γ3ρ65 3.4 βηϋ 3.5. 


0ί9ϊί'·'ν6έΓέ 16ε ι 


> ΓπεϋιίΓη ίδ ΓέςοίΓειί ίο ρΓοίεεΙ ΓηοΓε 

,, . , .. ,_ __3ν3ίΐ361ε ηεε<1 ηοι 6ε 

:ΐ3Γ§ε.5ΐ ςιιαηΐίΐγ ιεαυίτεό ίοΓ 3ηγ οηε δρεεε 50 ρΓΟίεειεεΙ. 


ί5 . 5 ,.„.. -- 1 αιιβηιίΐγ οί εχ1ίη£ϋίδ6ίη£ ι 

.(ΙΐΕή οαε δρβεε, 16ε ςοΒηιίΐγ οί πιειίϊυιη 3ν3ίΐ361ε ηεεεί ηοι 6ε πΐοΓβ 163η ι6ε 


ΕίΜΟΐΕχεερΙ 35 οΐ6εηνίδε ρβπηίήειΐ 6γ ρ3Γ3£Γ3ρ6δ 3.3, 3.4 ογ 3.5 ρκ$$υΓ« 
&ηί^}ΜίΈ τεςυίΓεεΙ ίοΓ 16ε 810Γ3£ε οί ΓΐΓε-εχΙίη£θί56ίη£ πιεείίϋπι, οιηεΓ ιΗβη 
^|^^5Η3ΐ1 6ε ΙοεΒίειΙ ουίδίόε ρΓοίεείεεΙ $ρ8εβ$ ιη ηεεοκίΒηεε νήώ ρ3Γ3£Γ3ρ6 

βΐ^εΒηδ 56β11 6ε ρΓονίίΙειΙ ίοΓ ι6ε εΓε» ιο 53ίε1γ ε6εε6 ι6ε ςυβηΐίιγ,οί 
Κιεαιϋηί.;ίη 16ε. εόηΐ3ΐηεΓ5. 


®?Μί^6ΐ 8 ίήεΓ5 ϊογ 16ε $(ογ&£« οί ίίΓε-εχΐίη£υί56ίη£ Γηειϋυπι βηιΐ 355οεί3ΐε<1 
Ιί^δίόΓε εοπιροηεηΐδ 56311 6ε ι1ε5ί£ηε<ί ιο ρκ$$ιΐΓ6 οοίΙεδ όί ρίβείίεε Ιο 16 ε 
κιιίδίΒεΙίρη οί ι6ε Α<6ηίηϊ$(Γ3(ίοη · 6&νίηΒ ίβ^π! ιο ι6είΓ Ιοεηΐίοηδ 3ηό 
ΙΡΒΧίήΐΜΐή 30161001 . ΙειηρεΓΒΐιίΓεδ εχρεειεο ίη ,δεΓνίεε. 

1,ί13. \ν6εη ι6ε ίίΓε-εχΙίη£ϋίδ6ίη£ πιεείίιιηι ίδ δίοτεϋ ουΙδίΡε 3 ρΓΟΙεεΐεα δρΕεε, 
ί| 66*11 6ε·510Γειί ίη 3 γοοπι \νηίε6 5Ι13ΙΙ 6ε δίιυΒίεεΙ ίη 3 53ίε βηΡ Γεαϋίΐγ 
3εεε55ί6Ιε ρθ5ίΙίοη 3ηά 86311 6ε είίεείίνεΐγ νεηιϋ3ΐεά ιο ι6ε 53ΐίδί3εΐιοη οί 16ε 
Α^ιήίηίδίΓΒΐίοη, Αηγ εηΐΓ3ηεε ιο 5υε6 ε 51θΓΕ£ε γοοπι 86εΙ1 ρΓείεΓ361γ 6ε 
ίΓοηι ι6ε ορεη <1εε6 3ηά ίη Εηγ ε35ε 56*1! 6ε ίηϋερεηεΐεηΐ οί ΐΗε ρΓΟίεειεά 
^ρβεβί Αεεεδδ «1οθΓ5 56ε11 ορεη οιιίχνβηΐδ, βηεΐ 6υ166ε3(ί5 οηεΐ ΡεΛδ ίηε1αεϋη£ 
“ί^ίί' ίηεΐ οι6ογ πιβΒίκ οί ε1ο5ίη£ βηγ ορεηίη£ ιΗεΓείη, ίν6ίε6 ίοπη 16ε 
6ρϋΜ3πε5 6εΐ\νεεη 8υε6 τοοηΐδ Επά 3<1ίοίηίη£ επείοδεεί 8ρ3εε$ 563116ε 
§351ί£6ΐ; ! ΡσΓ ι6ε ρυεροδε οί ι6ε Ερρίίεβιίοη οί ι6ε ίηιε£Γίΐγ ΐΒ6Ιε$ ίη 
«ΡΕόΐΒΐίοηδ 26, 27, 44 Εηιΐ 58, 5υε6 5ΐοΐ3£ε τοοπίδ 56311 6ε ΐΓεηίείΐ 35 εοηίΓοί 
5ΐ31ίοηδ. 

4.ί14 5 ρ 3 Γε ρ3Π5 ίοΓ 16ε δγδίεπι 56311 6 ε δΙΟΓειΙ οη 6ο3γι1 3ηε) 6 έ Ιο 16ε 
δΒΐΐδίβείίόη οί ι 6 ε ΑάπιίηίδίΓΕίίοη. 

^ 6άτΙ>οη άίοχίάε -ίγηατα 

®1· Ρογ εβΓ£ο δροεεδ ι6ε ςιΐ 3 ηιίιγ οί ε3Γ6οη εΐίχοίείε 3ν3ίΐ361ε 563 ΙΙ. ηηίεδδ 

Ι'^ίδε ρΓΟνίάεί), 6ε δϋίίίείεηι ιο £ίνε ε ιηίηίΓηυηι νοίιιττιε όί ίΓεε £35 εςιΐ3ΐ 
•(0:30; ρεΓ οεηι οί ι6ε £Γ085 νοίυηηε οί ίΗε ΐΕΓ£εδΐ ε3γ£ 0 δρΕεε 5 ο ρΓόιεειεό ίη 
-Ίπε 56ίρ. 

2·2 Ρογ πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεεδ 16ε ςυβηιίΐγ οί 03Γ6οη Οίοχίίΐε ΟΕΓπεό 563 ΙΙ 6ε 
“ΠΙιειεπί ιο £ίνε 3 πιίηίπηιιη αυηηιίΐγ οί ίΓεε £35 εαυΕί ιο ι6ε ΙαΓΡετ Όί 16ε 
Ιο1Ιοννιη£ ςυΕηΙίΙίεδ, είι6ε Γ : 

.1 40 ρεΓ εεηι οί 16ε £Γ055 νοίυπτε οί ι6ε ΐ3Γ£εδΐ πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεε 50 
ρΓοιεοΐεΟ, 16ε νοΙυπιε ιο εχεΙιιΟε ί6βΐ ρΕίί οί ι6ε εΕδίη£ Ε6ονε ι6ε 
Ιενεί 31 νν6ίε6ί6ε ΗοπζοηίβΙ 3Γεβ οί ι6ε ε35ίη£ ίδ 40 ρεΓ εεηι ογ Ιεδδ 
οί 16ε 6οπζοπΪε1 3ΓεΕ οί ι6ε δρβεε εοηεετηεΟ 1β6εη ΓηίΟννβν 
6εΙ\νεεη Ι6έ Ι3η6 ιορ 3η<ί ιΗε ΙοννεδΙ ρ3ΓΙ οί ΐ6ε ε3δίη£; ογ 

■2 35 ρεΓ εεηι οί 16 ε £Γθδδ νοΙυπιε οί 16ε ΐΕΓ£εδΙ Γη3ε6ίπεΓγ δρβεε 
ριοΐεςίεΟ, ίιιείαείιη@ ι6ε ε3δίη£; 

ζτονίόειΐ 1631 16ε 36ονέ·πιεηιίοηε(1 ρεΓεεηΙβ£εδ Γη3γ 6ε ΓεΟυεεΟ ιο 35 ρετ 
. ?ηι 3ηϋ 30 ρεε εειΐΐ Γεδρεείίνεΐγ ίοΓ ε3Γ£0 δΗίρδ οί Ιεδδ Ι6βη 2,000 ,ιοηδ ξτοδδ 
, 9ΠΠ3(>ε; ρτονίΟεό 31δο 1631 ίί ίινο ογ ιηοΓε ΓΠ3ε6ίηεΓγ δρβεεδ 3Γε ηοι εηΐίΓεΙγ 
“ρβΓβίε ι6εγ δΚβΙΙ. 6ε εοηδίεΙεΓείΙ 35 ίθΓπιίη£ οηε δρβεε. 

2 3 ρ 0Γ ρυτροδε οί ι6ίδ ρΕΓ3£Γ3ρ6 Ι6β νοΙυπιε οί ίΓεε ε3τ6οη ΟίοχίΟε 
56311 6ε εβΙευίΕΐεΟ 31 0.56 πι*/1ι§. 

Ρογ ιη3ε6ίηεΓγ δρβεεδ ι 6 ε ΓιχεΟ ρίρίη£ δγδίεπι 563 ΙΙ 6 ε 5υε6 Ι6βι 85 ρεΓ 


.2 Ιί 16ε ε6βΓ£ε οί 63ΐθ£εη3ΐεά 6γ0Γθε3Γ6οη ίδ ΓεςυίΓεό ιο δυρρίγ πιοΓε 
ΐΗβη οηε δρβεε, ιΐιε 3ΓΓβη£ειηεηΐ8 ίοΓ ίΐδ 5ΐθΓ3£ε βηύ τείεβδε 563 ΙΙ 6ε 
5 υε6 163! εοπιρίίβηεε \νίι6 ρ3Γ3£Γ3ρ6δ 3.2.9 ογ 3.2.10 τεδρεείίνεΐγ, ίδ 
ό6ΐ3ίηε6. 

.3 Μεβηδ 563 ΙΙ 6 ε ρΓονίΟρό Ϊογ βυΐοπίΒΐίεβΙΙγ δΙορρίη£ βΙΙ νεηιίίβιίοη 
ίβηδ δεΓνίη£ ι 6 ε ρΓΟίεεΙεό δρβεε 6 είθΓε ι 6 ε πιειϋυιη ίδ ΓεΙεβδεΟ. 

.4 Μεβηδ δΗβΙΙ 6ε ρπινίΟεεΙ Ιο ηίΒηυβΙΙγ εΐοδε βΙΙ (ΙβηιρεΓδ ίη 16ε 
νεηΐίΐβΐίοη δγδίεπι δεΓνίη£ 3 ρεοιεειεό δρβεε. 

.5 Τ6ε 6ίδε63Γ£ε 3ΐτ3η£επιεηΐ5 56311 6ε 50 όεδί£ηε(11631 ι6ε ηιίηίιηυΓη 
ςυβηΐίΐγ οί πιειίίυηι τεε^υίτεεί ίοί εβτ£0 δρβεεδ ογ πιβεΗίηεΓγ δρβεεδ 
ίη ρβΓ3£Γαρ6δ 3.2.9 ογ 3.2.10 τεδρεειίνεΐγ ε3η 6ε δίΛδίβηιίβΙΙν 
ε6δε63Γ£ει1 ίη 3 ηοπιίηβΙ 20 δεεοηΟδ ογ Ιεδδ 6βδεεΙ οη ι6ε ΟίδεΗβΓρε οί 
16ε ΙίςαίΟ ρ63δε. 

.6 Τ6ε δγδίεπι 563 ΙΙ 6ε (1ε5Ϊ£ηεΟ ιο ορεΓβίε «ίιΗίη 3 ΙεΓηρεΓβΐυτε Γ3η£ε 
Ιο 16ε δβΐίδίβείίοη οί 16ε ΑΟπιίηίδΙΓβΙίοη. 

.7 Τ6ε 6ίδε63Γ£ε 5631! ηοι εηθ3η£εΓ ρεΓδοηηεΙ εη£3£ει) οη ιηβίηίε- 
ηβηεε οί εςυίρηιεηί ογ υδίη£ ι6ε πογγπηΙ βεεεδδ ΙοεΙεΙεΓΚ Άηά εδεβρεδ 
58Γνίπ£ ι6ε δρβεε. 

,8 Μεζηδ $6311 6ε ρεονίάειΐ ϊογ 16ε εΓε» Ιο δβίεΐγ ε6εε6 16ε ρεεδδυεε 
ινίΙΗίπ εοηιβίηεΓδ. 

.9 Τ6ε ςυβηΐίιν οί εχ1ίη£υίδ6ίη£ πιεΟίυπι ίοΓ ε3Γ§ο δρβεεδ ίηίεηείειΐ 
δοΐεΐγ ϊογ 16 ε ε3ΐτί3£β οί νε6ίε1εδ \ν6ίε6 3Γε ηοι ε3ΐτγίη£ 3ηγ 03Γ£0 
δΗβΙΙ 6ε εβίευίβιεά ίη βεεοΓΟβηεε \νίι6 1361ε 5.1. Τ6ίδ αυβηΐίΐγ 563 ΙΙ 
6ε 635ε8 οη ΐΗβ βγο 55 νοΙυπιε οί 16ε ρΓΟίεείεΟ δρβεε. Ιη εεδρεεί οί 
ΗβΙοη 1301 9ηα 1211, 16 ε ςυβηΐίΐγ 563 ΙΙ 6ε 03ΐευΐ3)ε£ΐ οη 3 
νοίυηιειπό Γ3ΐίο 635ίδ, βηΟ ίη τεδρεεί οί ΗβΙοη 2402 οη 3 πιβδδ ρετ 
υηίί νοίυπιέ 63515 . 


ΤΑΒΡΕ 5.1 


ΗβΙοπ.. 

. ; Μίιυιτι οτη 

Μ&χίιηιυη 

1301 , ' 

; 5 Ρ6Γ οβηί ,, . 

. 7 ρετ οοηΐ 

1211 - 

.5ρ€Γ0βηΙ 

5.5 ρβΓ οβηί 

2402 

;0.23 6£/π>> 

0.30 Ιε£/πι 3 


. .10 Τ6ε αυβηιίΐγ οί εχιίη£υίδ6ίη£ Γηεεϋβ ίοτ Γη3ε6ίηεΓγ δρβεεδ 56311 6ε 
ε3ΐευΐ3ΐε<1 ίη βεεοπίβηοε \νίι61361ε 5.2. Τ6ίδ ςυβηΐιΐγ δΗβΙΙ 6ε 63$ε6 
οη ι6ε £Γ058 νοΙυπιε οί ι6ε δρβεε ίη τεδρεεί οί 16ε πιίηίιηυπι 
εοηεεηΐΓ3ΐίοη βη<1 16 ε ηεΐ νοΙυπιε οί ι6ε δρβεε ίη τεδρεει οί ι6ε 
Γηβχίιηυπι εοηεεηΐΓΒΐίοη, ίηε!υ(1ίη£ ι6ε 03δίη£. Ιη εεδρεει οί ΗβΙοη 
1301 βηεΙ 1211, ι6ε ςίιβηιίιγ δ6β)16ε εβίευίβιεα οη ά νοΙυπιείΓίο Γβιίο 
63515, 3η0 ίη τεδρεεί οί ΗβΙοη 2402 οη β ΓΠ355 ρεε υηίι νοίυιηε 6βδίδ. 


ΤΑΒΕΕ 5.2 


Η&ΐοη 

Μίηίνηιιιη 

ΜβχίτηυΓη 

1301 

4.25 ρεε εεηι 

7 ρεΓ εεηι 

1211 

4.25 ρεΓ εεηι 

5.5 ρεΓ οεηΐ 

2402 

0:20 ΙίΕ/πι 3 

0.30 6£/π) 3 


.11 Ρογ ι 6 ε ρυεροδε οί ρβΓ 3 £Γ 3 ρ 6 δ 3.2.9 βηό 3.2.10, ιΗε νοΙυπιε οί 
ΗβΙοη 1301 5636 6 ε εβίεοΐβίειΐ .31 0.16 ιη 3 /1ΐ£ βηό ι 6 ε νοΙυπιε οί 
ΗβΙοη 1211 56311 6 ε εβίευίβίεε) 31 0.14 πγ’/6ε. 

3.3 Οηΐγ ΗβΙοη 1301 πΐ3γ 6ε δΙοεεΟ \νίιΗίη 3 ρεοΐεείεϋ πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεε. 
Οοηιβίηεεδ 563 ΙΙ 6ε ίηϋίνίόυβΙΙγ ι1ί5ΐΓί6υΙει1 ΐ6εου£6ουΙ 1631 δρβεε Άηά ιΗε 
ίο1Ιοννίη£ Γεουίεεπιεηΐδ 56311 6ε ςοπιρίίειΐ ννίιΗ: 

.1 Α πΐ 3 ηυ 3 ΐΙγ ίηίΙί 3 ίε (1 ροινεε εείεβδε. ΙοεβίεΟ ουΙδίΟε ιΗε ρεοΐεείεΟ 
δρβεε, 56311 6 ε ριονκίειί. Ουρίιεβίε δουεεεδ οί ροινεε 56311 6 ε 
ρεονίΟεΟ ϊογ Ι 6 ίδ τείεβδε 3ηό 563 ΙΙ 6 ε ΙοεβιεΟ ουίδίόε 16ε ρΓΟΙεειεϋ 
δρβεε βηό 6 ε ίπιεπεΟίβιεΙν 3ν3ίΐ361ε εχεερί ι 6 βΙ ίοε Γη3ε6ίηεεγ 
δρβεεδ, οηε οί ι 6 ε δουεεεδ οί ροινεε πιβγ 6 ε ΙοεβιεΟ ίηδίΟε ι 6 ε 
ρεοιεειεΟ δρβεε. 

.2 ΕΙεεΙείε ροινεε είεευίΐδ εοηηεεΙίη£ 16 ε εοηΐβίηεεϊ 563 ΙΙ 6ε εηοηιΐοεειΐ 
ϊογ ίΒυΙι. εοηύίιίοηδ 3η0 Ιοδδ όί ροινεε. νίδυβί 3ηεΙ 3υ(661ε 31βγπι5 
δΗβΙΙ 6ε |)Γθνίί1ε(1 Ιο ίηόίεβίε Ι6ίδ. 

.3 Ρηευηΐ3ΐίε ογ Ηγόεβυΐίε ροινεε είΓουίΙδ εοηηεεΙίη£ ι6έ εοηιβίηεΓδ 
563 ΙΙ 6ε 0υρ1ίθ3ΐεΰ. Τ6ε δουεεεδ οί ρηευπίΒΐίε ογ Ηνϋεβυΐίε ρεεδδυεε 
56311 6ε ιηοπίιοΓεό ίοε Ιοδδ οί ρεεδδυεε. νίδυβί 3η(1 βυόίόΐε 3ΐ3ητΐ5 
56311 6ε ρεονίΟεό Ιο ίηάίεβίε ι6ίδ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


.4 ^νίιΐιίη (6έ ρΓοιεοιεε! δρβεε, εΙεε(ηε3ΐ εϊΓοιίϊΐβ εδδεηιίΒ) ίατ (6ε 
Γε1ε2$ε οί (6ε δγίΐεπι δ63ΐ! 6ε 6ε3( Γεδίδ(3πί ε.£. πιίηεΓβΙ ίηδυΐβίεε) 
0361ε ογ έςυίνβίεηί. Ρίρίη§ δγδίεπίδ ε$$εηΐΐ3ΐ ίθΓ (6ε Γε1ε38ε οί 
δγδίεπίδ 6εδί§ηεί) (ο 6ε ορεΓ3(ε<1 6γ6Γ3ΐι1ΐ03ΐΙ_ν ογ ρηβυΓΠ3Π€;ι11>· 
8Π311 6ε οί 5(εε1 ογ 0(6εΓ ε^υίνεΐεηΐ 6ε3!-Γε$ί?ίιη£ Γη3!εη3ΐ ίο (6ε 
83(ί8ί3ε(ίοη οί (6ε ΑΡπιίηίδίΓβΐιοη. 

.5 Ε3ο6 ρΓΟδδυΓε εοηίβίηεΓ 86311 6 ε ίίκεΟ \νί (6 3η βυΐοπΐ3(ίε ονεΓ- 
ρΓεδδυΓε ΓεΙεβδε άενίεε \ν 6 ίε 6 , ίη (6ε ενεηί οί (6ε εοηοίηοΓ 6είη§ 
εχροδεΡ (ο ( 6 ε είίεο(δ οί Γπε 3τιά ( 6 ε δγδίεπι ηο( 6είη£ ορεο(ε 6 , \νίΙ1 
δβιείγ νεη( (6ε οοη(επ(δ οί ( 6 ε εοηοιηεΓ ίηΐο (6ε ρέοΐεείεεΙ δρ3θε. 

.6 Τ6ε 3π·βη£επιεηΐ οί εοηΐβίηεΓβ απά (6ε ε1εε(πε3| είΓευίΐδ Βηά ρίρίη£ 
εδδεπίώΐ ίθΓ (6ε τείεβδε οί 3ηγ δγδίεπι 86311 6ε δυε6 (63( ίη (6ε ενεηί 
οί (ΙβιηβΕε (ο 3ηγ οπε ρο\νεΓ εείεβδε Ιίηε (6του^6 ίίτε ογ εχρίοδίοη ίη 
3 ρΓΟίεείείί δρβεε, ί.ε. α δίηβίε ίβυΐι εοηεερ(, 3( Ιεβδί (\νο-ι6ίπΐ5 οί 
(6ε 6Γε-εχ(ίη§υίδ6ίη£ ε63Γ^ε ΓεςυίΓείΙ 6γ ρ3Γ3£Γ3ρ6δ3.2.9 ογ 3.2.10 
ίθΓ (6 η( δρβεε εβη δΐίΐΐ 6ε 6ί8θ6ΒΓ§είΐ 6βνίη£ Γε£3Γΐί (ο (6ε 
ΓεςυίΓεηιεηί ίοΓ αηίίοπη ΡίδίπΟυΙίοπ οί πιεΛυπι (6του(>6ου( (6ε 
8ρ3εε. Τ6ε 3ΓΓ3ΠΒεπ)εη(5 ίη Γεδρεει οί δγδίεπίδ ίθΓ δρβεβδ ΓβςυίηηΕ 
οηΐγ οπε ογ ίινο οοποίπείΐ $6311 6ε (ο (6ε δβιίδίβειίοη. οί (6ε 
Α<1(ηίηί5(Γ3(ίοα. 

.7 Νοί (ΠΟΓε (63η (ννο <1ίδε63Γ£ε ποζζΙεδ δ 63 (Ι 6 ε ΓίκεΡ (ο 3ηγ ρεεδδυΓε 
εοηοιηεΓ βηΡ ( 6 ε ποχίπιυιη αυβηιίιγ οί 3§εη( ίη εβε 6 εοηοιηεΓ 
86311 6 ε ίο ( 6 ε 83(ίδί3ε(ίοη οί.ιηε Α6πιίηίδ(Γ3(ίοη Ηβνίηβ τεβ'άτό ίο 
( 6 ε ΓεςυΪΓειηεηΙ ίθΓ υηίίοπη <1ίδΙπ6υΙίοη οί πιεΡίυπι ( 6 Γοη§ 6 ου( ( 6 ε 
8ρ3εε. 

.8 Τ 6 ε εοπΟίηεΓδ δ 63 ΐ! 6 ε ιηοηί(θΓεί) ίθΓ Οεεεεβδε ίη ρΓεδδυίε Ρυε (ο 
1εβ1ο£ε 3η(1 6ίδε63Γ§ε. νίδιιβΙ βηΟ 3υ6ί6Ιε 31 εγγπ 5 ίη ( 6 ε ρΓΟίεείεΡ 
3Γεβ 3Π(1 οη ( 6 ε. η3νί;>Η(ίη§ 6 π 6 §ε ογ ίη ( 6 ε δρβεε νν 6 εΓ 8 ( 6 ε ίίτε 
εοη(ΓθΙ εςηίρπίεη! ίδ εεη(Γ3ΐίζε6 $6311 6 ε ρεονιΟεά (ο ίηΡίεβΙε ( 6 ίδ 
εοηΡίΐίοη, εχεερί (63ί ίθΓ 03Γ£0 δρβεεδ, βΙβΓπΐδ 3Γε οηΐγ ΓεριπτεΟ οπ 
( 6 ε η8νί£3(ίηε οηΟβε ογ ( 6 ε δρβεε \ν 6 εηε ( 6 ε Πεε εοη(Γθ1 εςυίρπιεηΐ 
ίδ εεηΐΓβΙίζεα. 

3.4 ίοεβΐ βαίοποίίεβΗγ ορεοιεΟ ίίχεΡ ίίΓε-εχ(ίηβυίδ6ίη§ υηίΐδ οοηΐβίηίη§ 
Ηδίοη 1301 ογ 1211, ίίΚεΟ ίη έηε1θδε<3 3Γεβδ οί 6ί§6 πεε είδΐί \νί(6ίη ποε6ίηεΓγ 
δρβεεδ, ίη βΟΟίΙίοη (ο, 3ηΡ ίηΟερεηάεηΐ οί. 3πγ ΓεςυπεΟ ίίχεΟ ίίτε- 
εχιίηΕυίδ6ίη§ δγδίεπι πογ 6ε βεεερίειΐ δυΟ^εε! (ο εοπιρίοηεε \νίι 6 (6ε 
ίο1Ιο\νίη£: 

.1 Τ6ε δρβεε ίη \ν6ίε6 δυε6 βΟΡίιίοηβΙ Ιοεβΐ ρηοΐεοιίοη ίδ ρΓονίΟεΡ δ6θ|1 
ρΓείεο61γ 6ε οη οηε. ΆΌΓΐ(ίη§ Ιενεί βηα οη (6ε δβπιε ΙενεΙ βδ (6ε 
βεεεδδ. Α( ,(6ε ΡίδοΓεΙίοη οί :(6ε Α0πιίηίδΐΓ3ΐίοη ιηοεε (6 βπ οηε 
\γοί1(ίηρ Ιενεί πογ 6ε ρεητιίκεεί δυ6ίεει. (ο 3η βεεεδδ 6είη£ ρΓονίΡεϋ 
οη εβεη ιενεί. 

.2 Τ6ε δίζε οί (6ε δρβεε ρηΟ 3ΓΓ3ηίεπιεη(δ οί βεεεδδεί (6εΓε(ο ζηά ' 
(ηβεΗίηέιγ' (6εΓείη, 563ΐ1 6ε δΐιε6 (63( εδόβρε ίεοπι 3ηγγν6εΓο ίη (6ε 
δρβεε εβη'6ε είίεείεεί ϊπ ηοί ηίοΓβ Ι6βη 10 δεεόηΟδ. . 

.3 Τ 6 ε ορεΓ3(ίοη οί βηγ υηί( δΐιβίΐ 6ε δί^ηβΙΙεΟ 6ο(6 νίδϋβΐΐγ βπ6 
3ϋ(ϋ61γ“ ΌυΙδίΟε εβε6 βεεεδδ (ο (6ε. ηοεΟίπεην δρβεε ζηά 3( (6ε 
η3νί^3(ίη§ 6π6§ε ογ ίη (6ε δρβεε »6βΓε (6ε ίίτε εοηίΓοΙ εςαίριηεηί ίδ 
εεη(Γ3ΐίζεΟ. 

.4 Α ηο(ίεε ίπΟίεβίίη® ( 63 ( ( 6 ε δρβεε εοηοίηδ οηε ογ πιΟΓε βυίοηιβίίοβί- 
1γ ορεΓ3(ει1 ίίΓε-εχιίηβαίδ 6 ίηβ ηηί(δ 3ηό δ(3(ίη§ » 6 ίε 6 (ηεΟίιηη ίδ 
ϋδεα. 86311 6 ε ΟίδρΙβγεΟ ουίδίΟε εβε 6 βεεεδδ ( 6 εΓε(ο. 

.5 Οΐδο63Γ§ε.ηοζζ1εδ δΐιαίΐ 6ε $ο ροδίίίοηεεί (63( (6ε 6ίδε6ρΓ§ε 6οεδ ηοί 
επΟβη^εΓ ρείδοηηεΐ υδίηρ (6ε πογποΙ βεεεδδ ΟΟΟεΓδ βηιΐ εδεβρεδ 
δεενίη§ (6ε εοπιρ3Γ(ηιεηι. Ρίονίδίοη δ63ΐ1 3ΐδο 6ε πιέΟε (ο ρίο(εε( 
ρεΓδοηηεΙ εηβββεΟ ίη ποίη(εη3ηεε οί (Π3ε6ίηεΓν ίίοπι ιηβείνεπεη! 
(1ίδο63Γ§ε οί (6ε Γηεεϋυπι. 

.6 Τ6ε 6Γέ-εχ(ίηβυίδ6ίη6 οηίίδ 86311 6ε 6εδίεηε6 (ο ορεοιε ννί(6ιη β 
(εηιρεοίυίε Γ3η§ε (ο (Ηέ δβ(ίδίβε(ίοη οτ (6ε Α6πιίηίδίΓ3(ίόη. 

.7 Μεβηδ 86311 6 ε ρΓονί<3ε<3 ίοΓ ( 6 ε εΓενν (ο δϊίεΐν ε6εε1( ( 6 ε ρΓεδδίκε 
■ \νί( 6 ίη ( 6 ε εοηοίηεΓδ. 

.8 Πιε (οοΐ ηυβηΐίίγ οί εχ(ίηβυΐδ6ίη@ ΓηεΟίϋηη ρτονίεΐεεί ίη (6ε ΙοεβΙ 
βυ(οπΐ3ίίε3ΐΐγ ορεοίεΟ υηί(δ 86311 6ε δυε6 (63ί 3 εοηεεηΐΓ3(ίοη οί 7 
ρεΓ εεηΐ ίη τεδρεεί οί ΗβΙοη 1301 3π0 5.5 ρεη εεη( ίη τεδρεεί οί . 
Ηβίοη 1211 3» 20°Ο 63δε0 οη (6ε ηε( νοίυπιε οί (6ε εηεΙοδεΟ δρβεε ίδ 
ηο( εχεεεΟεΡ Τ6ίδ ΓβηαίΓεπιεηΐ Ηρρίίεδ \ν6εη εί(6εΓ 3 Ιοεβΐ 
3ΐιίθΓΠ3(ίς3ΐ[γ ορεΓβίεΟ νιηΪΓ ογ 3 ίίχεα δγδίεπι ΓκιεΟ ίη εοΓηρΙίηηεε ' 
ννί(6 ρβΓ3£Γ3ρ6 3.2 635 ορεοίεΟ, 6ιη ηο< »6εη 6ο(6 6βνε ορεΓ3(ε(1. 
Τ6ε νοίαηηε οί Ηβίοη 1301 56311 6ερ3ΐειιΐ3(εί1 3( 0.16 ήι 3 /Ι(® 3η0 (6ε 
νοίυπιε οί ΗβΙοη 1211 56311 6ε 03ΐευ1β(ε(1 β( 0.14 πι 3 /Ι({>. 

.9 Τ6ε (ίπιε οί 0ί5ε6βΓ6ε οί β ιιπί(, 6βδε(1 οη (Ηε ΟίδεΟβΓ^ε οί (6ε ΙίςυίΟ 
ρηβδε. δ6β1Ι 6ε 10 δεεοηΟδ ογ Ιεδδ; 

.10 Τ6ε 3ΓΓβηβεπιεη( Οί Ι.οεβΙ βυΐοπιβίίεβίΐν ορεΓβιεΟ ΓΐΓβ-εχΐίη§υί56ίπ8 
ηηίίδ δ6β11 6ε δυε6 (631 (6είτ τείεβδέ Οόεδ ηοί Γεδυΐ! ίη Ιοδδ οί 
εΙεοκίοΒΐ ρΟ\νεΓ ογ τεΟυειίοη οί (6ε πιβηοευνοΟίΙίΐγ οί (6ε : 56ίρ. 

3.5 ΑιηοπιβΙίεβΙΙγ ορεΓ3(εΟ ίίΓε-εχ(ίη£ϋί$6ίη| ϋηί(δ, βδ ΟβδεηΟεΟ ίη ρβΓβ- 
§Γβρ6 3.4..ίι(ΐε0 ίή πιβεΟίηεΓγ δρβεεδ ονεΓ εςαίριοεπί 63νίη? β 6ί§6 ίϊτέ τίδΙί. 
ίη βόΟίΙίοη .ίο ρηΟ .ίήΐερεηΟέηΙ οί 3ηγ Γεςυ’ίΓεό 6χε6 ΠΓε-εχ(ίη?υίδ6ίπί; 
δγδίεπι. πΐβγ 6ε'βοέερίεο δϋΟίεεί (ο εοΓηρΙίβηεε \νί(6 ρβΓ3§Γ3ρ6δ 3.4.3 ίο 

3 4.6, 3.4.9 βΡΟ'3.4Π0 βηΟ \νί (6 ( 6 ε ίοΙΙοννίηβ: 

.1 Τ 6 ε ς 3 β 6 (ί(γ οί (ηεΟίηπι ρΓονίΟεΟ ίη Ιοεβΐ βυίοπιβί.ίεβίΐγ σρεί'βίεό 
ιιηί($ δ 63 ΐ! 6 ε δαε 6 ( 6 β( β νβρουΓ ίη 3ΐΓ εοηεεηΐΓβΙίοη ηο( ^Γεβίετ 
( 63 η 1.25 ρεε εεηΐ β( 20°€ 63 δε 0 οη ( 6 ε ΕΓΟδδ νοίυπιε σί (6ε 


τηβεΡίηεΓγ δρβεε ίδ οΡοίηεό ίη (6ε ενεηί οί (6 ριγ δίπιυΙοηεουδ 
ορεΓ3(ίοη. 

.2 Τ6ε νοίυπιε οί Ηβίοη 1301 δ6β1Ι 6ε εβΙευΙβΙεΟ β( 0. 1 16 πι 3 /ΐ£β 3η(1 (6ε 
νοίυπιε οί Ηβίοη 1211 δ6β11 6ε εβΙουΙβιεΟ βι 0.14 γπ 3 /1<ρ.. 

4 5ιεαηι εγαεηκ 

1η Εεηειβΐ, (6ε ΑΟπιίηίδίΓβΐίοη κΗβΙ) ηο( ρετηοίι (6ε ύδε οί δίεβπι βδ β 
ΓίΓε-εχιίηγυίδΡίηΕ ΓηεΟίυτη ίη ΓιχεΟ ίίΓε-εχΐίη^υί56ίηκ δγδίεπίδ. \ν6εΓε (6ε υδε 
οί δίεβπι ίδ ρεΓίηικεΟ 6γ (6ε ΑΟηιίηίδίΓβιίοη η δ6β11 6ε υδεά 'οηΐγ ίη Γεδίηεΐεΐ 
βΓεβδ 38 β η βάΟίίίοη (ο (6ε ΓεςυίΓεΟ ί(Γε-εχ(ίηβυί56ίη| πιεΟιυτη βηΟ ννί(6 (6έ 
ρΓονίδΟ (6β( (6ε 6οί1εΓ ογ 6οίίεΓδ 3νβίΐ361ε ίθΓ δυρρίγιη^ δ(ώηι 56311 6βνε βη 
ενβροΓβιίοη οί 3( Ιεβδί 1.0 οί δίεβπι ρεΓ 6ουΓ ίθΓ β3ε6 0.75 ηι 3 οί (6ε βτοδδ 
νοίυπιε οί (6ε ΐΒΓβεδΙ δρβεε δο ρΓΟίεείεΡ. Ιη ΒΟάίΙίοη (ο εοίηρίγίηβ \νί(6 (6ε 
ίθΓε£θίη£ ΓεςυίΓεπιεηίδ (6ε δγδίεπίδ ίη βΙΙ τεδρεείδ 56311 6ε 35 ΟείεΓπιίηεΡ 6ν. 
3Π(1 (ο (ηε 53(ίδί3ε(ίοη οί, (6ε Α6ππηί5(Γβ(ιοη. 

5 ΟιΗε γ £05 ιγιίεηα 

5.1 >ν6εΓε £35 ο(6εΓ Λβη οβγ6οπ ΡίοχίΡε ογ 63ΐόΕεηβ(ε<1 6γ6ΓοεβΓ6οηδ, ογ 
5(εβπι 35 ρεπηί((ε6 6γ ρβΓβρΓ3ρ6 4 ίδ ρΓοΟυεεΙ οη (6ε δ6ίρ| 3η(1 ΐδ υδεϊ βδ β 
ΓΐΓε-εχ(ίηβυί56ίηΕ πιεΟίυπι, ίί 563ΙΙ 6ε β ββδεουδ ρεοΟυε! οί ίυεί εοπι6υ8ΐίοη ίη 
νν6ίε6 (6ε οχγ^εη εοηίεηι, (6ε ε3Γ6οη πιοηοχίΡε εοη(εη(, (6ε εοποδίνε 
είεπιεηΐδ βηΟ βηγ δοΙίΡ εοπι6υδ(ί61ε εΐεπιεηΐδ 6βνε 6εε'η ΓεΟυεεό (ο β 
ρεπηίδδίΟΙε πιίηίπιυπ). 

5.2 \ν6είε δυε6 £35 ίδ υδεό βδ (6ε ίίΓε-εχ(ίη£υί56ίπ£ πιεΡίυπι ίη β Γιχε<) 
ΓΐΓε-εχ(ίηΕυίδ6ίη§ δγδίεπι ίθΓ (6ε ρΓΟίεείίοη οί πιβε6ίηεΓγ δρβεεδ ϊ( δ6β11 αίίοπΙ 
ρΓθ(εο(ίοη ερυίνβίεηΐ (ο (6βί ρΓονίεΙεΡ 6γ β ίίχεΟ-δγδίεπι υδίη£ οηγ6οπ Οίοχϊόε 
βδ (6ε πιείίιυπι. 

5.3 \ν6είε δυε6 £βδ ίδ υδεΡ βδ .β ίίΓε-εχΙίη£υί56ίη£ πιεΟίυπι ίη 3 6χερ 

ίΪΓε-εχΐίπ£υίδ6ίη£ δγδίεπι ίοτ (Ηε ρΓΟίεείίοη οί ε3Γ§ο δρβεεδ, 3 δυίΓιείεηί 
ςυΒηΐίιγοί δυε6 £3δ δ6βΙ16ε 8ν3ίΐ861ε (ο δυρρΙγ 6ουΓΐγ 3 νοίυπιε οί ίεεε £35 81 
Ιεβδί εςυβί (ο 25 ρεΓ εεπί οί (6ε §Γθδδ νοίυπιε οί (6ε ΙβΓβεδΐ δρβεε ρΓΟΙεείεό ίη 
(6ίδ Ίνβγ’ ίθΓ β ρεείοΟ οί 72 6οιιγ5. ’ 
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Ρίη εχπηξϋϊιΗεη 

1 ΑΙΙ ίπε εχ(ίπ£υίδ6εΓ5 γ63ΐ) 6ε οί βρρΓρνεί,'ίγρεδ βηΟ,.ΟεδίΕηδ. 

1.1 Τ6ε εβρβείΐγ οί ΓεςυίΓεό ρόπβ61ε ί1υί6 εχίίηΕυίώεΓδ δΗβΙΙ 6ε. ηο( (ηοίε 
(Ηβη 13.5 ( 3πΡ ηοί Ιεδδ (6βη 9 ί., 0(6εΓ εχΙίπΕύίδΗεΓδ δ6β11 6ε 31 Ιεβδί έδ 
ροΓθ 61 ε 3δ (6ε 13:5 ( ίΐυϊιΐ εχιίη£ΐηδ6εΓ βηά $6811 6βνε 3 ίίΓε-εχιίηρυίδΡίήβ 
εβρ36ί1ίιγ β( Ιεβδί εςυίνβίεηι (ο (631 οί 3-9 ( ίΐυίιΐ βχίίπ£υί86έΓ. 

1.2 Τ6ε. ΑάηιϊηΐδίΓβύοη δ 6 βΙ 1 Οεΐεπηιηε' (6ε εςΰίνβίεηΐδ οί ίίιέ εχ(ίη : 
£υίδ6εΓδ. 

.2 5ρ3Γε ε68Γ£εδ $6311 6ε ρΓονίάεΡ ίη βεεοΓίίβηεε ννίτΗ τεαυίΓεπιεηΐδ Ιο Ρε 
δρεείίίεΟ 6γ (6ε ΑΡπιίηίδ(Γ3ΐίοη, 

3 ίίτε εχΐίη§υί56εΓ5 εοη(βίηίη£ 3η εχ(ίηβυίδ6ίη£ πιεΡίυπι νν6ίε6, ίη (Ηε 
ορίηίοη οί (6ε ΑΟπιίηίδίΓβΙίοη, εί(6εΓ 6γ ίΐδείί ογ υηΟεε εχρεοιεΡ εοηΟίιίοηδ οί 
υδε £ΐνεδ οίί (οχίε £3585 ίη δυε6 ρυβηιίίίεδ 3δ (ο εηΟηπΕετ ρείδοηδ 56311 ηο(’6β 
ρεΓΠΐίπεΡ. 

4 Λ ροπβΡΙε ίοβιη βρρϋεβιΟΓ υηίΐ 56311 εοηϊίδΐ οί βη βίΓ-ίοβηη ηοζζΐε οίβη 
ίηΡυειοΓ ιγρε εβρβΡΙε οι 6 είη£ εοηηεείεΟ ίο ( 6 ε ίπε πιβίη 6 γ 3 ίίΓε 6 θδε, 
( 0 Εε( 6 εΓ ννίιΗ β ροπβ 61 ε Ιβη 1 ( εοηΐ 3 ίηίη§ 31 Ιεβδί 20 ( οί Γοβπι-πιβΙίίηΕ Ιίςυίίΐ 
3 π <1 οηε δρβεε Οηΐί. Τ 6 ε ηοζζΐε 86311 6 ε εβρβΡΙε οί ρΓοόυείηΕ είίεείίνε ί° 8 Π** 
δυίθ 61 ε ίθΓ εχΐίη£υίδ 6 ίηΕ βη οϋ ίίΓε, 31 16 ε Γ 3 (ε οί βι Ιεβδί 1.5 (η 3 /πιίηυ(ε. . : 

5 Ριγέ εχίίπΒυϊδΗεΓδ δ6β11 6ε ρεποΟίεβΙΙγ εχβπιίηειΙ βηΟ δυ6ίβ«ε(1 Ιο δυε6ί 
(εδίδ βδ (6ε Ααπιίηίδ(Γ3(ίοη ιηβγ Γερυίτε. 

6 Οηε οί (6ε ροΓθ6Ιε Γκε εχΐίηΕυίδΡεΓδ ίηιεηΡειΙ ίοΓ υδε ίη βηγ δρβεε δίχβΐΐ 
6ε δ(ο\νε6 ηεβΓ (6ε εηΐΓβηεε (ο (631 δρβεε. 

7 ΑοεοπιπιοΡεΙίοη δρβεεδ, δεενίοε δρβεεδ βηΐ εοηίΓοΙ δίβΐίοηδ δ6βΙΙ 0 β. 
ρΓονίΡεεΡ γνί (6 ροηβΡΙε ίίτε εχ(ίη£υίδ 6 εΓ$ οί βρρΓορπβίε (γρεδ 3η6 ύη 
δυίΓιείεηί ηυπιΡεΓ (ο ( 6 ε δ3(ίδίβε(ίοη οί ( 6 ε ΑΟπιίηΐδίΓβιίοή. 56 ιρδ οί 1 , 000 ; 
(οηε ΕΓΟδδ (οηηΒΕε βηϋ υρνβπίδ δΗβΠ εβιτγ' β( Ιε35( ίίνε ροηβΡΙε Κίτε 
εχ(ίπΕυίδ 6 εΓδ. 
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Γίη-εχιίηΐζΐιίίΗίη$ αηαηβεηιεηϋ ίη ηιαεΗίηεεγ ίροεεχ 

1 5ραεα εοηιαίηιηξ οίΐ-βεεά 1>οίΙεη ογ . οίί /ι ιε! ιιηΐΐα 

1.1 Μβε6ίηεΓγ δρβεεδ οί εβΙε^ΟΓγ Α εοηΙβίηίπΕ οίΙ-ΓΪΓεεί ΡοίΙετδ ογ οίί ίυεί 
υηίίδ δ6βίΐ 6ε ρΓΟνίΡεΡ »ί(6 3ηγ οηε οί (6ε ίοΐίοχνίπ^ βχε6 ίΐΓε-εχ(ίη£υί.δ6ίηΕ 
δγδίεπίδ: 

.13 £35 δγδίε,Γπ εοπιρΙγίηΕ \νί(6 (6ε ρΓονίδίοηδ οί Κε£υ)3(ίοη 5; 

•·2 3 .6^6 εχρβηδίοη ίοβπι δγδίεπι εοπιρΙγίηΕ ννί(6 (6ε ρεονίδίοηδ οί 
ΚεΕυΙβΙίοη 9; 

.3 β ρτεδδυΓε ινβίεΓ-δρΓβγίηΕ δγδίεπι εοπιρΙγίηΕ ννί(6 (6ε ρΓονίδίοηδ οί 
ΚεΕυΙβΙίοη 10. 

Ιη εβε6 εβδε ίί (6ε εηΕΪηΐ’ βηΟ 6οίΙεΓ τοοπίδ 3εε ηοι εηΙΪΓβΙγ δερ3Γ3(ε, ογ ίί ίεεί 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 


3065 


^ΓβΐΒϊΚΜΠ Λβ 6 οϊ16γ Γοοιη ίηιο (Ηε εηβίηε γοοπι, (Ηε εοπιΗίηε<3 εη^ίπε 
68&|^^φ , «ΛΗ 1 »Ι1 Ηε εοηίί(ίεΓε<1 38 οηε οοπιρβπιηεηΐ. 

■ ^'4ΐϊε ϊΐίβηΑβ ΐη βκΗ Ηοίΐεε γοοιπ * Ι«βΜ οπε βει οί «κίβΜβ «κ-ίοβηι 
.^^Μρίηρίγίηβ ννίιΗ (Ηβ ριονκΐοη* οί .Κεβιιίβηοη 6.4. 

·- '.·' ' 

ΙΙΙΐιεΓέ'δΗβΙΙ 6ε 31 Ιε3$! (ννο ρόΠβΗΙε ίοβπι εχ(ίη8υίδΗεΓδ ογ εςυίνβίεηί ίη 
®*®ίΡ·ί)ΓίΗκ'»ρ30ε >η εβεΗ Ηοίΐεί γοοπι βηά ίη εβεΗ δρβεε ίη ννΗϊοΗ 3 ραπ οί !(ιε 
*—* ^& 1 ίίρ ? ΐ 3 ΐΐ 3 ίίοη ίδ δίιυβιειί. ΤΗειε δΗβΙΙ 6ε ηοι Ιεδδ (Ηβη οηε βρρεονεά 
1 ^τε^ίίηΒϋίδΙιεΓ οί 31 Ιεβδί 135 ί εβρβείιγ ογ εφιίναίβηΐ ίη εβεΗ ΗοίΙβΓ 
Ρίί'ΐίίΐίήΕήίδΙιεΓδ δΗβΙΙ 6ε ρτονίάειΐ ννίίΗ 6οδεδ οη Γεείβ βυίΙβΗΙε ίθΓ 
1 -'νι’ρ 3 Γΐ οί Λε 6οίΙεΓ γοοπι. Ιη (Ηε όββε οί άοιηεδίίε 6οί1εΓδ οί Ιεδδ 
ΤφίπεβΓΕΟ δΗίρδ (Ηε ΑΗπιίηίδίΓβιίοη ιηβγ εοηδίιΙεΓ Γε1βχίΠ8 (Ηε 
^^«■ 4>ί.δ<»ΐί» ,ρ3Γ88Γ3ρ1ΐ. 

ε4ε1)-βπη8 δρβεε (ΗεΓε δΗ3ΐ1 6ε 3 ΓεεεριβεΙε εοηοίηίη^ δβη<1, δβνγΗιΐδΐ 
"ίφφγγίΐφδοίΐβ, ογ οιΚεΓ βρρΓονεά (βγ ικα(ειΐαΙ ίη βυεΗ ςυβηιίιγ 3$ 
ΜεςΙαίΓεφ,· ®γ. Λ* ΑεΙπιίηιδΙΓβΙίοη. Αη βρρεονειΐ ροηβΗΙε εχιίη- 
’^Βε,ίδϋβδΙίιυΐεό β$ αη βΐιεπιβιίνε. 

φεοηίβίηίηχ ίηιετηαΙ εοηύηαύοη ιήαεΙιϊηβητ 

$&&»·& ■ 

βεΚίηεΓγ $ρ3εεδ οί εβίεροίγ Α εοηοίηίηβ ίηΙεΓΠ3ΐ εοπιΗυδίίοη 
ΟΓγ,.δΗβίΐ 6ε ρΓθνί6ε<1 ννίιΗ: 

^Οίιέ.,ρί (Ηε ίίΓε-εχίίη^υίδΚίπΒ δγδίεπίδ ΓεςυπεΗ Ηγ ρβΓββΓβρΗ 1.1. 

ί&ΐ^εβδίοηε $ε! οί ρόΠβΗΙε βπ-ίοβιη εςυίρπιεηΐ εοπιρΙγίηΕ \νίι6 (Ηε 
ρτονίδίρηδ οί ΚβρηΙαΙίοη 6.4. 

53?.?·ΙίΓβαοΗ δυεΗ δρβεε βρρΓονεύ ίοαπ» Ιγρο ίΪΓε εχίίπριιίδΙιεΓδ, εβεΗ οί α( 
’ΙεέίίΙ 45 ( εβρβείιγ ογ εςυίνβίεηί, δυίίίείεηι ίη ηυπιΗεΓ Ιο εη361ε 
'ίό'βίη ογ ίίδ εςυίνβίεηί (ο 6ε 6ίτεε(ε6 οη (ο βηγ ρβη οί (Ηε ίυεί βη(Ι 
ΙυΗπεβιίηΕ οίΙ ρΓεδδυεε δγδίεπίδ, Ε«3Γίη§ 3ηΰ οίηεΓ ίίτε Η3Ζ3Γ<1δ. 1η 
β&ΐίΐίοη, (ΗεΓε δΗβΙΙ 6ε ρτονίΡεα α δυίίίείεηι ηυιηΗεΓ οί ροηβΗΙε 
ίθ3πι εχΐίηΕπίδΗεΓδ ογ εςυίνβίεηί ννΗίεΗ δΗβΙΙ 6ε δο ΙοεβΙειΙ (Ηβι πο 
ίίρρίήΐ,.ίή (Ηε δρβεε ίδ πιοτε (Ηβη 10 πι ννβΙΚίηΕ εϋβίβηεε ίτοιτι βη 
,,ε'χ(ίη'ί>υίδΗεΓ βη<1 (Ηβ( (ΗεΓε βΓε βί 1ε3δ( («ο δυεΗ εχ(ίη§οίδΗεΓ5 ίη 
[ εβεΗ δύεΗ δρβεε. Ρογ δπιβΙΙεΓ δρβεεδ οί εβΓ§ο δΗίρδ (Ηε ΑάπιίηίδίΓβ- 
;.(ίόη πιβγ εοηδί(1εΓ κΐάχΐηρ (Ηίδ ΓεςυίΓεπιεηι. 




εχιίηβϋίδΗίπΕ δνδίεπι ίδ ίϊ((εε1 ίη βϋεΐίΐίοη (ο (Ηε ΓεςυίΓεπιεηΐδ οί Κε§ηΐ3(ίοη 7, 
δυεΗ δγδίεπι δΗβΙΙ 6ε εβρβΗΙε οί ϋίδοΗβΓΕΪηβ (ΗΓουρΗ βχε6 εΙίδεΗοΓβε ουίΐεΐδ ίη 
ηοίτηοεε (Ηβη Γίνε πιίηυίβδ β ςυβηιίιγ οί ίοβπι βϋίίίείεηΐ (ο εονεΓ (ο β ΗεριΗ οί 
150 πιπι ιΗε 1βΓ£βδ( δίη§Ιε 3Γεβ ονεΓ ννΗίεΗ οί! ίαεΙ ίδ 1ίβ61ε (ο δρΓεβΟ. ΤΉε 
δγδίειη δΗβΙΙ 6ε εβρβΗΙε οί ΕεηεΓβπηρ,ίοβπι δυί(β61ε ίοε εχΐίηβυίδΗίηΕ οίΙ ίίΓβδ. 
Μεβηδ δΗβΙΙ 6ε ρΓονίΰεά ίοε είίεε(ίνε ΗίδΚίΗαΐίοη οί (Ηε ίοβηι (ΗεοαβΗ α 
ρεπηβηεηί δγδ(επ) οί ρίρίηβ βηό εοηίΓΟί νβίνεδ ογ οοεΗδ (ο δυίίβΗΙε ΟίδεΗβΓΕε 
οιι(1έ(δ, βηΟ ίοΓ (Ηε ίοβπι (ο 6ε είίεειίνεΐγ ΟίτεειεΟ 6γ Γίχεεί δρεβγεΓδ οη οιΗετ 
πιβίη ίίτε ΗβζβτΟδ ίη (Ηε ρΓΟίεείεά δρβεε. ΤΗε εχρβηδίοη Γβΐίο οί (Ηε ίοβπι 
δΗβΙΙ ηο( εχεεεΟ 12 Ιο 1. 

2 ΤΗε πιεβηδ οί εοηίΓο! οί βηγ δηεΗ δνδίεπίδ δΗβΙΙ 6ε ΓεβΟίΙγ βεεεδδίΗΙε βηΟ 
δίπιρίε (ο ορετβ(ε βηΟ δΗβΙΙ 6ε ΕΓΟηρεΟ (ΟβείΠεε ίη βδ ίενν Ιοεβίίοηδ βδ ροδδίΗΙε 
βΐ ροδίιίοηδ ηο( ΙίΙίεΙγ (ο 6ε ευΐ οίί 6γ β Γπε ίη (Ηε ρΓΟΙεεΙεΟ δρβεε; 
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Ρίχεά Ηί^Η-ίχραηίίοπ }οαη /ϊτβ-εχήη^υίίΗίη^ εγΜπίϊ 
ϊη ηαεΗίηεεγ ιραεα 

1.1 Αηγ ΓεςυίΓεΟ βχείΐ ΗίβΗ-εχρβηδίοη ίοβπι δγβίεπι ΐη πιβεΗίηεΓγ δρβεεδ 
δΗβΙΙ 6ε εβρβΗΙε οί ΓβρίΟΙγ ΟίδεηβΓΕίηρ (Ηγοιι^Η Γιχεά (ΙίδοΗβΓΕε ουίΐεΐδ β 
ςιιβηΐίΐγ οί Ι03 γπ δΐιίίίείεηΐ ίο βΐΐ ιΗε βΓεβίεδΐ δρβεε Ιο 6ε ρΓοίεείειΙ β( β ΓβΙε οί 
βί Ιεβδί 1 πι ίη 6ερ(Η ρεΓ πιίπυΐε. ΤΗε αυαηίίίγ οί ίοβπι-ίοπηίηΕ ΙίςυίΟ 
βνβίΙβΗΙε δΗβΙΙ 6ε δβίΓιείεη! (ο ρεοΟβεε 3 νοίηπιε οί ίοβπι εςυβί (ο βνε (ίηηεδ 
(Ηε νοΙυπιε οί (Ηε ΙβΓ^εδΙ δρβεε ίο 6ε ρΓ0(εείε(1. ΤΗε εχρβηδίοη ΓβΙίο οί (Ηε 
ίοβπι δΗβΙΙ ηο( εχεεεΟ 1,000 ίο 1. 

1.2 ΤΗε ΑίΙπιίπΐδίΓβΙίοη πιβγ ρεπηίΐ βΐίεπιβίίνε βιτβηΕεπιεηίδ βηΟ ΟίδεΗβΓβε 
Γβίεδ ρΓονίάεΟ ίΗβ( ίί ίδ δβίικηεεί (Ηβ( εςηίνβίεηΐ ρΓοιεεηοπ ίδ βεΗίενεα. 

2 Χηρρίγ (Ιυείδ ίθΓ 0ε1ίνεπη§ ίοβπι, βΐΓ ίηΟΚεδ ίο (Ηε ίοβπι ΕεπεΓβίΟΓ βη<1 
(Ηε ηαπιοεΓ οί ίοβπι-ρΓοΟϋείηΕ υηίΐδ δΗβΙΙ ίη (Ηε ορίηϊοη οί (Ηε ΑΟπιίηίδίΓβ- 
(ίοη 6ε δβεΗ βδ «Ϊ11 ρτονίΟε εβεειίνε ίοβπι ρεοαυείίοη βηΟ 0ίδ(Γί6υ(ίοη. 

3 ΤΗε 3ΓΓβπΒβπιεηΙ οί (Ηε ίοβπί ΕβηεΓβΙΟΓ ΟεΙίνεΓγ ΟπείίηΕ δΗβΙΙ 6ε δυεΗ 
(ΗβΙ β βίε ίη (Ηε ρΓΟΙεείεΟ δρβεε ννίΐΐ ηοΐ βίίεεί (Ηε ίοβπι ΕεηεΓβ(ίή£ 
εςπίρπιεηί. , 


ίΞρ^εί, ".<:οήιαίηίηξ ςιεαηχ ιυΓύίηα ογ εηείοχεά αεαΓη εηξίηα 

Η ;■: ΐ - 

^υρΐιρβέεδ, εοη(βίηίη§ δίεβπι (ϋΓΗίηεδ ογ εηεΙοδεΟ δίεβιη ε.η§ίηεδ υδεΗ 
^Ι^Ιΐίρβί'η'ρΓρρυΙδίοη ογ &>γ ο(ΗεΓ ράιρο$β$ νΗεη δυεΗ ιηβεΗίηβιγ Ηβδ ίη 
ΙββΓεέβίε β ,ΐοΐβ! ροννεΓ ουίρυί οί. ηοι Ιεδδ (Ηβη 375 Κίν (Ηεηε δΗβΙΙ 6ε 

" :Ρ5γτί;Ι π ; , ''·" ;/ ; 

ϊ|ϊφ^ΡΡΓ9Χ ε£ * ίοβιη Γπε εχ1ίη§υίδΗεΓδ,εβεΗ οί β( Ιεβδί 45 ( εβρβείΐγ ογ 
’ ερυίνβίεηΐ δυίίίείεηι ίη ηυπιΗεΓ (ο εηβ61ε ίοβπι ογ ί(δ εςυίνβίεηί (ο 
Ι6ε φιεεΙεΟ οη (ο βηγ ρβΓί οί (Ηε ρΓεδδϋΓε Ιυ6πεβ(ίοη δγδίεπι. οη ίί) 
;βηγ;ρ3Γΐ οί (Ηε ερδίη^δ εηεΙοδίηΕ ρΓεδδυΓε ΙυΗπεβιεΟ ρβΠδ οί (Ηε 
{(οτΗιηέδ, εηφηέδ ογ βδδοέίβΙεΟ βεβΓίη^, βη6 βηγ οιΗεΓ ίπε Ηβζβηΐδ. 
ΗΰννενεΓ, δυεΗ' εχΙίηΕϋίδΗεΓδ δΗβΙΙ ηοι 6ε ΓεςυίΓειΙ ίί ρΓοιεειίοη. βί 
ΐίεβχϊ εςυίνβίεηΐ (6 (ΗβΙ ΓεςυίΓεΟ 6γ (Ηίδ δυΗ-ρβΓββΓβρΗ ίδ ρΓονίιΙεϋ ίη 
ϋίίεΗ δρβεεδ 6γ β ίίχεϋ Γ]Γε-εχ(ίη§υίδΗίη£ δνδίεπι ίίιιείΐ ίη εοίηρίίβπεε 
ήνίίΗ ρβΓβ§ΓβρΗ 1.1. 

ίί2 ! ϊ|Α- ! δυπιείεη( ηυπιΗεΓ οί ροπβΗΙε ίοβπι εχιίηΕυίδΗεΓδ ογ εςυίνβίεηί 
'ΙχίΗίεΗ δΗβΙΙ 6έ δο Ιοεβίεά (Ηβι ηο ροίηι ίη (Ηε δρβεε ίδ πιοΓε (Ηβη 
ΊΟ πι (νβΙΙιίηΕ (ϋδίβηεε ίΓοπι βη εχιίηΕυίδΗεΓ 3η6 (Ηβι (Ηέιε βΓε βί 

Ιεβδί (\νο δυεΗ εχΙίηΕυίδΗεΐδ ίη εβεΗ δυεΗ δρβεε, εχεερι (Ηβ! δύεΗ 
[εχΙίηκύίδΗεΓδ δΗβΙΙ ηο( 6ε ΓεςυίεείΙ ίη βΟεϋΙιοη (ο βηγ ρεονίεΐεεί ϊη 
εοπιρίίβηοε ννίιΗ ρβΓ3§Γ3ρΗ 1.3. 

>3,Ρ|ΌΗβ οί (Ηε ΓίΓε-εχΙίηβυίδΗίηΕ δγδίεπίδ ΓεςυίΓεά 6γ ρβΓβ^τβρΗ 1.1, 

" "ί.ίΐνΗβΓβ δυεΗ δρβεεδ βεε ρεποΟίεβΙΙγ υπβίΐεηιίειί. 

ϋ Μ^^χρ'π^υίίΛ/πΕ αρρίίαηεα ίη οίΗβτ τηαεΗίηεη/ ιραεα 

^Φεΐεί ίη (Ηε ορίηϊοη οί (Ηε ΑάππηίδίΓβΙίοη, β Γπε Ηβζβηΐ εχίδΐδ ίη βηγ 
ίιήίρΗίηέΓγ δρβεε ίοτ ννΗίεΗ ηο δρεείίίε ρΓΟνίδίοηδ ίθΓ 'ίίιε·εχ(ίη8υίδΗίη§. 
Ιίρρίίβπρε^ Μ* ρΓεδεπΗεί ίη ρβΓββίβρΗδ 1, 2 βη<13, (ΗεΓε δΗβΙΙ 6ε ρερνίεΙεΗ ίη, 
;®"ί83ϊ8ρέΐ)Γ (ο, (Ηβ( δρςεε δυεΗ β ηυπιΗεΓ οί αρρτσνεά ροΠβΗΙε βρε 
ίχίιηρϋδΗεΓδ ογ ο(Ηεί πιεβηδ οί βΓε εχ(ίηέ(ίοη βδ (Ηε Α6πιίηΐδ(Γ3(ίοη πιβγ 
οςείη 'βυίΠείεηί. 

ίβεε-εχίίη^αΜη^ $γ»εην> ηοι τεςαίτεά 6γ ΐΗά Οιαρίεε 

,'νΗεΓε β ίίχβ(1 ΠΓε-εχίίηβυίδΗίηΕ δγδίεπι ηοι τεςυπειΐ 6γ (Ηίδ ΟΗβρΙεΓ ίδ 
3 δγδίεπι δΗβΙΙ Ηε (ο (Ηο δβ(ίδίβε(ίοπ οί (Ηε ΑόπιίηίδίΓβΙίοη. 

9* ΐΟχΟίΙηβιγ ίραεει ο/ εαΐε^οιγ Α ίη ραιιεηξεΓ Μρχ· 

,.}|(’ΐ?5δεη 8 εΓ δΗίρδ οβιτγίηβ χήοΓε (Ηβη 36 ρβδδεηςεκ εβεΗ πιβεΗίηβΓγ 
ε 6ίεκοΓγ Α δΗβΙΙ Ηε ρΓονί<1ε(1 ννίιΗ αΙ Ιεβδί (\νό δυί(β61ε ννβΙβΓ ίοε 
; 3 ΡρΗεβ(θΓδ.· 


ΚεΕϋΙβΙίοη 8 

Ρίχεά Ιον-εχραηίίαΛ/οαιτι βΓε-εχήη%ιιίχ)ιίηξ χγιίεήιι 
ίη ΓήααΙιίηεΓγ ίραεει 

3νΐιεΓε ίη βηγ ΓηβεΗίηεΓγ δρβεε β Γιχβ(1 Ιονν-εχρβηδίοη ίοβιη ίπε- 


Α;ν/3ϊϊΓ (ο^ 3ρρ)ίς3ΐοΓ πιϊεΗΓ οοπδίδΐ οί 3 πι,ΊβΙ "1."-δΗδροΟ ριρε. ιδν Ιοπε ΓιγγιΗ Ηείηρ βΗοιι' 
ΙίηβΐΗ οί Ηειπβ ΓίΙϊεΟ (ο 3 ίιτε Ηο5ε ίπβ ιΗε ίΗυπ ΙίπιΗ Οείηε ίΗονΙ 2Μ’ πιιο ιη 

β β81Η ΠΜε(3 \νϊΐΚ 2 Γιχε<3 ενηίεΓ Γο§ ηοζζΐο ογ εηρηΟΙϊ οί (ιείη^ ΓίηςΟ ινϊιίι β ναΐίΓ 5ρΓ3\ ηοχζίο. 


4 ΤΗε ίοβπι ΕοηετβΙΟΓ, ίίδ δουΓεεδ οί ροννεΓ δυρρίγ, ίοβπι-ίοππίηβ ΙίςυίΟ 
βηί πιεβηδ οί εοη(ΓθΙ1ίη£ (Ηε δγδίεπι δΗβΙΙ Ηε Γεβϋίΐγ βεεεδδίΗΙε βηΟ δίπτρίε (ο 
ορείβίε βηϋ δΗβΙΙ Ηε ΕΓΟυρειΙ ιη βδ ίενν Ιοεβίίοηδ βδ ροδδίΗΙε β( ροδίιίοηδ ηο( 
Ιίκεΐγ (ο, Ηε ευ( οίί Ηγ β βτε ίη (Ηε ρΓο(εε(ε<1 δρβεε. 
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Ρίχεά ρεείΐιιτε >ναΙεΓ-χρΓα)ΐίηξβΓε-εχΙίη^ιιίχΗίη^ ιγιιεηιι .. 
ίη ηαεΗίηειγ $ραεεχ . 

1 Αηγ ΓεςυίΓεί ήχειΐ ρΓΟδδυτε ννβιεΓ-δρΓβγίηΕ βΓ0-εχιίη8υίδΗίη8 δγδίεπι ίη.' 

πιβεΗίηειγ δρβεεδ δΗβΙΙ 6 ε ρΓΟνίιΙεά ννίιΗ δρεβγίη^ ΠοζζΙεδ οί βη βρρΓονεΗ 

ΐνρβ· ' V ',. .' ' .] Ί” ■ 

2 ΤΗε ηυπιΗεΓ βη(Ι βΓτβπ^επιεήι οί (Ηε ηοζζίεδ δΗβΙΙ Ηε (ο (Ηε δβ(ίδίβε(ίοη 
οί (Ηε Α( 1 πιίηίδ(Γ 3 (ίοη βηά δΗβΙΙ Ηε δυεΗ βδ (ο εηδυΓε βη είίεείίνε βνεΓβκε 
άίδίπΗυϋοη οί ννβίεΓ οί β( Ιεβδί 5 ίΐτη 2 ρεΓ πνίηυΐε ίη (Ηε δρβεεδ (ο Ηε 
ρΓθ(εε(ε 6 . νΤΗείε ίηεΓεβδεΟ βρρίίεβιίοη Γβίεδ βεε εοηδίϋεΓεΟ ηεεεδδβΓγ, (Ηεδε 
δΗβΙΙ Ηε (ο (Ηε δβ(ίδίβε(ίοη οί (ηε Α( 1 πιίηίδ(Γβ(ίοη. ΝοζζΙεδ δΗβΙΙ Ηε ίίπεό βΗονε 
Ηίφεδ, (βηΚ (ορδ βη 6 ο(ΗεΓ βτεβδ ονεΓ ννΗίεΗ οίί ίυεί ίδ ΙίβΗΙε (ο δρεοβΟ βηά 
βίδο βΗονε οίηεΓ δρεείίίε βΓε ΗβζβΓόδ ίη (Ηε πιβεΗίηεΓγ δρβεεδ. 

3 . ΤΗε δγδίεπι πιβγ Ηε άίνίάεύ ίη(ο δεείίοηδ, (Ηε (Ιίδ(ΓίΗυ(ίοη νβίνεδ οί 
ννΗίεΗ δΗβΙΙ Ηε ορβΓβιεΰ ίτοπι εβδίΐγ βεεεδδίΗΙε ροδίιίοηδ ου(δί 6 ε (Ηε δρβεεδ ίό 
Ηε ρΓοίεείειΙ βηα ννίΙΙ ηο( Ηε Γεβίϋίγ ευΐ οίί 6 γ β Γπε ίη (Ηε ρΓΟίεειεα δρβεε. 

4 , ΤΗε δγδίεπι δΗβΙΙ Ηε Περί εΠα^οά β( (Ηε ηεεεδδβΓγ ρΓΟδδυτε βηΗ (Ηε 
ρυπνρ δυρρίγίηβ (Ηε ννβ(εΓ ίοτ (Ηε δγδίεπι δΗβΙΙ Ηε ρυί βυΐοπνβιίεβΙΙγ ίη(ο βε(ίοη 

Ηγ β ρτεδδυΓε (ΐΓόρ ίη (Ηε δγδίεπι. 

5 ΤΗε ρυπιρ δΗβΙΙ Ηε εβρβΗΙε οί δίπιυΙίΒηεουδΙγ δυρρΙγίη^ βί (Ηε ηεεεδδβΓγ 
ρτεδδυΓε βΙΙ δεείίοηδ οί (Ηε δγδίεπι ίη βηγ οηε εοπιρβΓίπιεηΐ (ο Ηε ρΓΟΙεείεα. 
ΤΗε ρυπιρ βη(Ι ί(δ εοηΐτοΐδ δΗβΙΙ Ηε ίηδίβΐίειΐ όυΐδίΗε (Ηέ δρβεε ογ δρβεεδ (ο Ηε 
ρΓΟίεειεα. Ι( δΗβΙΙ ηοι Ηε ροδδίΗΙε ίθΓ β ίίΓε ίη (Ηε δρβεε ογ δρβεεδ ρΓΟίοεΙεεΙ Ηγ 
(Ηε ννβιεί-δρΓβγίηβ δγδίεπι (ο ρυί (Ηε δγδίεπι ουί οί βε(ιοη. 

6 ΤΗε ρυπιρ πιβγ Ηε (Ιπνεη Ηγ ίηάερεηιίεηΐ ίηίετηηΐ εοπιΗυδίίοη πίβεΗίη- 
εεγ Ηυ(, ίί ίί ίδ Ηερεηόεηΐ υροη ροννεΓ Ηείη§ δυρρίίεά ϊγοπι (Ηε επιεΓ§εηεγ 
|έηεΓβ( 0 Γ ΓιΠεΗ ίη εοίηρίίβπεε ννιΐΗ (Ηε ρΓΟνίδίοηδ οί Κε§υ 1 β(ίοη ΙΙ- 1/44 ογ 
Κ ε§υ 1 β(ίοη ΙΙ- 1 / 45 , βδ βρρΓορΓίβίε, (Ηβ( βεηεΓβΙΟΓ δΗβΙΙ Ηε δο βΓΓβηεείΙ βδ (ο 
δ(βΓ( βυίοπνβΐίεβίΐγ ίη εβδε οί πιβίη ροννεΓ ίβϋυΓε δο (Ηβι ροννεΓ ίθΓ (ηε ρυπιρ 
ΓεςυίΓειΙ Ηγ ρβΓββΓβρΗ 5 ίδ ίπιπνειΗβΙεΙγ βνβίΙβΗΙε. 3 νΗεη (Ηε ρυπιρ ίδ απνεη 
Ηγ ίηίερέηΗεηΙ ίηίεΓηβΙ εοπιΗυδίίοη πιβεΗίηεΓγ ί( δΗβΙΙ Ηε δο δί(ιΐ 3 (εε 1 (Ηβ( 3 
Γπε ίη (Ηε ρΓοίεείειΙ δρβεε ννίΙΙ ηοι βίίεεί (Ηε 3 ιγ δυρρίγ (ο (Ηε πιβεΗίηεΓγ. 

7 ΡΓεεβιΚίοηδ δΗβΙΙ Ηε (βί η (ο ρΓενεηΐ (Ηε ηοζζίεδ ίΓοπι ΗεεοΓηίηε 
01088*6 Ηγ ίπιρυΓίΐίεδ ίη (Ηε ννβ' γ ογ εόΓΓΟδίοη οί ρίρίπ 8 , ηοζζίεδ, νβίνεδ βη 6 
ρυπιρ. 

Κε 8 υ 1 β(ίοη Π 

5 ρεάίαί αηαηξειηεηΐί ίη ΓηαεΗίηεεγ ιραεει 

. 1 ΤΗ ·. ρΓΟνίδίοηδ οί (Ηίδ Κε 8 υ 1 β(ίοη δΗβΙΙ βρρίγ (ο πιβεΗίηεΓγ δρβεεδ οί 
εβιεςοΓν Α βυιΐ, ννΗειε (Ηε Α 6 πιίηίδΐΓ 3 (ίοη εοηδίαεΓδ ίί ΗεδπβΗΙε, (ο οΙΗεΓ 
πιβεΗίηεΓγ δρβεεδ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΤΟΝ) 


2.1 ΤΗε ΠυπιΗεΓ οί δ!ιγ1ί§Ηΐ5, όοοεδ, νεηιίΐΕΐοεδ, ορεηίπβδ ίπ ίυηηεΐδ ιό 
ρεπηίι εχΗΕυδί νεηΐίΐΕΐίοη Εηό οιΗεε ορεηίη£5 ίο εηΕεηίηεεγ δρΕεεδ ϊΗηΙΙ όε 
εεόυεεό Ιο Ε πιίηίπιυιη,οοηδίδίεηΐ \νί(Η ιηε ηεεόδ οί νεηΐίίΕΙίοη Ηηό (Ηε ρεορεε 
Εηό 53(ε \νοε1ιίη§ οί (Ηε δΗίρ, 

2.2 5ΙιγΙί{;Ηΐ5 δΗοΙΙ 6ε οί δίεεί Εηό δΗπΙΙ ηοι εοπίΕίη §1385 ρΕίϊεΙί. δυίίΕόΙε 
ΕΤΓΕηβειηεηΐδ βΗεΙΙ 6ε ηΐΕόε ιο ρεπηίι ί6ε τεΙεΕδε οί δΐηοΐιε ίη (Ηε ενεηΐ οί 
βτε, ίεοπι 16 ε ίρηεε Ιο 6ε ρεοΐεείεό. 

2.3 Ιή ρΕδδεηβεε κΗίρκ, όοοεδ οιΗεε ιΗεπ ροινεε-ορεεΕίεό «ΈΐεεΙίβΗΐ όοοεδ, 
$6 ε 1Ι 6ε 50 ΕΠΕη^εό ΙΗεΙ ροδίιίνε εΐοδυεε ίδ Εδδυεεό ίη εΕδε.οί ίίεε ίη 16ε δρΕεε, 
6γ ροινεε-ορεεΕίεό ε1ο$ίη(> 3ΓΤ3η|>ειηεπΐ8 ογ 6γ ι6ε ρεονίδίοη οί δε1ί-εΙοδίη£ 
όοοεδ εΕρηΗΙε οί οΐοδίη^ ΕβΕίηδΐ επ ίηεΙίηΕΐίοπ οί 3.5° ορροδίηβ εΐοδυεε Εηό 
ΗΕνίης ε ί3ίΙ-53ίε ΗοοίΓ-ΗΕεΙι ίΕΟΪΙίιγ, ρεονίόεό ινίιΗ ε εεπίοίεΐγ ορεεΕίεό 
τεΙεΕδε όενίεε. 


2.1 δρείηΙιΙέΓδ εΗεΙΙ 6ε §εουρεό ίπίο δερΒΓΕίε δεειίοηδ, βΕεΗ οί ννΗίείι 
εοπίΕίη ηοι πιοΓε 16 βπ 200 δρείηΙιΙεΓδ. 1η ρΕδδεηίεε δΚίρδ Εηγ δεειίοη ' 0 { 
δρείηΙιΙεΓδ $6 ε 11 ηοι 5εενε πιοΓε ΙΗεπ !\νο όεείΐδ Εηό 5 Ηε 11 ηοι 6ε δίίυΕΙεό ίρ 
πιοεείΗΕη οηε πίΕΐη νεειίοΕ) ζοηε. Ηοννενετ, ι6ε ΑάεηίηίδίΓΕίίοη πίΕγ ρειπίΚ 
δυε6 ε δεειίοη οί δρείηΙιΙεΓδ Ιο δετνε ιηΟΓε ΙΗεπ ιινο ΰεείΐδ ογ 6ε δίΐυΕίεό ί» 
Γηοεε ιΗεπ οηε τηΕΐη νεπίοεί ζοηε, ίί ίΐ ίδ δΕΙίδίίεό ι6ει Λε ρΓοιεοιίοη οί ιΗ ε 
δΗίρ Ε^ΕΪηδΐ Γιιε «ήΐΐ ηοι (ΗεεεΗγ 6ε εεόυεεό. 

2.2 Εεο 6 δεειίοη οί δρείηΚΙεέδ $6 εΙΙ 6ε 0Βρ361ε οί 6είη@ ίδοίηιεό 6γ οηε $ιοβ 
νΕίνε οηΐγ. Τ6ε δίορ νηΐνε ίη εεεΗ δεειίοη 56 ε 1Ι 6ε εεΕόϋγ Εεεεδδίόΐε από ίβ 
ΙοεαΙίοη 86 ε 11 6ε εΙεΕεΙγ Ηηό ρεεεηΕηεηίΙγ ίηόίεΕίεό. Μεηηδ 56 εΙ 1 6ε ριονίόεϊ) 
ιο ρΓενεηΙ 16ε ορεΓΕΙίοπ οί 16ε δίορ νηΙνεδ 6γ ηηγ υπΕυίΗοείζεό ρεεδόή 

2.3 Α ΒΕΟβε ίηόίθ3ΐίη{> 16ε ρεεδδυεε ίη 16ε δγδίειη 56 ε 11 6ε ρεονίόεό εΙ εΗεΙι 
δεειίοη δίορ νπίνε Εηό εΙ ε εεηίΓΕί δΙΕΙίοη. 


3 ΐνίηόοινδ 56 ε 1 Ι ηοι 6 ε ίίιιεό ίη εηΕοΗίηεεγ δρΕεε ΗουηόΕείεδ. ΤΗίδ όοεδ 
ηόΐ ρεεείυόε (Ηε υδε οί βΐηδδ ίη εοηίεοί τοοπίδ ννιΐΗίη ιΗε εηΕοΗίηεεγ δρΕεεδ. 

4 Μεηηδ οί εοηίεοί $ 6 ε 1 Ι 6 ε ρεονίόεό ίοε: 

.1 ορεηίηκ από εΐοδυεε οί δΙιγΙί^Ηΐδ. εΐοδυεε οί ορεηίηβδ ίη ίυηηείδ 
ινΗίεΗ ηΟΓΠίΒΐΙγ Εΐίοιν εχΗαυδΙ νεπΙίίΕΙίοη. Εηό εΐοδυεε οί νεπιίΐαίοε 
όΕΓηρεΓδί 

.2 ρεεπιί11ίη|> 16ε εεΙεΕδε οί δεηοΐιε; 

.3 ε 1 θδίη§ ροινεε-ορεεΕίεό όοοεδ ογ εοιοειιπβ τεΙεΕδε ΠιεεΗΕηίδΠΐ οη 
όοοεδ οιΗεε 16 επ ροινεε-ορεεΕίεό \νΕΐεεΐί(;Ηΐ όοοΓδ; 

.4 δίορρίηβ νεπίίΐΕΐίηβ ίεηδ; Εηό 

.5 δΙορρίηΒ ίοΓεεό Βηό ίηόυεεό 0 ΓΕυ§Ηι ίηηδ, οίΐ ίυε! ΐΓΗηδίεί ρυπιρδ. 
οίΐ ηιεί αηίΐ ρυπιρδ επΟ Οΐόετ δίηιίΐΕΓ ίυε! ρυπιρδ. 

5 Τ6ε εοηίΓοΙδ ΓεςυίΓεό ίη ρΕΓΕ^ΓΕρό 4 Βηό ίη Κε§υΙηΙιοπ 15 . 2.5 βΗεΙΙ 6ε 
ΙοοΕίεό ουίδίάε ι6ε δρΕεε εοηεεΓηεό, \ν6εεε ι6εγ ινίΐΐ ηοι 6ε ευΐ οίί ίπ ι6ε 
ενεηΐ οί Γπε ίη 16ε δρΕεε Λεγ δεΓνε. Ιη ρΕδδεη^εΓ δόίρδ δυε6 εοηίΓοΙδ Βηό ιΗε 
εοηίΓοΙδ ίοΓ Εηγ ΓεςυΐΓεό ΓίΓε-εχΙίη^υίδηίη^ δγδίεπι 56 ε 11 6ε δίΐυΕίεό ει οηε 
εοηίΓο) ροδίΐίοη ογ §Γθυρεά ίη 3δ ίενν ροδίιιοηδ Εδ ροδδί6Ιε Ιο 16ε δΕίίδίΕεΙίοη 
οί 16ε ΑόπύηίδίΓΒΐίοη. 5υε6 ροδίιιοηδ δϊΐΕΐΙ ΠΒνε ε δΕίε Εεεεδδ ϊγοπι 16ε ορεπ 
όεείι. 

6 \νόεπ Εεεεδδ Ιο ηηγ ιηΕεόίηεΓγ δρΕεε οί ΟΕΐε^οΓγ Α ίϊ ρΓΟνιόεό βΙ ε Ιον/ 
ΙενεΙ ίΓΟΓτι επ Εό^ΕεεηΙ δΙίΒίι Ιυηηεΐ, Ιίιετε 56 β11 6 ε ρΓονιόεό ίη ι6ε δόΕίΙ 
Ιυπήεΐ, ηεΕΓ 16ε νν3ΐεπί§6ΐ 0 οογ, ε 1ί§6ι δϊεεί ίίΓε-δεΓεεη ιΙοογ ορεΓΕΟίε Ϊγοπι 
εηε6 δίόε. 

7 Ρογ ρεποιϋεΕίΙγ υπΕίιεπεΙεό πίΕεήίηεΓγ δρΒεεδ ίη εΕΓρο δόίρδ. ι6ε 
ΑόηιίηίδίΓΕίίοη εΠεΙΙ :·ε δρεείΕΐ εοηδίόεΓΕίίοη ιο πΐ3ίηΐ3ίήίη| ίυε ίηΐε§ηΐν οί 
16ε ηΐΕοΗίηεΓγ δρΕεεδ, ιΚε ΙοοΕίίοη Εηό εεηίΓΕίίζΕΐίοη οί ι6ε ίυε-εχΙίη^υΐδΗίηβ 
δγδίεπι εοηίΓοΙδ, 16ε ΓεςυίΓεό δΗυΙ-όοννη ΕΓΓΕηβεπιεηΐδ (ε.§. νεήΐίίΕΙίοη. ίυε! 
ρυπιρδ, εΐε.) επι! πίΕγ τερυίτε ΕόιϋιίοηΕΐ ίίΓε-εχΐίηβυίδ6ίη§ ΕρρΙίΕηεεδ Εηό 
οΐόεΓ ίΪΓβ-ίϊβΗΐίΠβ εαυίρπιεηΐ Εηά 6Γε3ΐ6ίη£ ερρΕΓΕίυδ. 1η ρΕδδεη^εΓ δόίρδ 
Ι6εδε τεςυίΓεπιεηΙδ δΠΕίΙ 6ε 31 ΙεΕδΙ εςυίνΕΐεηΐ Ιο Ι6όδε οί ΓΠΕεόίηεΓγ δρΕεεδ 
ηοππΕίΙγ Εΐιεηόεό. 


2.4 Τ6ε δρπηΙιΙεΓδ 56 ε 1Ι 6ε τεδίδΤΕηι Ιο εοποδίοη 6γ πίΕΓίηε ΕίπιοΕρΛέΓεΓΙΙτί 
ΕοεοπυηοιίΕΙίοη 3ηό δεΓνίεε δρΕεεδ ι6ε δρπηΙιΙεΓδ δίΐΕΐΙ εοπιε ίηΐο ορεΓΕΙίοπ 
Λνίιόίη 16ε ιεπιρεΓΕίυΓε ταη^ε Ϊγοπι 68° Ιο 79°<2, εχεερί ι6ει ίη ΙοεΕΙίοηδ δυέΐϊ 
Εδ (ΐΓγίηβ τοοπίδ, »6οΓε 6ί§6 3πι6ίεηΙ ΙεπιρεΓΕίυΓΟδ πηί§6ι 6ε εχρεείεύ, ιΐιε. 
ορεΓΕίίηι ΙεπιρεΓΕίυΓε πίΕγ 6ε ίηοΓΟΕδεό 6γ ηοι πιογο ι6επ 30°Ο 36ονε ι6ε 
ΓΠΕχίυιυπι όεεκόεΕίΙ ΙεπιρεΓΕίυΓε. 

2.5 Α ΙίδΙ ογ ρΐΕη 56 εΙ 1 6ε ιϋδρίΕγειΙ ει οεοΗ ίηόίεΕίίηβ υηίι δΗοννίη® ιΗε 
δρΕεεδ εονοΓειΙ από ι6ε ΙοεΕίίοη οί 16ε ζοηε ίη τεδρεεί οί εΕε6 δεειίοη. 
5υίΙΕ6Ιε ίηδίηιείίοηδ ίοε Ιεδΐίη§ 3ηό πτΕίηΙεηΕπεε 56 ε 1Ι 6ε ΕνΕίΙοόΙε. 

3 δρπηΙιΙεΓδ δόηΐΐ 6ε ρΐΕεει) ίη 3η ονεεόεΕί) ροδίΐίοη Εηό δρρΕεειΙ ίη .Ε 
δυί(Ε6Ιε ρΕΙΙεΓη Ιο ηΐΕίηίΕίη επ βυέγε^ο ΕρρΙίεΕίίοη ΓΕίε οί ηοι Ιεδδ ιΗεπ 5 ιί/ιη? 
ρει πιίηυιε ονει 16ε ποπιίηΕΐ εγεε εονεπειΐ 6γ 16ε δρτίπΙίΙεΓδ. ΗοινενεΓ, ίϋε 
ΑόπιίηίδίΓΕίίοη πίΕγ ρεεπτίι 16ε υδε οί δρείοΚΙείδ ρΓθνίιϋη§ δυε6 επ ΕΐΙεΓΠΕίίνε 
Εηηουηΐ οί ν/Εΐετ δυίΐΕόΙγ εϋδίπόυΐεό Εδ 6 ε 8 6εεπ δ6ο\νη ιο ιΚε δΕΙίδίΕειίοη ο{ 

ι6ε ΑόπιίηίδίΓΕίίοη ιο 6ε ποί Ιεδδ είίεειίνε. 

4.1 Α ρεεδδυΓε ιηηΐι όΕνίηξ ε νοΙυπιε εςυΕί Ιο ει ΙεΕδΙ Ιννίεε ΛεΙ οί ι6ε 
εόΒΓ^ε 6ί ΜΕΐεε δρεείίίεό ίη Ι6ίδ δυό-ρΕΓΕ^ΓΕρό 56 εΙ 1 6ε ρΓονίόεό. ΤΗε ΐΕηίί 
βΗεΙΙ εοπίΕίη ε δίΕηόίηκ εΙίΕΓ^ε Οί ίΥεδό ινΕΐεπ, εςυίνΕΐεηΙ, Ιο 16ε Επιουηι ρί 
\νΕ!εε \ν6ίε6 ινουΐό 6ε όίδεΗΒΓβείΙ ίη οηε πιίήυΐε 6γ ι6ε ρυπιρ εείειτειΐ ιο ίη 
ρΕΓΕ^ΓΕρό 5.2, Εηό 16ε ΕΠΕΠίετηεοΙδ 56 εΙΙ ρΓΟνίείε ίοε πίΕΐηίΕίηίηε επ έίέ, 
ρΓεδδυεε ίη ι6ε ΙεπΙι δυεΗ Εδ ιο εηδυεε (Ηει ιν.ΗεΓε ί6ε δΙΕηόίηΕ ε63Γ$ε οί ίεεδή 
ν/Εΐεπ ίη ι6ε ΙεπΙι 6ε 8 6εεη υδεό (6ε ριεδδυεε ννίΙΙ 6ε ηοΜεδδ Ιγιεπ Ι6έ \νοΓίιίη| 
ρΓεδδυεε οί 16ε δρππίιΙεΓ. ρίυδ 16ε ρεεδδυΓε εχεΠεό 6γ ε 6εΕΐ) οί ννΕΐεε 
ιηββΕοκιΙ Ϊγοπι ι6ε 6οιΐοπι οί ι6ε ΙεπΙι ιό ι6ε Κί^Πεδΐ δρπηΙιΙεΓ ίή (Ηε δγδίίίρΐί 
δυίΐ361ε πιεΕηδ οί τερίεηίδόίηβ ι6ε ειγ υηόεΓ ρεεδδυΓε Επό όί ΓερΙέηίδΗιηέ ίης 
ίτεδΗ ν/Εΐετ ε6ΕΓ§ε ιπ Ι6β ΙεπΙι εΠεΗ 6ε ρΓονίΟεό. Α §1358 ^Ευκε δ6Εΐ!,ϊΒ| 
ρΓονίόεε! Ιο ίηόίεΕίε (Ηε εοιτεεί ΙενεΙ οί (Ηε »3ΐεΓ ίη 16ε Ιεπκ. 

4.2 Μεοηδ 86 ε 1Ι 6ε ρεονίείειί. Ιο ρεενεηι 16ε ρ3δδ3§ε οί δεΕ-ν/Εΐετ ίπίο (Κε 

- ΐΕΠίΐ. 

5.1 Αη ίηόερεηόεηι ροινεε ρυπιρ 86 ε!Ι 6ε ρΓονίΟεό δοΐεΐγ ίοε (6ε ρυεροδε οί 
εοηιίηυίηξ ΕυιοπίΕΐίεΕΠγ 16ε όίδθ6ΗΓ§ε οί »3ΐεΓ ίεοπι ιΗε δρπηκΙεΓδ. Τ6ε 
ρυπιρ 86 εΙ 1 6ε όεου^Ηΐ ίηΐο ΕεΙίοη ΕυΐοπίΕΐίεΕίΙγ 6γ (6ε ρεεδδΐίΓε 0Γορ ίη ι6ε 
δγδίεπι 6είοεε ι6ε δίΕηόίη^ ίεεδ6 ννΕΐεε ο6ΕΓ§ε ίη 16ε ρΓεδδυεε ΙεπΙ^ ίδ 
εοιηρίειείγ εχόζοδίειί. 


8 Απ Ερρεονεό ΕυΙοπίΕΐίε ίϊεε όεΐεείίοη 3ηό εΙεγπι δγδίεπι εοπιρΙγίη§ δνίιΚ 
(6ε ρΓονίδιοηδ οί Κε§υΐΒ(ίοη 14 86 ε 1Ι 6ε ίίΚεό ίη Εηγ πίΕεΠίηεεγ δρΕεε: 

.1 \ν6εεε (6ε ίηδίΕΐίΕΙίοη όί ΕυΙοηίΕΐίε Εηό Γειήοιε εοηίεοί δγδίεπίδ Εηό 
εςυίρπιεηΐ 6 ε 5 6εεη ορρεονεό ίη ϋευ οί εοηιίηυουδ ΓΠΕπηίηξ οί ι6ε 
δρΕεε; Επί 

.2 \ν6εεε 16ε πίΕίη ρεορυΙδίοη Εηό ΕδδοείΕΐεό πιοεΠίπεΓγ ίηε1υόίη§ 
δουεεεδ οί πίΕίή εΙεειηεΕί δυρρίγ ΕΓε ρεονίόειΐ ινίΐ6 νΕΓίουδ όεοεεεδ, 
οί ΕύΙοπίΗΐίε ογ εεπιοιε.εοηίΓοΙ 3ηό ΕΓε υηόεε εοηιίηυουδ πίΕηηεό 
δυρεενίδίόπ ίεοπι ε εοηίεοί τόοπι. 

Κεβυΐηΐίοη 12 

ΑαιοηιαΜ ίρπηΜβΓ, /<>ε άΐΐκύοη αηάβη ύΙαΓτη 5 )) 5 ΐεηΐ 5 

1.1 Αην εεί] ϋ1Γ ε0 ΕυΙοπίΕΐίε δρππίιΙεΓ, ίίεε όεΐεείίοη Εηό ίυε εΙεγπι δγδίεπι 
56 εΙΙ 6ε 03ρ361ε οί ίπυηέόίΕΐε.ορεΓΕίίοη ει ε! 1 ιϋηεδ Εηό ηο Εειίοη 6γ (6ε εεενν 
56 η 1Ι 6ε ηεεεδδΗΓγ ιό δει ίί ίη ορεΓΕΙίοπ. Ιι δ6ΕΙ) 6ε όί ι6ε ν/ει ρίρε Ιγρε 6υι 
δπίΕΐ! εχρόδεό δεειίοηδ πίΕγ 6έ οί ι6ε όεγ ρίρε Ιγρε γνΗεεε ίη ι6ε ορίηίοη οί ι6ο 
ΑόηιίηίδίΓΗΐίοη ιΗίδ ίδ ε ηεεεδδΕεγ ρίεοΕυίίοη. Αηγ' ρΕΓΙδ οί ι6ε δνδίεπι «όίεΐι 

πίΕγ 6ε δυ6]εεΐεό ιο-ίεεεζίηβ ιεπφεΓΕίυεεδ ίη δεενίέε 56εΙΙ 6ε δυιιοΗΚ 
ρεοΐεοίει! ΕβΕΪηδίηεεζίηΒ· 11 56εΙ1 6ε Ιιερί εΗΕΓ^ειΙ ει 16ε ηεεεδδΕεγ ρεεδδυεε 
Ηπό $6311 63νε ρεονίδίοη ίοε 3 εοηιίηυουδ δυρρίγ οί ννΕΐέε Εδ τεηυίεειΐ ίη <6ίδ 
ΚεβοΐΕΐίοη. 

1.2 Εηο6 δεόΐίοπ οί δρείηίιΙόΓδ 56εΙΙ ίηεΐυόε πιεΕηδ ίο ε §ίνίπ^ ε νίδυΕί οπό 
Ευόίόΐε εΙεγγπ δίξΠΕί ΕυΙοπίΒΐίοΕίΐγ 31 οηε ογ Γηοεε ιηεϋεηίιπβ υηίΐδ \ν6εήενεε 
Εηγ δρππίιΙεΓ εοπιεδ ίηίο ορεΓΕΙίοπ 5υε6 εΙεγπι δγδίεπίδ 86 ε 11 6ε δυεΗ 35 (ο 
ίηόίεΕίε ϊί ηηγ ΪΕυΙι όεουεδ ίη (6ε δγδίεπι. 

1.2.1 ίη ρΕδδεη^εε δΗίρδ δυεΗ υηίΐδ 56 ε 11 §ίνε 3η ίηόίεΗΐίοη οί ηηγ ίίεε Επό ίΐδ 
ΙοεΕίίοη ίη.Εηγ'δρΕοε-δεΓνειΙ 6γ 16ε δγδίεπι Εηό δ63Π 6ε εεηίΓΕϋζεό οη ι6ε 
πΕνι^Εΐιηβ 6είό@ε οε ιη 16ε ηΐΕίη ίίεο εοηίεοί δΙΕΙίοη, ννΗίεΗ δ6Ε)16ε $ο Γηαηήειΐ 
ογ εςυίρρεό Εδ ίο εηδυεε (Ηει Εηγ εΙεγγπ ίεοεη 16ε δγδίεπι ίδ ίπιπιέόΐΕίεΙγ 
εεεείνεα 6γ 3 εεδρόηδίόΐε πιεπίόεΓ οί 16ε εεε\ν. 

1.2.21η οεγ^ο δΗίρδ δυεΗ υηίΐδ δΗΕΐΙ ίηόίεΕίε ίη ινΗίοΗ δεειίοη δεενεό 6γ ιΗε 
δγδίεπι ίίεε Ηεε οοουΓΓεό Εηό δίΐΕΐ] 6ε εεηίΓΕίίζεό οη 16ε η3νί®31ίη§ Ρείό^ε Επό 
ίη Εόόίιίοη, νίδί6!ε Εηό Ευόίόΐε Είαπηδ ίεοπι (Ηε υηίι 56ε11 6ε ρίΕεεό ίη ε 
ροδίιίοη οίΗεε ΙΗεπ οη ιΗε πΕνίκΕΐίηΕ Ρείόζε. δο Εδ ίο επίπεβ ιΗ»ε »Η« 


5.2 ΤΗε ρυπιρ Εηό (Ηε ρίρίη§ δγδίεπι 5 ΗεΙ1 6ο 03ρΗ6Ιε οί εηΕίηίΕίηίη^ ιΗε 
ηεεεδδΕεγ' ρεεδδυεε 3116ε ΙενεΙ οί ιΗέ Ηί^Ηεδΐ δρππίιΙεΓ ιο εηδυεε ε εοηιίηυουδ 
ουίρυι οί »3ΐεε δυίΠοίεηΙ ίοπΗε δίπιυΙίΕηεόυδ οονεεΕ^ε οί ε πιίηίπιυιη ΕεεΕ όί 
280 πι 2 31 ιΗε Ερρίίοείίοη γεΙο δρεείΓιεΰ ίη ρ3Γ3§ΓΕρΗ 3. 


5.3 ΤΗε ρυπιρ δΗηΙΙ Ηενε ίϊιίεό οη ιΗε όεϋνεεγ δίιΐε 3 ίεδί νΕίνε \νί(6 Ε $6οΠ 
ορεη-εηΟεό όίδοΗπεβε ρίρε. ΤΗε είίεειίνε εγοε ιΗεου^Η ιΗε νΕίνε Εηό ρίρε 
δΠΗίΙ 6ε ΕόεςυΕίε Ιο ρεετηίΐ ιΗε τεΙεΕδε. οί (Ηε εεςυίεειΐ ρυπιρ ουιρυι ινΗιΙε 
πΐ3ίη13ίηίη§ (Ηε ρεεδδυεε ίη ιΗε δγδίεπι δρεείίίειΐ ίη ρΕΓΕ^εβρΗ 4.1. 

5.4 ΤΗε δεε ίηίει ιό ΙΗέ ρυπιρ δΗεΙ! ν/Ηεεενεε ροδδίΗΙε 6ε ίη ΐΗε.δρΕΜ 
εόηίΕίηίηΒ (Ηε ρυπιρ Εηό εΗεΙ) 6ε δο ΕετΕηβεό ιΗεΙ \ν6εη 16ε δΗίρ ίδ βΠοεΙ ίί; 
γνίΙΙ ηοι 6ε ηεεεδδΕεγ Ιο δΗυΙ οίί (Ηε δυρρίγ οί δεΕ-ν/Εΐεε ιο 16ε ρυπιρ ίρε Εηγ 
ρυεροδε οιΗεε ιΗεπ (Ηε ίηδρεειίοη οε τερΕυ οί (Ηε ρυπιρ. 

6 ΤΗε δρείηΐιίεε ρυπιρ Εηό ΙεπΙι 56ε1) 6ε δίΐυοιεό ίη ε ροδίιίοη Γε3δόήΕ61γ| 
εεπιοιε ίεοπι Εηγ ητΕεΠίπειγ δρηοε οί οΕίεβοεγ Α Εηό δΗπΙΙ ηοι 6ε δίΙΰΕΐέό ίην 
Εηγ δρΕεε εεςυιεεό Ιο 6ε ρεοΐεειεό 6γ ιΗε δρείπΗΙεε δγδίεπι. 


7.1 Ιη ρΕδδεη^εε δΗίρδ (Ηεεε εΗεΙΙ 6ε ηοι Ιεδδ ΙΗεπ ι»ο δουεεεδ οί ροινε^/ 
δυρρίγ ίοε ΙΗέ 5εΕ-νν;ι1εε ρυπιρ Εηό ΕυιοπίΕΙίε εΙεγπι Εηό όεΐεείίοη δγδίεπι.; 
ΐνΗεεε 16ε δουεεεδ οί ροινεε ίοε 16ε ρυπιρ εεε εΙεείείεΕί, ιΗεδε 56 ε 1Ι 6ε ε πιΕίη; 
ρεηεεΕίοε Εηό εη επιεε^εηεγ δουεεε οί ροινεε. Οηε δυρρίγ ίοε.ΐΗε ρυπιρ δ6?“ 
6ε ΙηΙιεη ίεοπι 16ε ηΐΕίη δίνϋοΗΗοΕεό. Εηό οηε ίεοπι (Ηε επιεεβεηεγ 
5ΐνίΐεΗ6θΕεό 6γ δερΒΓΕίε ίεεόεεδ εεδεενεό βοΐεΐγ ίοε ΙΗεΙ ρυεροδε. ΤΗε ίεεόειδ 
δΗΕΐΙ 6ε δό ΕεΓΕπεεό Εδ ιο Ενοίό βΕίΙεγδ, πνΕεΗίηεεγ δρΕεεδ Εηό οιΗεε επείοδεα 
, δρΕεεδ οί Ηί§6 Ιίεε είδΐι εχεερί ίη 80 Ιεγ Εδ ίί ίδ ηεεεδδΕεγ ιο εεΒεΗ ιηε , 
ΕρρεορείΕίε δ\νίιεΗ6θ3Γ05, Εηό δΗυΙΐ 6ε ευη Ιο 3η ΕυΙοπίΕΙίε εΠΕη^ε-ονεε 
δίνιίεΗ δίΙυΕΙεό ηεΕΓ 16ε δρείηΐιίεε ρυπιρ. ΤΗίδ δίνίιοΗ 5Η3ΙΙ ρεπηίι (Ηε δυρρ1>';Ρ1:' 
ροινεε ίεοπι ιΗε πίΕίη δγνίΐεΗΗο,ιεα δο Ιοηγ Εδ ε δυρρίγ ίδ ΕναίΐΕΠΙε ιΗεεείεόηι. 

υπό 6ε δο όεδίβηεό ΙΗεΙ υροη ίΕϋυεε οί (Ηει δυρρίγ ίι ινίΙ! ΕυίουΐΕΐίεΕϋ) 
εΠΕη^ε ονεε ίο (Ηε δυρρίγ ίεοπι ΐΗε.επιεΓ§εηεγ δννίΐεΗΗοΕεό. ΤΗε δινίιεΗεδ οη 
(Ηε πΕίπ 5ν/ίιεΗ6θ3Γό Εηό (Ηε επιετ^επεγ 5\νίιεΗ6θ3εό 5Ηε1Ι 6ε εΐεπείγ ΙυΠεΙίεο 
Εηό ηοππΕ.ΙΙγ Ιιερί εΐοδεό. Νο οιΗεε δινίΙεΗ 5 ΗεΙ1 6ε ρεεπιίιιεό ίη ιΗε ίεεόεεδ 
εοηεεεπεό. Οηε οί ΙΗε δουεεεδ οί ροινεε δυρρίγ ίοε ιΗε εΙεγπι Εηό όεΐεείιοπ 
δγδίεπι δΗοίί 6ε επ επιεεβεηεγ δουεεε. ΆΉεεε οηε οί 16ε δουεεεδ όί ροινεείι* 
(Ηε ρυίηρ ίδ επ ίηίεεηΕΐ εοεηόυδίίοη εηβίηε ίι 5Ηε11. ίη Ηόόίιίοη ιο εοπιρίγιηξ 
ινίιΗ (Ηε ρεονίδίοηδ οί ρΕΓΕ^εαρΗ 6, 6ε βο'δίΐϋΕΐεό ΙΗεΙ ε ίίεε ίη Εηγ ρεοΐεείε 
δρΕεε ινίΙΙ ηοι Είίεει (Ηε Είε δυρρίγ ιο (Ηε πιαεΠίηει'γ. 


7.2 Ιη οεγ§ο δΗίρδ ΐΗεεε εΠεΙΙ ηοι 6ε Ιεδδ ιΗεπ Ιννο δουεεεδ οί ροινεε δυρρ'Υ 
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ρύεηρ >5 βίβείπεβίΐγ όείνεη ίΐ δόηΙΙ 5ε οοηηεοιεό Ιο ιόε τηηίη δουτεε οί 
εΙεοΐείοΒΐ ρον,εε, ινόίοό 85ε11 5ε 03ρ351ε οί 6είη§ δυρρϋεά 6γ εΙ 1ε3δΐ (\νο 
ΐόηείβίοεδ. Τ5ε ίεεόεεδ 50311 5ε $ο Εττβη^ειΐ 35 ιό ηνοίό £3ΐΙεγδ, Γηηοόίηεεγ 
ίρόεεί 3πό οιόεε εηοΐοδεό 5ρ3εε5 οί 5ίκ5 ίιιε π5^ εχοερι ίη 5ό ίβε 35 ΐι ίδ 
'ήερεδδΕεγ Ιο εε3οό ι5ε ΒρρεορείΕίε 5\νίΙο56ο3Γ0δ. Οηε οί ιηε δουεοεδ οί ροννεε 
δυρρίγ ίοι ιόε βΙεγγτι επιΙ όεΐεοιίοη δγδίεπι 50311 5ε 3η επιεφεηον δόυεοε. 
νϋόεεε οηε οί 15ε δουεοεδ οί ρον,εΓ ίοΓ 15ε ρυιηρ ίδ 3η ίηίεεηΕΐ εοπι5ϋ5ΐίοη 
έήρηε ίι δόαΐ), ίη 30όίιίοη ιο οόιηρ!γίη£ ινίΐό ι5ε ρεονίδίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ5 6, 5ε 
50 δίΐυβίεό ιί<3ΐ 3 ίιεε ίη 3ηγ ρεοιεοΐεό δρηοε ννϋΐ ηοι 3ίίεει ιόε βίε εαρρίγ ιο 
ιΗε ΐΜοόίηεεγ. 

^ ·■ ■'.· . . ■ 

8? ,.Τόε δρπηΚΙεΓ δγδίεεη 55 ε 1Ι Ηβνε 3 εοήηβχίοη ίεοιη ι5ε δόίρ’δ Γιιε πΐ3ίη 5γ 
,νρΫίΟί 3 1οοΙΐ36Ιε 80 ΐ 0 \ν-(ίο\νη ηοη-εείυεη Υπίνε 31 15ε οοηηεχίοή \ν5ίο5 ν,ιΐΐ 
ίρεενεηΐ 8 63οΙιίΙο\ν &οιη ι5ε δρείηΜεε δγδίεπι ιό ι5ε βτβ εηηίη. 

^ίΓ' 

.9(1·: Α Ιε5ΐ νηΙνε 50311 5ε ρεονίόοό ίοΓ. Ιεδίίηβ ίόε όυΙοπίΕΐίο 313ΓΠ1 ίοι εΒοό 
■δεοιίοη οί δρείπόΐεΐδ 5)· 3 όίδο5ΕΓ|>ε οί νναιεε εςυίνβίεηι ιο ι5ε ορεεηΐίοη οί 
®)έ : δρπηΙιΙεΓ. Τ5ε ΙεδΙ νηΙνε ίοΓ εηοό δεοιίοη 50311 5ε 5ίΐιΐ3ΐε(ί ηε3Γ ιόε 51ορ 
? γ3)νείθΓ 1531 δεοιίοη. 

Μεηηδ 503115ε ρεονϊόεό ίοΓ Ι0δ1ίη|· ι5ε βπΙοπιεΙϊο ορεεηΐίοη οί 15ε ριιπιρ 
οη' εεόιιοΐίοη οί ρεεδδυεε ίη ι5ε δγδίεπι. 

-Κ·: >· . 

?,3;ο δννίΐοόεδ ϊΗβΙΙ 5ε ρεονϊόεό 31 οηε οί ι5ε ίηόίεβίίη^ ροδίιίοηδ εείεεεεό ίο 
ίη ρ3Γ30Γ3ρ5 1.2 ννόίεη ν/ίΐΐ εηηόΐε 15ε 3ΐ3πη Εηό 15ε ίηόίοηΐοεδ ίοε εβοό 
δερίίοη οί δρείηΐόεεδ Ιο 5ε ιεδίεό. 

ίο'· 8ρ3εε 5ρπηΚ1εΓ όεηόδ 50311 5ε ρεονϊόεό ίοΓ εβοό δεοιίοη οί ίρτίπίείε γβ Ιο 
ίόό 53ΐί5ί3εΙίοη οί 15ε ΑότηίηίδΙεηΐιοη. 

ΚφΙ«(ίοη 13 

Γίχεά /ίεε άεΐεαίοη αηά [ιτε αίαηη ιγιίεηυ 


1.13 Τ5ε ίυηοιίοη οί 15ε όειεοΐίοη δγδίεεη 55 ε 11 5ε ρεείοόίοηΐΐγ ιεδίεό Ιο ιόε 
53ΐί5ί3οΐίοη οί 15ε ΑόπιίηίδΙΓΒΐίοη όν πιεβηδ οί εςυίρπιεηΐ ρεοόυοίη;; 5οι 3 ιγ 31 
ιόε 3ρρΓορΓΪ3ΐε ΙεπιρεΓΒΐυΓε, ογ δπιοΐιε ογ 3εΓθ5θ1 ρηηίεΐεδ όηνίηβ 15ε 
3ρριορπ3ΐε Γ3ηβε οί όεηδίιγ ογ ρηπίείε δίζε, ογ ο’,'ιογ ρόεηοιηεπΒ Βδδοείβιεό 
ννίΐΗ ίηείρίεηι ίίεεδ ίο ν/5ίο5 ιόε όειεοιοε ίδ όοδίρηοϋ ιο Γοδροηό. Α11 όειεοιοεδ 
80311 5ε οί 3 Ιγρε 5ΐιε5 ιόηΐ Ιόεν 03η 5ε Ιεδίεό ίοΓ εοπεεί ορεΓβιίοη 3ηό 
ΓεδΙΟΓεά ιο ηοπτΐ3ΐ δόΓνείΙΙβηοε ινίιόοηΐ 15ε ΓεηεννΒΐ οί 3ηγ εοιηροηεηΐ. 

1.14 Τ5ε ίίΓε όειεειίοη 5ν5*ειη 50311 ηοι 5ε ιΐδεό ίθΓ βηγ οΐόεΓ ριίφοδε, 
εχεερι 1531 εΐοδίη^ οί ίίΓε όοοίδ ίηό 5ίπιίΐ3Γ ίυηειίοηε πιβγ 5ε ρεπηίιιειΐ 3115ε 
εοηίΓοΙ ρΒηεΙ. 

2 ΙηχίαΙΙαιίοη τεηιιποηίηκ 

2.1 Μ 3 ηιΐ 3 ΐ 0311 ροίηΐδ 55311 5 ε ίηδίΒΐΙεό ΙόΓουβόουΙ 15 ε βεεοπιπιοίίβιίοη 
5 ρ 3 εε 5 , δεενίοε δραεεί βηό εοηίΓοΙ 5 ΐ 3 ΐίοη 5 . Οηε πΐ 3 ηυ 3 ΐ εηΐΐ ροίηΐ 50311 5 ε 
1 οο 3 ΐεό 31 ε 3 ε 5 εχίι. Μίΐηαηΐ οβΙΙ ροίηΐδ. 50311 5 ε Γεβόίΐγ 3 οεε 55 ί 51 ε ίη 15 ε 
εοπ·ίόοΓ 5 οί 0305 όεείί 5 ηο 5 1531 ηο ρ 3 Π οί 15 ε εοπίιΙΟΓ ΐ 5 ηιΟΓε ιόβη 20 πι 
ίιοπι 3 πΐ 3 ηΐ) 3 ΐ οβΙΙ ροίηΐ. 

2.2 δπιοΚε όεΐεεΙΟΓϊ 55311 5ε Ϊη5ΐ3ΐ1ε<1 ίη β 11 5ΐ3ίην3γ5, εοΓπόθΓ5 αηό εδεβρε 
ΓΟηΙεδ ινίι5ίη βεεοπιπιοιίΒΐίοη δρβεεδ. ΟοηδίόεΓβιίοη 55 β 11 5ε βίνεπ Ιο Ιηε 
ίπ5ΐ3ΐΐ3ΐίοη οί 5ρεε>3ΐ ριιφΟίε 5πιο)(ε όεΐκεΙΟΓδ »ίι5ιη νεηΐίΐ3ΐίοη όυειίηβ. 

2.3 \ν5εΓε 3 ίίχειΐ ίίΓε όεΐεείίοη «ηεΐ Γιγ6 βΙβγπι δγδίεπι ίδ ΓεςυΪΓοό ίοΓ 15ε 
ρΓοΙεείίοη οί δρηεεδ οΐ5εΓ 153η ΐ5θδε δρεείίίεό ίη ρ3Γ3βΓ3ρ5 2.2, 311ε351 οηε 
αείεείοΓ εοΓηρίγίη^ ννίι5 ρΒΓ3βΓ3ρ5 1.11 55311 5ε ίηδΟΐΙεό ίη ε3ο5 5υε5 5ρ3εε. 

2.4 ϋεΙεεΙΟΓδ 55311 5ε 1οε3ΐεό ίθΓ οριίηιυπι ρεΓίοππ3ηεε. Ροδίιίοηδ ηεβΓ 
083Π15 3ηό νεηΙίΐ3ΐίοη όιαείδ ογ ο15ογ ροδίιίοηδ »5εΓε ρ3ΠεΓΠ5 οί 3ΐΓ ίΐονν 
εουΐό 30νεΓ5ε1γ βίίεεί ρειίθΓΠΐ3ηεε ηηα ροδίιίοηδ »5εΓε ίπιρηοι ογ ρόγδίεβΐ 
03πΐ3ί>ε ίδ Ιίΐεείν 55311 5ε Βνοίόεό. 1η §εηεΓ3ΐ, όεΐεοΙΟΓδ νν5ίε5 βτε ΙοοΒίεό οη 
15ε ονεΓ5ε30 κηαΐΐ 5ε 3 πιίηίπιυπι όίδΟηεε οί 0.5 ίη 3ν·'3γ ίΓοηι όνιΠιΡεβόδ. 


1 ΟιηεΓαΙ τεςυίηηιεηίί 

1.1 Αηγ ΓεςιιίΓεό ίίχεό ίίιε όεΐεειίοη 3ηό θεέ βΙβγπι δγδίεπι ννίι 5 ηιηηιΐ 3 ΐΙγ 
ορεΓ3ΐε<1 οβΙΙ ροίηΐδ 55 βΙ 1 5 ε οηρηΟΙε οί ίπιπτεΟίειε ορεΓ3ΐίοη 31 311 ιίπιεδ. 

1:2 ■ Ρο»ογ δυρρίίεδ βηό εΐεοίτίο είΓοαίΙδ ηεοε553ΐγ ίοΓ 15 ε ορείειίοη οί ι 5 ε 
«γδίεπι 55311 5 ε ιηοηίΙΟΓεό (ογ 1055 οί ροχνεΓ ογ ίβιιΐι οοηάίΐίοηδ 35 3ρρΓθρΓΐ3ΐε. 
φόειίΓΓεηεε οί 3 ίβιιΐΐ οοηόίΐίοη 55ε11 ίηίΐίβίε 3 νί$η 3 ΐ 3ηό 3ΐκϋ51ε ί3υ1ι δί^ηβΐ 
31 15 ε εοηίΓοΙ ρβηεΐ νί5ίο5 δΗβΙΙ 5 ε όίδΐίηεΐ Ιγοπι ε ίίτε δί^ηβΐ. 

:1.3 Τ5εΓε 55α11 5ε ηοι 1ε55 Ι5βη Ιν/ο δοηΓοεδ οί ρόν,-εΓ δυρρίγ ίθΓ ι 5 ε 
εΙεοίΓίοΕί εςοίρπιεηι ιΐδεό ίη (5ε ορεΓΕίίοη οί ι5ε·:Γιτε όεΐεείίοη 3ηό ίίτε βΙβγπι 
δγδίεπι, .οηε οί »5ίε5 55βΙ1 5ε 3η ειηοΓβεηεγ δουΓεε. Τ5ε δυρρίγ 5531! 5ε . 
ρτονίόεό 5γ 5ερ3Γ3(ε ίεεόεΓδ ΓΟδεΓνεό βοΐεΐγ ίθΓ 1531 ροιροδε. 5 ηο 5 ίεεόεΓδ 
&5η 11 ηιη ιο 3η. 3ηΐοπΐ3ΐίο ο53ηρε-ονεΓ δ\νίιε5 δίΐυβίεό ίη ογ βόίΒοεηΐ ιο ιόε 
εοηίΓοΙ ψ3ηε1 ίθΓ ι5ε ίϊΓβ’ όεΐεοΐίοη βγδίεπι. 

. 1 . 4 · ρείεοιοΓδ 3 ηό Πΐ 3 ηυ 3 ΐ 1 γ ορεΓΒίεό 0311 ρόίηΐδ 85311 5 ε ^Γουρεό ίηΐο 
δεείίοηδ. Τ 5 ε 3 εΐίν 3 ΐίοη οί 3 ηγ όειεείοι ογ ιη 3 ηυ 3 ΐ 1 γ ορεΓΒίεό 0311 ροίηίδόβΐΐ 
ίηίιίβίε 3 νίδιίΒΐ 3 ηό 3 οό; 51 ε ίίιε 5 ί§η 3 ΐ βι ι 5 ε εοηίΓοΙ ρεπό) ρηό ίηόίοΕίίη^ 
’ϋπίκ. ΐί 15 ε δί^ηΒίδ 5 βνε ηοι ιεοείνεό 3 ΐΐεηΐίοη ννίι 5 ίη Ινο πιίηυιεδ 3 η 3 ϋ( 1 ί 51 ε 
βΐηπη 55 ε 11 5 ε 3 ϋΙοπΐ 3 ΐίθ 3 ΐΙγ δουηΟεό ΐ 5 Γθϋ| 5 ουΙ 15 ε ΟΓειν Βοοοιήπιοόαιίοη 
3 ή (1 δεενίοε δρηοεδ, οοπιγοΙ δ 13 ΐίοηδ 3 ηό.ιηαο 5 ιηεΓγ δρηεεδ οί ο 3 ΐε§οιγ Α. Τ 5 ίδ 
βίΒπη δοαηόοΓ δγδίεπι ηεεό ηοι 5 ε 3 η ίηιε§ταΙ ρ3Π οί 15 ε άεΐεοιίοη δγδίεπι 

1.5 Τ 5 ε οοηίεόΐ ρ»πε! 55 εΙ 1 5 ε ΙοοΒίεό οη 15 ε ηΕνί^όΐίηβ 5 Γί 08 ε ογ ίη 15 ε 
πΐ3ίη Γιτε οοηίΓο! δίΕΙίοη. 

ί .6 Ιηόιαιιίη^ ηηίΐδ 85311 όεηοίε ι 5 ε δεοιίοη ίη νν 5 ίο 5 3 όεΐεοΙΟΓ ογ πΐ 3 ηυ 3 ΐ 1 γ 
όρεΓ 3 ΐε <1 οβΙΙ ροίηι 535 ορεΓΒίεό.· ΑίΙε 35 ΐ οηε υηίι 55311 5 ε 8 θ. 1 οο 3 ΐεό ι 5 βι ίι ίδ 
εηδίΐγ 3 οοε 5 δί 51 ε ίο τεδροηδίόΐε πΐ£πι 5 εΓ 5 οί 15 ε οεειν 31 βΙΙ ιίπιεδ, \ν 5 εη ει 5 ε 3 
ογ ίη ροΠ εχοερι νν 5 εη ι 5 ε δ 5 ίρ ίδ οηι οί δεενίοε. Οηε ίηόίο 3 ΐίη§ υηίι 55311 5 ε 
Ιοοβιεό οη ι 5 ε ηΒνίξβΙίηξ 5 εί< 3 @ο ίί ι 5 ε οοηίεοί ρηηεΐ ίδ ΙοοΕίεό ίη ι 5 ε πΐ 3 ίη ίίεε 
οοηίΓο! δίΒΐϊοη. , 

, ι,..’. ■ ' ■ 

< 1.7 01 ε 3 Γ ίηίοεηΐΒΐίοη 85311 5 ε όίδρίΒγεό οη οι βόίΕοεηΙ ιο εβοό ίηόίοΒίίη^ 
μηίΐ 35 ουΐ 15 ε δρηοεδ εονεεεό όηα ι 5 ε Ιοοηΐίοη οί 15 ε δοοιίοηδ. 

1.8 Νο δεοιίοη οονεείη^ πιοεε ιόηη οηε όεοΐι »ί( 5 ίη 3 θοοπ>ηιο 03 ΐίοη, δεενίοε 
3 ηό οοηιεόΐ δίΕΐίοηδ δόηΐΐ ηοεπίβΐΐγ 5 ε ρεεΓηίΐΙεό εχεερι 3 δεοιίοη \ν 5 ίο 5 ςονεεδ 
, 3 η εηοΐοδεά δίβίηνβγ. Ιη οεΟεε Ιο 3 νοί <1 όείβγ ίη ίόεηιίίγίηβ 15 ε δοοεοε οί ίίεε, 
ι 5 ε ηαπι 5 εΓ οί εηοΐοδεό δρΕοεδ ίηοΙυΟεό ίη εηοό δεοιίοη δ 53)1 5 ε Ιίηιίιεό 35 
όειεεηιίηεό 8 γ ι 5 ε ΑόιηίηιδίΓΒΐίοη. Ιη ηο 03 δε 50311 ιηοεέ ι 5 ηη ίίίΐγ εηοΙοδείΙ 
,-,δρβοεδ 5 ε ρεπηίΐίειί ίη 3 ηγ δεοιίοη. 

1.9 1η ρβΕδεη^εε δ5ίρδ 3 δεοιίοη οί όεΐεοιοεδ 55 ε 1Ι ηοι δεενε δρβοεδ οη 5οΐ5 
δίόεδ οί 15ε δ5ίρ ηοε οη πιοεό Ι5βη οηε όεόΐι 3ηό 5είι5εε δ53ΐ! ίι 5ε δίΐιΐΒίεό ίη 
. πί0Γε ι5επ οηε Γηβίη νετίίοβί ζοηε εχοερι 15;ιι ι5ε ΑόπιίηίδίΓΒΐίοη, ίί ίι ίδ 
δΒΪίδίϊειΙ Ι5;ι1 ι5ε ρΓοιεοιίοη οί ι5ε δ5ίρ 3§3ίηδΐ ίίεε \νί11 ηοι ι5ειε5γ 5ε 
ιεόοοεό, πίζγ ρεηηίΐ δικό 3 δεοιίοη οί όεΙεοΐοΓδ ιο δεπνε 5οι5 δίόεδ οί ϊ5ε δ5ίρ 
βηά πιοεε ιόεη οηε όεοίς 

1.10 Α δεοηοη' οί ίίΓε ιίειεοΐοεδ « 5 ίο 5 οονεεδ 3 οοπίεοί δίβΐίοη, 3 δεΓνίοε δρΒοε ■ 
όε 3 η ίΐοοοιηΓηΰόϋΙιοη δρβοε 55 ε 11 ηοι ίηοΐοόε 3 ΠΓ 3 θ 5 ίηεεγ δρεοε οί 03 ΐε§θΓγ 


2.5 Τ5ε τηΕχίπηιπι δρβοίηβ οί όεΐεοΐοεδ 553115ε ίη 3θοοε03ηοε ννίι5 ι5ε Ιβ51ε 
5ε1ο\ν: 



Τ5ε ΑόσιίηίδίΓβιίοη πΐ3γ Γεςηίεε ογ ρεπηίΐ οΐ5εε 5ρ3θίη§5 53δεό αροη ΙεδΙ 
0313 \ν5ίο5 όεεηοηδίΓΕίε ,15ε ο53ΓΕθΐεΓίδΐίοδ οί 15ε όεΐεοΐοεδ. 


2.6 Εΐεοΐείοοί \νίείη£ »5ίο5 ίοεπίδ ρηη οί ι5ε δγδίεπι 55 β 11 5ε δο ΒΓΓΗη^εό 35 
ιο Βνοίό βΒΐΙεγδ, πΐΒοηίηεΓγ δρβοεδ οί οΒίεροεγ Α, 3η0ΐ οι5εε εηοΐοδεό δρβοεδ 
οί όί|>ό ίίεε είδίο εχοερι ινΗεεε ίι ί$ ηεοεδ53εγ ιο ρΓονίόε ίοε ίίεε όεΐεοΐίοη ογ 

ίίεε εΙβγπι ίη 5ϋο5 δρηοεδ ογ ιό όοήηεοί Ιο ιόε 3ρρεορπΕΐε ρον,'εε δυρρίγ. 

3 . ΰεήβη εεςίΐίεεεηεηκ 

3.1 Τ6ε δγδίεπι 3ηό έςυίρπιεήι δόβΐΐ 5ε δυίΐ351γ όεδίβηεά Ιο ινιΙόδΙΕηό 
δυρρίγ νο1ΐ3§ε νΒπβιίόιί' 3ηό Ιεβηδίεηΐδ, Βΐηόίεηί ιεπιρεΓΒίοΓε οόΒη^εδ, 
νί5ε3ΐίοη, όυπιίόίΐγ, δ5οο1ι, ίπιρβοΐ βηίί οοετοδίοη ηοΓτηηΙΙγ εηοουηίεεεό ίη 
δ5ίρδ. 

3.2 δπιοΐίε άειεοιοεδ Γεςυίεεό 5γ ρ3Γ3§Γ3ρ5 2.2 50311 5ε οεηίίίεό ιο ορεεΒίε 
όείοεε ι5ε δπιοΐιο όεηηίΐγ εχοεεόδ 12.5 ρεε οεηι ο5δουε3ΐίοη ρεε πιεΓεε, 5υΐ 
ηοι υηιίΐ ι5ε δπιο5ε όεηδίΐγ εχοεεόδ 2 ρεΓ οεηι οόδουεΒίίοη ρεε πιείτε. διηοΚε 
όειεοιοΓδ ιό 5ε ίηδίΕΐΙεό ίη οΐ5εε δρηοεδ δόεΐ) ορεεβιε νόιόίη δεηδίιίνίΐγ Ιίηιίΐδ· 
ιο ι5ε δ3ΐίδίβοιίοη οί ι5ε ΑόιηίηίδίΓΒΐίοη όβνίη^ τεξΆΐά. ιο ι5ε Βνοίόβηοε οί 
άεΐεοιΟΓ ίηδεηδίιίνίιγ ογ ονεεδεηδίιίνίΐγ. 

3.3 Ηεηι όεΙεοΐΟΓδ δόηΐΐ 5ε οεηίίίεό Ιο ορεεηΐε όείοεε ιόε ιεπιροΓ3ΐυΓε 
εχοεεόδ 78°0 5υί ηοι υηΐίΐ 15ε ΙετηρεΓΕίυεε εχοεεόδ 54“0, \νηεη ιόε 
ιεπιροΓ31υΓε ίδ Γ3ίδεό Ιο Ιόοδε ΙίπιίΙδ 31 3 Γβιε Ιεδδ Ι5ηη ΓΟ ρεε πιίηυΐε. ΑΙ 
5ίβ5εΓ ΓΕίεδ οί . ΙεεηρεΓΒΙυεε είδε, ιόε 5εηΐ όειεοιοε 50311 ορεεΕίε ινίιόίη 
ΙεπιρεΓΒΐυεε ΙίπιίΙδ Ιο ι5ε 53ΐίδί301ίοη οί 15ε ΑόηιίηίδίΓΕίίοη 03νίη§ εε^ΕΓό Ιο 
16ε βνοίόηηοε οί όειεοιοε ίηδεηδίιίνίιγ οε ονεΓδεηδίΙίνίΙγ. 

3.4 ΑΙ ι5ε όίδοεειίοη οί ι5ε ΑόπιίηίδΙΓΒΐίοη, 16ε ρεπηίδδίίόΐε ιεεηρεΓΒΐυΓε οί 
ορεεΒίίοη οί όέηΐ όειεοιοεδ πιβγ 5ε ίηοεεΕδεό ιο 30°Ο 30ονε ιόε ηΐΒΧΐιηυιη 
όεοΐίόεβό ιοπιρεΓΗΐπΓε ίη όεγίηβ γοοπκ ηηό δίπύΐΒΓ δρηοεδ οί η ηοππηΐ 5ί§5 - 
3Π)5ίεηΙ ΐετηρεΓΒΐυΓΟ. 


Κεξυΐηΐΐοη 14 

Ρίζεά /<>ε άειεαίοη αηά /ι>ε αίαηη ιγιιεηυ [ογ 
ρεήοάίοαΙΙγ υηαηεηάεά τηαεΗίηεεγ ιραεα 

1 Α Γιχεό Γιιε όεΐεοιίοη 3ηό ίίεε 31 εγπι δγδίεεη ίη 3εοοΓ03Ποε \νίΐ5 15ε 
εεΐενηπΐ ρεονίδίοηδ οί Κε&υΐ3ΐίοη 13 50311 5ε ίηδίηΐΐοό ίη ρεποόίοβίΐγ 
υπΒΐιειιόεό Γη3θ5ίηετγ δρηοεδ. 


1.11 ΡείεπιοΓδ'δόβΙΙ · 5ε ορεΓ3ΐεό 5γ 5ε3ΐ, δπιοΐιε οε οΐ5εε ρεοόυοίδ οί 
οοπιόυδίίοη, ΐίοιτιε. οε Επγ οοτηόίηηιίοη οί Ι5εδε ίβοΐοεδ. Οειεοιοεδ ορεεβιεό 
6γ οΐόετ ί30ΐοΓδ ίόόίθ3ΐινε οί ίηείρίεηι ίίεεδ πιβγ 6ε οοπδίόεεεό 6γ ιόε 
ΑόεηίηίδίΓΒΐίοή ρεονίόεό 1031 ίόεγ 3εε ηο Ιεδδ δεηδίΐίνε ιό3η δυο5 όεΐεοιόεδ. 
ΡΙβπιε όειεοιοεδ δόηΙΙ οηΐγ 6ε υδεό ίη ηόόίιίοη (ο δΐηοΐοε οε 6β3ΐ όειεοιοεδ. 

1.12 ίυήβόΐβ ίηδίευΟΙίοηδ 3ηό οοπιροηεηΐδ 5ρ3εεδ ίοΓ ιεβιίηβ 3ηό πΐ3ίηΐβ- 
ρ»ηοε 50311 6ε ρεονίόεό. 


2 "Πιίδ ίίΓε όεΐεοιίοη δγδίεπι δόαΐΐ 5ο 5ο όεδί^ηεό βηό ιόε όειεοιοεδ δο 
ροδίΐίόηεό 35 ιο όεΐεοί εβρίόΐγ ιόε οηδει οί ίίεε ίη 3ηγ ρβγΙ οί Ιόοδε δρηοεδ ηηό 
υηόεε ηηγ ηοππηΐ οοηόίιιοηδ οί ορετθΐίοη οί Ιόε πιβοπίποεγ 3ηό νβπΒΐίοηδ οί 
νεπίίίβιίοπ 35 Γεθ|υίΓεό 6γ ιόε ροδδίόΐε Γ3η®ε οί ΒΓηόίεηι ΙεπιρεΓβΙυΓεδ. Εχοερι 
ίη δρβοεδ οί. ΓεδΙποΙεό ηείβόι 3ηό ινόεεε ιόείε υδε ίδ δρεοιηΐΐν 3ρρΓορπ3ΐε. 
όειεοιίοη δγδίεπίδ υδίη^ οηΐν ιόεεηίΕΐ όειεοιοεδ 5031! ηοι 6ε ρεειηιΐίεό. Τ5ε 
όειοοιίοη δγδίεπι δόηΐΐ ίηίΐίηιε 3υόί61ε 3ηό νίδυηΐ 3ΐ3πηδ οίδΐίηοΐ ίη όοιό 
εεδρεοΐδ ίεοεη Ιόε 3ΐ3εηΐ5 οί 3ην οΐόεε δγδίεπι· ηοι ίηόίο3ΐίη§ ίίεε. ίη δυίίίοίεηΐ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ρΐ3όβ5 ίο εηδυΓε (631 (6ε 3ΐ3Γΐη5 3Γε 6εα:ά αηά οΟδεΓνεΟ οη (6 ε η3νιβ3ίιη§ 
6π6§ε αηΟ 6ν 3 Γεχροηδί6Ιε εη§ίηεεΓ οίίίεεΓ \ν6εη (6ε η3νίρ3ίίη§ 6πι1§ε ίδ 
υηοΐ3ηηε<1 (6ε 3ΐαπη δΗαΙΙ δουηιί ίη 3 ρίβεε (νβεεε 3 Γεδροηδΐ61ε πιεπιΟεΓ οί 
ιβε ετβιν ίδ οη «ΙαΙγ. . 

3 ΑίίεΓ ίηδίαΐΐαίίοη (6ε δγδίειη 56 β 11 6ε (εδίεΟ οπεΙεΓ νβΓγίη§ οοηΟίΟοήδ οί. 
εη£ίηε ορεΓ3(ίοη 3η0 νεη!ίΐ3ΐίοπ. 

Κε§υ1α(ίοη 15 

Α παηβεπιεηα /ογ όίΐ/αεί, ΙυΜεάιίηχ οίί αηά οίΗεε βαηιηαόΐε οίΐί 


ί-ίηίίαήοηι ίη ιΗε ιαε ο/ οίί βι {αεί 

Τ6ε ίο!Ιο\νίη§ 1ίιηί(3(ίοηδ δ(ΐ3ΐΙ αρρίγ (ο (6ε υδΕ οί οίί 35 ίυεί: 

.1 Εχοερί 35 οιΐιεηνίδε ρειτηίιΙεΟ 6γ (6ίδ ραΓ3§Γαρ6, ηο οί( ίαεί \νί(6 3 
ίΐαδβροίηΐ οί Ιέδδ (6αη 60°Ο 56αΙ1 6ε υδεΟ. 

.2 1π επ\εΓ§εηεγ §εηεΓ3(0Γ5 οίί ίυεί ννϊιΗ β ίΐ3δ6ροίη( οί'ηοί Ιβ55 (63η 
43”0 πογ 6ε οδε<3. 

.3' 5ιι6]ες( (ο δυο6 3(Μίιϊοπ3ΐ ρΓεεαυίίοηδ 35 ίΙ πΐ3γ εοηδϊΟοΓ ηεοεδδβΓν 
3η0 οη εοηΟίίίοη (631 ι6ε 3πι6ίεη( ίετηρεοΐυΓε οί (6ε 5ρ3θε ίη \ν6ίεη 
5ΐιο6 οίί ίαεί ίδ δΙοεεΟ ογ υ$ε6 563ΙΙ ηοΐ 6ε 3ΐΙο»ε(1 Ιο πδε Ιο \νί(6ίη 
10°€ 6εΙον/ (6ε ίΐ3δ6ροίη( οί (6ε οίί ίυεί, (6ε ΑΟιηίηίδΙοιίοή πΐ3γ 
ρεΓπιίΙ (6ε §εηε(3ΐ υ$ε οί οίί ίυεί 63νίη§ 3 ί1αδ6ροίη( οί 1Ε55 (Ηαη 
60°Ο 6υ( ηο( Ιεδδ (6βη 43°0. 

.4 Ιη ο3Γρο δ6ίρδ (6ε υδε οί ίυεί 63νίη§ 3 Ιοννει ίΐ356ροίπ! (63η 
ο(6εί\νΐ5ε δροοίΐίεί) ίη (6ίδ ρ3Γ3§Γ3ρβ, ίοΓ εχβπιρίε ΟΓυιΙε οί), πΐ3γ 6ε 
ρεπηίηει) μιονίοΐεο! (63( 5ύε6 ίυεί ίδ ηο( δΙοτεΟ ίη βηγ (παεΗίηεΓγ 
δρβοε αηά $υ6]εε( (ο Ι6έ ερρεονα) 6γ !6ε Αάπιίηίδίοΐίοη οί (6ε 
οοπιρίειε ίηδίβΐίβιίοη. 

Τ6ε Π3δ6ροίη( οί οίΐδ 56311 6ε ΟεΙεΓΠΐίηεΟ 6γ βπ βρρεονεά οΙοδεΟ ουρ πιειΗοι). 

2 ΟίΙ [ιιεΙ αηαηξετηεηΐ 5 

Ιη 3 δ6ίρ ίη »6ίο6 οίί ίυεί ίδ υδεεί, (6ε Βπηηρεπιεηΐδ ίοΓ (6ε δ(0Γ3§ε, 
ϋίδ(π6υ(ίοη 3π0 υ(ί1ίζ3(ίοπ οί (6ε οίί ίυεί 563ΙΙ 6ε 5υο6 35 (ο εηδυιε (6ε δβίειγ 
οί (6ε 5ίιίρ αηά ρεεδοηδ οη 6 ο3γ<1 βπΟ $63113( Ιε3δ( εοπιρίγ \νί(6 (6ε ίοΙ1ο»ίη§ 
ριονίδίοηδ: 

.1 Αδ ί3Γ 35 ρΓ30(ίε361ε, ρ3Πί οί (6ε οίί ίυεί δγδίεηι εοηθίηίη§ βεβίεΟ 
οίί υηιΙεΓ ρΓεδδυτε εχεεε6ιη§ 0.18 Ν/πιπι? 56311 ηοΐ 6ε ρΐαεεϋ ίη 3 
εοηεεβίεεί ροδίΐίοη δυε6 (631 άείεείδ 3η<ί Ιε3ΐ;3§ε 03ηηο( Γεαεϋΐγ 6ε 
ο6δει-νε<1. Τ6ε ηΐ3θ6ίηεΓγ 5ρ3θεδ ίη »3γ. οί δυεΗ ρηΠδ οί (6ε οίί ίυεί 
5γ5(επι δ63|Ι 6ε ΒΟεςυαΙεΙγ ί11υιηίη3ίε(1. 

.2 Τ6ε νεη(ίΐ3(ίοη οί πΐ3θ6ίπεΓγ δραεεδ 56311 6ε δυίίίείεηΐ ύηΟεΓ 311 . 
ηοπηδΐ εοηάίΐίοηδ ίο ρεενεηΐ βεευιηυίΒΙίση οί οίί γβρουΓ, 

.3 Αδ ί3Γ βδ ρΓ3θ(ίθ361ε, οίί ίυεί (αηΐςδ 563ΙΙ 6ε ρ3Π οί (6ε δ6ίρ’5 
δίηιεΙυΓε 3 γκ) δ63ΐ1 6ε ΙοεβίεΟ ου(δίΟε πΐ3ς6ίηεΓγ δρβοεδ οί ε3(ε§0Γγ 
Α. \ν6εΓ0 οίί ίυεί οηΐίδ, ο(6εγ 163η ΟουΟΙε 6οϋοιτι οηΐίδ, βγε 
ηεεεδδΒπΙγ 1οο3(εά 3(3]3οεη( (ο ογ »ί(6ίη ιη3θ6ίηεΓγ δρ3οεδ οί 
|03(ε§0Γγ Α, 3( 1ε35( οηε οί ι6είτ νεκίοεί δίάεδ 563ΙΙ 6ε οοηο^υουδ (ό 
(6ε ΓΠ3ε6ίηεΓγ δρβοε 6ουη63Γίε5, 3η6 56311 ρΓείεΓ361γ 63νέ 3 
οοιηπιοη 6ούη63Γγ %νί(6 (6ε <1ου61ε 6οΙιοπι Οηκδ, αηά (6ε ατε,α οί 
(6ε οη6 6ουη63(γ εοπιηιοη \νί(6 (6ε πΐ3θ6ίπεΓγ δρβοεδ 56 η 1Ι 6έ Ιιορι 
(ο 3 ιηίη'ίπιυιη. νν6εΓε δυο6 ΟηΚδ 3Γε 5ί1υ3(ε6 ννίιηίη (6ε 6ουη6ιΐΓίεδ 
οί ηΐ3θ6ίηεΓγ δρβοέδ οί οβίε^οιγ Α (6εγ 56311 ηοΐ οοη(3Ϊη όίΐ ίυεί 

63νίηκ 3 ίΐ3δ6ροίηι οί Ιεδδ (63η (Λ°0. Ιη ΒοντβΙ (6ε υδε οί ίτεε 
δίβηίΐιηβ οίί ίυεί 13η1ίδ 563ΙΙ 6ε 3νοί<1ε(3. ΆΉεη δυε6 (3ηΙί5 3Γε 
ε-ιηρίογεεί (6είΓ υδε 56311 6ε ρΓθ6ί6ίίε£ΐ ίη 03(ε§0Γγ Α πΐ3ε6ίηεΓγ 
5ρ3εεδ οη ρΒδδεη^ετ δ6ίρδ. \\ 6ετε ρεπηί((ε6, (6εγ56311 6ε ρΐηεεί) ίη 
3π οίΜΐςΗι δρίΗ (Γβν.οί βιηρίε δΐζε 63νίη^ 3 5υί(361ε 6Γ3ίη ρίρε 
1ε3£ϋη@ (ο 3 δυί(361ν δίζειΐ δρίΐΐ οίί (3η1ί. 

.4 Νο οί! ίυεί (3η)( 56311 6ε δίίυβίεά, \ν6ε(ε 5ρί1ΐ3§ε ογ Ιε3)(3?ε 
(6εΓείΓ0(η, 03ή εοηδίιΐυΐε 3 63Ζ3 γ<Ι 6γ ί3ΐ)ίη§ οη 6ε3ΐε6 δυιίβεεδ. 
ΡΓεεβυιίοηδ 56311 6ε (ηΚέη ίο ρΓενεήί βηγ οίί (631 ιηβγ εδεβρε υηόεΓ 
ρΓεδδυΓε .ίΓοτη 3ηγ ρυπιρ, ΓιΙιεγ ογ 6ε3(εΓ ίτοπι εοίπίηβ ίη(ο εοηιβα 
ννί(6 6ε3(εεΙ δυιίβοέδ. 

.5 ΕνεΓγ οίί ίυεί ρίρε, ιν6ίε6, ίί 63πΐ3§ε<1, »ου1<1.3ΐ1ονν οίί (ο οδοηρε 
Ιγοιπ 3 δΙΟΓΗ^ε, δείΐϋπΒ ογ (Ι3ί1γ δεενίοε ίβηΐς δί(υ3(ε6 36ονε (ηε 
<Ιου61ε 6οποιη δΗϊΙΙ 6ε Γι«ε(1 \νι(6 3 εοείί ογ ν3ΐνε (ΙίΓεεΙΙγ οη (6ε 
(3ηΚ 03ρ361ε οί 6είπ§ εΐοδειΐ Ιγοπι β 53ίε ροδίΐίοη ύυιδίάε (6ε 5ρ3εε 
εοπεείπεΓΐ ίη.(6ε ενεηΐ Οί 3 ίίτε οοευεπηί ιη (6ε δρηεε ίη \ν6ίς6.δυε6 
(3η65 Βίε 5ί(υ3(ε<1. Ιη (6ε δρεείβΐ εήδε οίιίεερ ιπη)<5 δί(υ3(ε6 ίη 3ηγ 
5636 ογ ρίρε (υηηεΙ ογ. δίπιί1.3Γ δρβεε, νβίνεδ οη (6ε (3η6 563ΙΙ 6ε 
Ϊί((ε6 6υ( οοηΪΓοΙ'ίη (6β ενεηΙ,οί ίίΓε πΐ3γ6ε είίεείεεί 6γ ιηεΕηδ οί 3η 
366ίιί6η3ΐ νβίνε οη (6ε ρίρε ογ ρίρεδ ουίδίϋε (6ε (υηηεΙ ογ δίπίίΐ3Γ 
δρήεε. 1ί δυθ6 α'εΐεϋΐίρηηϋ νέΐνε ίδ ίϊ((ε<1 ίη ,(6ε ποεΗίηεΓγ δρυοε ίι 
56311 6ε ορεοΐεεί Ιγοπι 3 ροδίΐίοη όυΐδίϋε (6ίδ δρηεε. 

.6 δηίε 3ηό: έίίίείεήί ΓΓίεβηδ οί βδεεΓΟίηίη^ (6ε 3ΐηουηΙ οί οίί ίυεί 
οοηΟίηεΟ ίη ηήγ:οίί ίυεί (3ηκ 5Η3ΙΙ 6ε ρΓονίΟεό. 8ουη0ίη§ ρίρεδ 
563ΙΙ ηοι (είτηίη3(έ ίη 3πγ δρβεε νν6εΓε (6ε πδΚ οί ί^ηίιίοη οί 5ρι1ΐ3§ε 
ίΓοηι (6ε δουηίίηΒ ρίρε πιί£6ι 3πδε. 1η ρβΓίίευΙβΓ, (6εγ 56 β 11 ηοι 
(επηίη3ΐε ίη ρ35$εη£εΓ Ογ ογεά δρηςεδ. ΟίηεΓ π;εαπ5 οί 3δεεΠ3ίηίη£ 
(6ε 3πιουηι οί οίί ίυεί εοηοίηεΟ ίη βηγ οίί ίυεί Ιβηΐί πι3γ 6ε 
ρεπηίΙΙεΟ: 

6.1 ίη ρ355εη£ΕΓ δ6ίρδ, ίί δυε6 πιεβηδ 6ο ηοι Γερυίτε ρεηε(Γ3ίίσπ 
6εΙο\ν (6ε (ορ οί (Ηε (3π6, βηΟ ρΓθνίΟίη£ ί6είΓ ίβίΙυΓΟ ογ 


6.2 ίη ε3Γ§ο δ6ίρδ, ρΓονίΟίη^ (6ε ίεϋυΓε οί δυε6 πιεβηδ ογ ονετ-ίίΙΙίη;» 
οί (6ε (βηΚδ ν/ίΙΙ ηο( ρεπτίί! τεΐεηδε οί ίυεί. Τ6ε υδε οί ενΙίηΟποΒΐ 
§3υ§ε §135505 ίδ ρΓοΟίΟϊΐεΟ. Τ6ε ΑΟηιίηίδΙοίίοη πογ ρεπηίΐ (6ε 
υδε οί οίί Ιενεί §3υ§εδ *ί(6 ίΐβΐ §135585 3η0 5ε1ί-ε1οδίη§ νβίνεδ 
6ει»εεη (6ε §3υ§ε$ 3η<1 οίί (ηηΐίδ. 

8υε6 ο(6εγ (πευηδ 56311 6ε ΒοεερΙβΟΙε (ο (6ε Αόπιίηίδΐηιίοη υηΟ 
563ΙΙ 6ε ποίηοίηεί) ίη (6ε ρΓορεΓ εοηΟίιίοη Ιο εηδυΓε (6ευ 
εοηιίηυεΟ βοευοίε ίυηεΐίοήίη§ ίη δεΓνίι*. 

.7 ΡΓονίδίοη 56311 6ε ποόε (ο ρΓενεηι ονεφΓεδδυΓε ίη βηγ οίί Οη6 ογ ίη 
3ην ρ3Γϊ οί (6ε οίί ίυεί δγδίεηι, ίηεΙυ6ίη§ (6ε 6Ι1ίη§ ρίρεδ. Αηγ τεΙίεί 
νΒίνεδ 3η0 3ΪΓ ογ ονειίΐο» ρίρεδ 563)1 0ΐδε63Γ§ε (ο α ροδίΐίοη \ν6ίε6, 
ίη (6ε ορίηίοη οί (6ε ΑΟπιίηίδίηιίοη, ίδ 53ίε. 

.8 ΟίΙ ίυεί ρίρεδ «ηΟ (6είΓ νβίνεδ αηά Γι((ίη§δ 56311 6ε οί δίεεΙ ογ ο(6εγ 
βρρΓονεΟ Γη3(επ3ΐ. εχεερΙ (631 τεδίποιεϋ υδε οί ί1εχί61ε ρίρεδ 563)1 
6ε ρεπηί55ί61ε ίη ροδίιίοηδ ν/6εΓε (6ε ΑΟπΰηίδίοιίοη ίδ δβΙίδίίεΟ (631 

(6εγ 3Γε ηεεεδδ3Γγ. 5υε6 Ι1εχί61ε ρίρεδ βηά εηΟ 3((Βε6ηιεηΐ5 5636 6ε 
οί 3ρρΓθνεΟ ίΐΓε-Γεδίδ(ίη§ πΐΗίεπΒίδ οί υάερυβίε 5(Γεη§(6 ηηΟ 56311 
6ε εοηδίΓυείειί (ο (6ε 53 (ίδί 3 ε 1 ίοη οί (6ε Α6ιηίηίδ(Γ3(ϊοη. 


3 Ι^ηύΐκαύηξ οίί απαηξεπιεηα 

Τ6ε 8ίΤ3η§επιεηΐ5 ίοΓ (6ε 5(οΓ8§ε, ΟίδίπΟυΐίοη 3 η0 υ(ί1ίζ3(ίοη οί οίί υδεΟ 
ίη ρΓεδδυΓΟ Ιυ6πε3ΐίοη δγδίεπίδ 56311 6ε δυε6 35 (ο εηδυτε (6ε 53ίε(γ οί (6ε δ6ίρ 
αηά ροΓδοηδ οη 6ο3γι 1, 3η0 κυε6 3 ΐτ3η§επιεη(5 ίη πΐ8ε6ίηεΓγ δρηεεδ οί 
03(ε§0Γγ Α 3πό ινΗεηενεΓ ρΓ3ε(ίε361ε ίη οιηετ ηΐ3ε6ίηεΓγ δρβεεδ 563(1 3( Ιεβδί 
εοπιρίγ »ί(6 (6ε ρεονίδίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ6δ 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 βηιΐ 2.8, 
εχεερί (681 (6ίδ Οοεδ ηο( ρΓεεΙυαε (6ε υδε οί δί§6( ίΐονν §135508 ίη 1υ6Γίθ3Ϊίη§ 
δγδίεπίδ ρζονίΟεΟ (631 (6εγ 3ΓΕ 56ο\νη 6γ (εδΐ (ο 63νε 3 δυίοΟΙε (1ε§Γεε οί ίίτε 
Γεδίδ(3ηεε. 


4 Απαηξεπιεήίς }ογ οΐΗετ ΡαηνηαΜε οίί'ι 

Τ6ε 3ΓΓ3η§επιεηΐ5 ίοΓ (6ε δ(0Γ3§ε, (6δΐπ6υ(ίοη 3π(ί υ(ίΙίζ3(ίοη οί ο(6εΓ 
ίΐ3Γηπ(361ε οίΐδ ειηρίογείΐ υηΟεΓ ρΓεδδϋΓε ίη ρο»εΓ (Γβπδπιίδδίοη δγδίεπίδί 
εοηίΓοΙ 3πϋ 3ε(ίν3(ίη§. δγδίεπίδ αηά 6ε3(ίη§ δγδίεπίδ 56311 6ε δυε6 35 (ο εηδυιο 
(6ε 53ίειγ οί (6ε δ6ίρ βπΟ ρεΓδοηδ οη ΟοεγΟ. Ιη 1οο3(ίοπ5 \ν6εΓε πιεβηδ οί 
ί§ηίΐίοπ 3Γε ρΓΕδέπΙ, δυε6 3ΓΓ3η§επίεηΐ5 56 ε11 β( 1ε35( εοπιρίγ %νί(6 (6ε 
Γονίδίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ6δ 2.4 βηΟ 2.6, 3η<ί δνί(6 (6ε ρεονίδίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ6δ 
.7 3η0 2,8 ίη Γεδρεεί οί 5(Γεη§(6.3η6 εοπδίηιειίοη, 

5 ΡεήοάίεαΙΙγ ιιηαίΐεηάεά τηαεΗίηειγ ιραεει 

Ιη 3(Ι(6(ίοη (ο (6ε ΓεαυίΓειηεηΐδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ6δ 1 (ο 4, (6ε οίί ίυεί 3η6 
1υ6πο3(ίη§ οίί δγδίεπίδ 563ΙΙ εοπιρίγ >νίι6 (6ε ίοΙ1ο\νίη§: 

.1 ΆΉεΓε ηεοεδδβΓγ, οίί ίυεί αηά Ιυ6πε3(ίη§ οίί ρίρεΙίηεδ 56311 6ε 
δεΓεεηεΟ ογ οιΟεπνίδε δυί(361γ ρΓΟίεειεΟ (ο 3νοί0 35 ία: 35 
ρΓ3ε(ίε36Ιε οίί δρΓ3γ ογ οίί 1ε3Κ3§εδ οη (ο 6ο( δυΓίηοεδ ογ ίηιο 
(ηβεΚίπειγ βίε ίηοΐιεδ. Τ6ε ηυπιΟεΓ οί )θίηίδ ίη δυε6 ρίρίη§ δγδίεπίδ 
563ΙΙ 6ε Κερ( (ο 3 πυηίπιυπι βηΟ, νν6εΓε ρΓ8θ(ίθ36Ιε, 1ε3ΐ(3§ε5 Ιγοπι 
6ί§6 ρΓεδδϋΓε οίί ίυεί ρίρεδ 56311 6ε εοΙΙεεΙεΟ 3πό 3ΓΓ3η§επιεηΐ5 
ρΓονίόεΟ Ιογ 3η 3ΐ3Γΐη (ο 6ε §ίνεη. 

.2 ίν6εΓε ΟβίΙγ δεΓνίεε οίί ίυεί Οηΐίδ 3Γε βΙΙεΟ 3υιοιη3ΐίε3ΐΙγ, ογ 6γ 
τεπιοίε εοηίΓοΙ, πιεΒηδ δΗβΙΙ 6ε ρΓονίΟεΟ (ο ρΓενεηι ονετίίοιν 
5ρίΙΐ3§εδ. 6(6εΓ εςυίρπιεηι »6ίε6 (Γε3(δ ΠεπιπίβΟΙε ΙίςυίΟδ 3υ(ο· 
Πΐ3(ίε3ΐ1γ, ε.§. οίί ίυεί ρυπΓιεΓδ, »6ίε6, \ν6εηενεΓ ροειίεβΟΙε, 56311 
6ε ίηδίβΙΙεό ίη 3 δρεείΒΐ δρηεε ΓεδεενεΟ ίοΓ ρυΓίίίεΓδ 2η0 (6είι 
6ε3(εΓ5, δΟβΙΙ 63νε 3ΓΓ3η§επιεηΐ5 (ο ρΓενεηι ονεΓίΙοιν δρίΐίβρεδ. 

.3 ν/6εΓε (ΙβίΙγ δεενίοε οίί ίυεί ΟηΚδ ογ δε((1ίη§ Οη1(δ 3 γε ίίΚεΟ »’ί(6 
6ε3(ίη§ 3ΓΓ3η§επ)εηΐδ, α 6ί§6 (εηιρεΓΒΐυΓε βΙηγπι 56311 6 ε ρΓΟνίΟεΟ ίί 
(6ε Πβδβρρβιί οί (6ε οίί ίυεί εηη 6ε εχεεεΰεΟ. 


Κε§υΐ3(ίθη 16 

νεηιίίαιίοη ιγιιεηα ίη Μρ: οιΗετ ιΗαη ρα5:εηχεΓ εΗίρ: 
εαηγίηξ 'ηιοπ Λαη 36 ραα:εη^εη 

1 νεπίίΐβΐίοη 0υε(5 56311 6ε οί ηοη-εοπι6υ5ΐί61ε ποίεπΒΐ. 56 ογ( Ουείδί 
ΗοννενεΓ, ηοΐ κεηεοΐΐγ εχεεεεΙίη§ 2 πι .ίο 1εη§(6 3η0 ινί(6 3 ΟΓΟδδ-δεείίοη ηοί 
εχεεεΟίη§ 0.02 πι 2 ηεείί πο( 6ε ηοη-εοπ(6υ51ί61ο, δυ6}εε( (ο (6ε ίο11ο\νιη§ 
εοηΟίΙίοηδ: 

.1 (6εδε 0υε(5 563)1 6ε οί 3 γπβιΛμΙ ιν6ίο6, ίη (6ε ορίηίοη οί (6ε 
Αάίηίηίδίοίίοη, 635 2 Ιο» Άτε πδΐι; 

.2 (6εγ πΐ3γ οηΐγ 6ε' υδεΟ 3( (6ε εηά οί (6ε νεη(ίΐ3(ίοη Οενίεε; 

.3 (6εγ δΗηΙΓ ηοί 6ε δί(υ3(ε<1 Ιεδδ (63η 600 πίΓη, πιεβδυΓεΟ β1οπ§ (6ε 
άυε(,.ίΓό(η>3η ορεηίη§ ίη αη “Α” ογ “Β" εΐηδδ Οίνίδίοη ίηεΙυοΐη§ 
εοπίίηυοϋδ "Β" εΐ3δδ εεί1ίη§δ1 

2 . Νν6εΓ£ (6ε νεηιίίαιίοη Ουείδ \νί(6 α ίΓεε-8εε(ίοη3ΐ ΒΓεβ εχεεε0ίη§ 0 02 ηι . 
ρ355 (6 γοο§ 6 εΐ355 “Α" 6υΙΚ6ε36δ ογ Οεείίδ, (6ε ορεηίη§ εΗ ηΙΙ 6ε ΙίηεΟ »ι(η 3 
δίεεΙ δ6εε( δίεενε υηίεδδ (6ε Ουείδ ρ35δίη§ (6Γου§6 (6ε 6υ11(6ε3(ΐ5 ογ αεεκδ 3Γε 

οί δίεβΐ ΪΠ Ιΐΐβ νΪΓ.ΐηίΐν Γ»ί ηηεεοοο »Η*·Λν.ι«Κ *- 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


.1 ΤΙιε $1εενε$ $Ηβ 11 Ηηνε 3 (Ηίεΐτηεεε οί 311ε3$ί 3 γπγπ 3η<) 3 ΙέπρΗ ο( β! 

.1ο3$ί 900 πίήί. ΆΉεη ρβ55ίη§ ΐΗΓ0ϋ§Η 6«11ώε3ΐΐ8, ίΗί$ 1εη£ΐΗ εΗβίΙ1>ε 
ίΐίνίάείΐ ρτείεοΗΙγ ίπίο 450 πηη οη εηεΗ $ί(!ε οί ΙΗε Ηιι!1ίΗε3(1 ΤΗε$ε 
εΐιιοΐ$, ογ $!εενε$ 1ίηίη§ $υεΗ άκεΐ8, $Η3ί1 Ηε.ρΓΟνκίείί ννίίΗ Γιγο 
ίη$υΐ3ΐίοη. ΤΙιε ίη$ϋΐ2ίίοη$Η3ΐ1 Ηβνε 311ε3$ί Ιΐιε $8πιε Ητε ίηίεβήιγ 
3$ ιΗε 6υ11ίΙηε3θ ογ Ηεείί ιΗγοιι£Η ν/ΗϊοΗ (Ηε άοεί.ρβδδεδ. ΕςαίνβΙεηΙ 
ρεηε(Γ3(ϊοη ρΓόιεείίοη πΐ3γ 1»ε ρτονίοΐεο) ίο ιΗε $3(ί$£3οιίοη οί (Ηε 
Α0ηιίηί$ΐΓ3ΐίοη. 

.2 ϋηείδ ννίίΗ β ίτεε θΓθ$$-$εοίίοη3ΐ βγβ 3 εχεεείϋη£ 0.075 τη 3 δΗηίΙ Ηε 
ΓιΙΙεβ ννίιΐι ίϊΓε άβτηρεΓδ ίη 3<ϋίΙίοη Ιο (Ηε τε<)ΐιίΓειηεηι$ οί 
ρ3Γ3βΓ3ρΠ 2.1. ΤΗε ίϊκ ΟΐΒΐηρει $Ιΐ3ΐ1.ορεΓ3ΐε ΒΐηοποποΒίΙγ Ηυΐ $Η3ΐί 
β1$ο Ηε εβρεΗΙε οί Ηείηε οίο$ε£ΐ πΐ3ηυ3ΐΙγ ίΓΟίη Ηοί Η $ίαε$ οί (Ηε 
ΟυΙΙίηεΕ^ ογ Οεοΐς. ΤΙιε αβπιρεΓ $1ΐ3ΐ1 Ηε ρΓονίΗει! ννίίΗ 3η ,ίηιϋοΒίοΓ 
ννΗίεΗ δΗοννδ ννΗεΐΗοε (Ηε (ΙίπιρεΓ ίδ ορεη ογ ο1ο$ε(1. Ρηε <ΐ3ΐτιρεΓ$ 
8Γε ηοί τεαιιίΓε<1, Ηοννενεε, ννΗεεέ 0ιιοί$ ρ3$$ (Πτοη^Η $ρ3οε$ 
5ΐΐίτοιιη<1ε<1 ογ “Α” εΐ3$$ άίνίδίοηδ, ννίιΗοιιί $εΓνίη§ ίΗοεε $ρ3οε$, 
ρΓονίάεΟ ίΗοδε άιιείδ Ηβνε (Ηε $3ΐηε βΓε ίηίε^πίγ 3$ ίΗέ (ϋνίδίοηδ 
ννΗίεΗ ιΗεγ ρίεΓοε. 

3 Ουείδ ρΓονϊίεεΙ ίοΓ ίΐιε νεπίίΐ3ίίοη οί πιβεΗίηειγ $ρ3οε$ οί ε3ΐε£0Γγ Α, 
§3ΐίεγδ, ο3γ βεείί $ρ3οε$, γο/γο 03Γ£ο $ρ3οε$ ογ δρεεΪΒΐ εΛ(ε£θΓγ $ρ3εε$ 5Ι13ΙΙ 
ηοί ρ3$$ (ΗγοιιεΗ 3οοοιηιηο(ΐ3ΐίοπ $ρ3εε$, δεΓνίεε $ρ3οε$ οι οοπΙγοΙ δίβιίοηδ 
υηίεδδ (Ηε ϋυείδ ΒΓε εϊίΗεΓ: 

.1.1 εοηδίΓυείεεΙ οί $1βε1 Η3νίη£ 3 (Ηίεΐτηεδδ οί 3ί 1ε3$1 3 ιηιη κη<3 5 ιππι 
ίοΓ 0ϋθί$ ιΗε \νϊ(1ι1»5 ογ ΟίβιηεΙεΓί οί ννΗίεΗ 3Γε πρ ίο ρ.ηΰ ίπείικίίηί 
300 π™ 3η0 760 ποη Βηεΐ ονεΓ Γεδρεείίνείγ βπο, ηι ιΗε 03$ε οί δυεη 
άυείδ, ιΗε ννίΛΗδ ογ ΟΪΗΓηειεΓί οί ν/ΚΐεΙι ΒΓε Ηείννεεη 300 ηιπι βηό 
760 πιπι 1ΐ3νίη§ 3 (ΗίεΚηεδδ ίο ηε οΗίβίηειί Ηγ ίιιίεΓροΙβίίοη; 

.1.2 δυίΐ3ΗΙγ ίΐιρροΠεΟ βπ<3 $Ιί£ίοηε<3; 

.1.3 ΓιίίεΗ ννί(Η Βΐιίοποιίε Γιτε <ΐ3πιρεΓ$ ο1ο$ε ιο (6ε ΗόυηιίΒπεδ 
ρεηείΓ3ίε<1; 3η0 

.1.4 ίη$υΐ3ίε(1 ίο “Α-60” $Ιβπι13γ( 1 ίΓοπν (Ηε ΓηΒεΗίηεΓν $ρ3οε$, £3ΐΙεγ5, 
03Γ θεοί: $ρ3θε$, γο/γο 03Γ£ο $ρ2οε$ ογ δρεείβΐ ε8ίε£0Γγ $ρ3οε$ (ο 3 
ροίηί 3( 1ε3$ί 5 ιη ΗεγοηΠ έβοΗ Γίτε (ΐΒΐηρεΓ; 

ογ 

.2.1 εοη$ίηιοίε(1 οί δίεεί ίή βεεοκίΒηεε »ί(Η ρβγβεγβρΗϊ 3.1.1 ζηά 
3.1.2; αηά 

.2.2 ίηδαΐβίεά (ο “Α-60" δί3η<ΐ3Γ<) ΙβΓθυ£ΗόϋΙ (Ηε ΒεεοπκηοΟβίίοη 
$ρ3εε$, $εΓνίεε δρβεεδ ογ εοηίΓοΙ $(3(ίοη$; , 

εχεβρί ι1ΐ3ί ρεηε(Γ3(ίοη$ οί τηβίη ζοηε Οίνί$ΐοή$ ϊΗεΙΙ 3ΐ$ο εοπιρίγ νόιΗ (Ηε 
ΓεςιιΐΓειηεη($ οί ρ3Γ3£Γ3ρΗ 8. 

4 ' Ουε($ ρΓονίΟεΟ ίοΓ νεηίίΐβίίοή ίο βεεοτηηιοΟβίίοη $ρ3εε$, $εΓνίεε $ρ3εε$ 
ογ εοηίΓοΙ $(3(ϊοη$ $6311 ηοί ρ3$$ (ΗτοιιςΗ ποςΗιηειγ $ρ3εε$ οί ε3ίε§0Γγ Α, 
83ΐ1εγ$, 03Γ ΟεΛ $ρ3εε$, γο/γο εΒΓβΟ $ρ3εε$ ογ $ρέεί3ΐ εϊίε^οΓγ $ρ3εε$ οη1ε$$ 
είιΗεΓ; 

.1.1 ΙΗε 0ϋεί$ \νΗεΓε ίΗεγ ρ3$$ (Ηγοο^Η 3 πΐΒςΗίηεΓγ $ρ3εε οί 03ΐε@οΓγ 
Α, $3ΐ1έγ, 03Γ Οεείί $ρ3εε, γο/γο ε3Γ§ο $ρ3εε ογ ίρεείβΐ εβίε^οιγ 
ίρβοε 3Γε εοη$ΙπιεΙει3 οί $1εε1 ίη 8εεοΓ(ΐ3ηέε ννίίΗ ρ3Τ3§Γ2ρΗ$ 3.1.1 
3Π£ί 3.1.2; 

,1.2 βυίοιηβίίε βΓε άβιηρεΓί Βτε ΟιιεΟ ε1ο$ε ίο ΙΗε Ηοηη£ΐ3πε$ 
ρεηείΓβίεΟ; 3Π«1 

.1.3 ιΗε ίη(ε£π(γ οί (Ηε πιβοΗίηεΓγ $ρ3εέ, |3|1εγ, 03 γ όεείί $ρ3εε, γο/γο 
03γ£ 0 ςρεεε ογ $ρεεί3ΐ εβίεςοΓγ $ρ3εε οοιιηιΐ3ηε$ ί$ ποίηίΒΪηεΟ 31 
ΙΗε ρεηείΓ81ίοη$; 

ογ 

.2.1 ΙΗε <1ιιεΐ5 «Ηειε ίΗεγ ρ3$$ ιΗγοιι^Η 8 πιβεΗίηειγ $ρ3εε οί ε3ίε£0Γγ 
Α, £3ΐ1εγ, 03Γ άεείι $ρβεε, γο/γο ε&Γ£θ $ρ3οε ογ ςρεείηΙ εβίε^ΟΓγ 
$ρ3εε ΒΓε εοηειηιείεΟ οί $ίεε] ίη 3εοοη)3ηεε \νί(Η ρ3Γ3£Γ3ρΗ$ 3.1.1 
αηεΙ 3.1.2; 3η(Ι , 

.2.2 3τε ίη$ϋΐ3(ε0 ίο “Α-60" 5ΐ3ηθ8Γθ ννίίΗίη ιΗε πιβοΠίπειγ $ρ3εε, 
£3ΐ1εγ, εΒΓ (Ιεείί $ρ3οε, γο/γο ε3Γ£0 ερηοε οΓ$ρεεί3ί 03(ε£θΓγ $ρ3εε; 

^εχεερί ιΗβί ρεηε(Γ3ίίοη$ οί (Π3ΐη ζοηε <1ίνί$ίοη$ $6311 3ΐ$ο εοιηρίγ «ίιΗ (Ηε 
ΓΓέςίιίΓεπιεηΐί οί ρ3Γ8£Γ3ρΗ 8. 

^3 νεη(ίΐ3ίίοη 0υε(5 ινίιΗ β βέε .εΓο$5-$εείίοη3ΐ 3Γε3 εχεεεϋίη^ 0.02 πι 2 
. : Ρ3$5ίη£ ίΗΓου£Η “Β” εΙέ$$ Ηϋ1ΗΗε3(1$ χΗβΙΙ Ηε Ιίηεί ννίίΗ $ίεεί $Ηεει $1εενε$ οί 
■^0 ηνιη ίη 1εη§(Η Οίνί^εΟ ρΓείεΓβΗΙγ ίηίο 450 πκη οη εηεΗ $ί<1ε οί (Ηε 
ΗυΙ1ιΗε3(1$ υη1ε$$ ιΗε Ουεί ί$ οί $ίεε( ίοε ιΗί$ Ιεπ^ΐΗ. 

8ϋεΗ πιε35ϋΓε$ 3$ βτε ροείίεβΗΙε 5Η311 Ηε ίβίτεη ίη Γε$ρεεί οί εοηίΓοΙ 

: $0(ίοη5 ου(5ί(1ε Γη3θΗίηεΓγ $ρ3εε$άη οηίεΓ ίο εη$υΓε ίΗ3ί νεη!ϋ3ίίοη, νί$ίΗί!ί1γ 
3ηΰ ίι-εεΟοιη ίΓΟίη επιοΚε βΓε πΐΒίηΟίηεΟ, $ο 1 Ηβ( ίη (Ηε ενεηί οί βΓε ΙΗε 
>πΐΒεΗίηεΓγ 3η0 ε^υίρηιεηί εοηοίηεβ ιΗεΓείη ιηβγ Ηε $\ιρεΓνί$ε(1 3η0 εοπίίηηε 
(ο ηιηειίοη είίεείινεΐγ· ΑΙίεΓηβιίνε 3η0 εερβΓβίε πιε3η$ οί 3 ιγ $ιιρρ]ν βΗαϊϊ Ηε 
ϊριονίΟεΟ; βίτ ίηίείέ οί (Ηε ίννο $ομΓέε$ οί «ιιρρίγ $Η3ΐ1 Ηε $ο £ϋ$ρο$ε£ΐ (ϋαΐ (Ηε 
ί-Κρ,Ηί ΗοΐΗ ίη1έΐ5,.(ΐΓ3ννίη£ ;ίη δπιοΐςε ίίπΐϋΐοηεοϋίΐγ » πιίηίιηίζειί. Αί ΙΗε 
·;?;5εΓειίοη οί (Ηε Α0πίίηί5ίΓ3(ιοη, $ηεΗ ΓεςυίίεπιεηΙϊ ηεεά ηοί βρρίγ ίο εοηίΓοΙ 
ί· «ΒΙιοη$ Είίυβίεϋ οή, 3η(1 ορέηίη® οη ίο, 3η ορεη <3εε1ε, ογ ννΗετε ΙοοβΙ εΙο$ίη£ 
£5ίΓ® η 8 βπιεη15 νθϋ.13 Ηε εμϋΒΐΙγ είίεείίνε. 

ψ· ν/ΗεΓε (Ηεγ ρ35$ ιΗΓθυ§;Η βεεοπιπιοΟβιίοη $ρ3εε$ ογ $ρ3εε$ εοη(3ίηίη£ 
•,^'Τ'βκΕβΗΙε. πίΕΐεπΒίδ, ΙΗε «χΗΒυ$ί <3αεί$ ίΓοπι £3ΐ1εγ Γ3η£ε$ $Η3ί1 Ηε 
Β< »η$ΐΓαοίεΗ οί “Α" εΐ3$$ 0ίνί$ίοη$. ΕβοΗ εχΗΒ0$1 ΗαεΙ $Ηβ 11 Ηε ίίίΐεΟ ννίίΗ: 


.1 β £Γε3$ε (Γ3ρ τεΠΟίΙγ ΓετηονβΗΙε ίοΓ εΙεΒηίη^; 

.2 8 ίΪΓβ ά&τηρετ ΙοεβΙεΟ ίη (Ηε Ιοννετ εη<3 οί (Ηε άυοί; 

.3 3ΓΓ3η£επ»εηί$, ορεΓβΗΙε βοιη ννίίΗίη ΙΗε £3ΐ1εγ, ίοΓ ϊΗηΙίίη® οίί (Ηε 
εχΗ3ΐι$1 ίΒη$; 3ηβ 

.4 βχείΐ ιηε3η$ ίοτ εχίίη£ϋί$Ηίη£ 3 6γβ ννίίΗίη ΙΗε θύει. 

8 \νΗετε ίη 3 ρ3$$εη§εΓ $Ηίρ ίί ί$ ηεεε$$ΒΓγ (Ηβι β νεηιίΐΒίίοη Ουεί ρ3$$ε$ 
ιίΐΓ0ϋ£Η β πΐΒίη νεηίεηί ζοηε Ηίνί$ίοη, β ίΒΐί-$3ίε ΒυίοποΙίε εΙο$ίη£ βΓε 
ά3ΐηρεΓ $Ηβ 11 Ηε ίίιιεΟ 3ά)2οεηι ίο ιΗε εΐίνίδίοη. ΤΗε άΆτηρετ $Η3)1 β1$ο Ηε 
οΒρβοΙε οί Ηείη® ΓηΒηηβΙΙγ εΙοδεΟ βοιη εβεΗ $ί(1ο οί ιΗε Οίνίδίοη. ΤΗε 
ορεΓΒίίη£ ροείίίοη $Ηβ 11 Ηε ΓεβΟίΙγ 3εεε$$ίΗΙε &αά Ηε ηΐΒΓίίεϋ ίη ΓεΟ 
1ίΕΗΐ-Γείίεε(ίηκ εοΙοιίΓ. ΤΗε Ουεί Ηείννεεη ιΗε 0ίνί$ίοη ΒηΟ ΙΗε ΟηπιρεΓ ϊΗεΙΙ Ηε 
οι δίεεί ογ οίηεΓ εςιιίνΒίεηί πΐ3ΐεπ3ΐ βηΟ, ίί ηεεε$$ΒΓγ, ίη$υί3(εα ίο οοιηρίγ 
ννίίΗ ιΗε τεΐ}ΐιίΓεπιεπΙ$ οί ΚεβίιΐΒίίοη 18.1.1. ΤΗε (ΙβιηρεΓ $Ηβ! 1 Ηε βίίείΐ οη 3! 
1ε3$ί οηε $ί(1ε οί ΙΗε (1ίνί$ίοη ννίίΗ 3 νί$ίΗ1ε ίηβίοβΙΟΓ κΗοννίηβ ννΗοίΗεΓ ΙΗε 
(ΙβιηρεΓ ί$ ίη ΙΗε ορεη ρο$ί(ίοη. 

9 ΤΗε πΐΒίη ίηίείϊ 3Π(1 ουί1εί$ οί 311 νεηίίΐηϋοη $γ$(εΓη$ $Ηβ 11 Ηε οβρηΗΙε οί 
Ηείη£ ε1ο$ει1 βοιη οϋί$ί<1ε ιΗε $ρ3εε$ Ηείη£ νεη(ιΐΒ(ει1. 

10 ΡοννεΓ νεηίίΐβίίοη οί 3εεοπιπιο(ΐ3ΐίοη $ρΒεε$, $0Γνίεε $ρ3εε$, ε3Γ§ο 
5ρΒεε5,· οοΗΙγοΙ $(3(ίοη$ Βηιΐ πίΒεΗίηεΓγ $ρ3εε$ $Η3ΐ1 Ηε 03ρ30ΐε οί Ηείπβ 
$ίόρρε<ί ϊγογπ 3η ε3$ίίγ Βθοε$$ίΗ1ε ρο$ί(ίοη οηΙ$ίί1ε ΙΗε δρβεε Ηείηε $εΓνε(1. 
ΤΗι$ ρο$ίίίοη $ΗοηΜ ηοί Ηε τεβιβίγ ευί οίί ίη ΙΗε ενεηί οί 3 ίίτε ίη ίηε $ρ3εε$ 
$εΓνε:ί. ΤΗε πιε3η$ ρΓονίΟεΟ ίοΓ $ίορρίη£ ΙΗε ροννεΓ νεηίίΐβίίοη οί ιΗε 
ΠίΒεΗίηεΓγ $ρ3εε$ $Ηβ 1Ι Ηε εηίΪΓβΙγ $ερ3Γ3ίε βοιη ΙΗε πιεβηδ ρΓΟνίΟεΟ ίοΓ 
$(ορρίη£ νεηίίΐΒΐίοη οί οίΗεΓ $ρ3εε$. 
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Ριτεη\αη ',ν ούφι 

1 Α βΓεπΐΒη’5 ονιίβί $Η3ΐ! εοη$ί$ί οί; 

1.1 ΡεΓ$οπ3ΐ εςοίρηιεηΐ εοηνρπ$ίη£; 

. 1 ΡΓΟίεείίνε εΙοίΗίη£ οί ΓΠ3Γεπ3ΐ (ο ρΓΟίεει ίΗε $1ςίη ίτοπι ιΗε Ηεπί 

Γ3(1ί3ΐίη£ Ιγοπι (Ηε ίίτε 3Π(ί βοπι ΗυΓΠ$ 3η<3 $ε3ί()ίη£ Ηγ $(ε3ΐη. ΤΗε 
ΟϋίεΓ $ιΐΓί3οε $ΗβΙ 1 Ηε νν3ΐεΓ-Γε$ί$ΐ3πί. 

.2 Βοοί$ 3ηι1 £ΐονε$ οί ΓυΗΗεΓ ογ ο(Ηογ εΙεείΓίεαΙΙγ ηοη-εοη(1οε(ίη£ 
π>3ίεπ3ΐ. 

.3 Α ΓΪ£ί0 Ηείπιει ρΓονί<βη£ εβεείίνε ρΓΟίεείίοη 3£3ίπ$ι ίπιρβει. 

.4 Αη.ε1έειπε $3ίείγ ίβιηρ (ΗβπΗ ΐΒηίεηι) οί 3η ΒρρΓονεΟ ΐγρε ννίίΗ β 
πνίηίηηίΓη ΗυΓη|η£ ρεηοΟ οί ίΗΓεε Ηοιιγε. 

.5 Αη Βχε ίο ιΗέ .$3ίί$ί3είίοη οί ιΗε Α(1ιηίηί$ΐΓ3ΐίοη. 

1.2 Α ΗΓε3(Ηίη£ 3ρρ2Γ3ίη$ οί βπ ΒρρΓονεΟ ιγρε ν/ΗίοΗ πογ Ηε εϊίΗεΓ: 

.1 3 $πιο1(ε Ηείπϊεί ογ $πιο1(ε πΐ3$1( ννΗίεΗ $Η3ΐ1 Ηε ρΓΟνίΟεΟ ννίίΗ 3 
εηίοΗΙε βιγ ρυπιρ 3Π(ί 3 ΙεηρίΗ οί βϊγ Ηο$ε $υίβείεη( ίο γοβοΗ βοπι 
ΙΗε ορεη όεείτ, «/εΐΐ ε!ε3Γ οί ΗβΙπΗ ογ Ηοοηνπγ, ίο 3ήγ ρΒΓΙ οί ΙΗε 
Ηο)0$ ογ πβεΗίηεΓγ $ρ3εε$. Ιί, ίη οτάετ ίο οοπιρίγ ννίίΗ (Ηί$ 
ευΗ-ρ3Γ3£Γ3ρΗ, βπ βιγ Ηο$ε εχεεεόίη® 36 πι ίη ΙεηρίΗ ννουΙά Ηε 
ηεεε$$3Γγ. 3 εεΙί-εοηΐΒίηεά ΗΓε3ίΗίη£ 3ρρ3Γ3ίυ$ $Ηβ 11 Ηε $υΗ$ιίίϋΐε(1 
ογ ρΓονίςΙεΟ ίη 3<1<1ίίίοη β$ Οεΐεπηίηεα Ηγ ιΗε Α0πνίηί$ΐΓ3(ίοη; ογ 

.2 β $έΙί-εοη(3ίηει1 εοπιρΓε$$εϋ 3ίΓ-ορεΓ3ίε(1 ΗΓε3ίΗίη$> ΒρρΒΓΒ(η$, (Ηε 
νοίυπιε οί βιγ εοηΟίπεΟ ίη ιΗε εγΙίηΟεΓϊ οί ννΗίεΗ $Ηβ|Γ Ηε β( Ιεβεί 
1,200 (, ογ οιΗεΓ $εΙί-εοη(3ίηέ(1 ΗΓε3ίΗίη£ 3ρρ3Γ3ΐυ$ ννΗίεΗ $Ηβ 1Ι Ηε 
εηρΒΗΙε οί ίϋηείίοηίηβ ίοΓ 31 Ιε3$( 30 πιίηυΐεί. Α ηαπιΗεΓ οί $ρβΓε 
εΗ3Γ£ε$, $ηί(3ΗΙε ίοΓ υ$ε ννίίΗ (Ηε 3ρρ3ΓΒ(υ$ ρΓονίΗεεΙ, $Η3Ι1 Ηε 
ΒνζίΙβΗΙε οη Ηο3γ<1 Ιο ιΗε $3ίί$ί3είίοη οί (Ηε ΑόιηίηκίΓΒΐίοη. 

2 Ρογ εΒεΗ ΗΓε3ίΗίη£ ΒρρΒΓΒΠΐε 3 ΓπερΓΟοί ΙίίεΙίηε οί εαίβείεηΐ ΙεηρίΗ αηά 
κίτεηβΐΗ $Η3ΐ1 Ηε ρτονίΠεε! εβρΒΗίε οί Ηείηβ ΒίοεΗεά Ηγ ιηεΒηε οί 3 επηρΗοοΗ 
ίο ΙΗε Η3Γη.ε$$ οί ιΗε 3ρρ3Γ3ίυ$ ογ Ιο 3 $ερΒΓ3ίε Ηεΐί ίη ογΗογ Ιο ρΓενεηί ΙΗε 
Η(εΒΐΗίη£ Βρρ3Γ3(ιι$ Ηεεοπιίη£ ΗεοεΗεά ννΗεη (Ηε ΙίίεΙίηε ί$ ορεΓΒίεβ. 

3 Α11 $Ηίρ$ ϊΗβΙΙ ε3ΓΓγ 81 1ε3$ί Ιννο ίίΓεΓΠ3η’$ ουιίί(5 οοηιρίγίηρ ννίίΗ ΙΗε 
ΓεςηίΓεπνεηιε οί ρΒΓ3§Γ3ρΗ 1. 

3.1 1η Βίβΐίίίοη, ιΗεΓε $Ηβ 1Ι Ηε ρΓονίίίεά: 

.1 ίη ρ3$$εη£εΓ $Ηίρ$ ίοΓ ενεηγ 80 πι, ογ ρηη ιΗεΓεοί, οί (Ηε 3 ££Γε£ 3 (ε 
οί ιΗε Ιεη£ίΗ$ οί 311 ρΒ$$εη£εΓ $ρ8εε$ αη<\ εεενίεε $ρ3εε$ οη ΙΗε (Ιεείί 
ννΗίεΗ εβΓπεε $ηεΗ $ρ3εε$ ογ, ίί (Η,εΓε ίε πιοΓε (Ηοη οηε $ιιεΗ εΐεείε, οη 
ΙΗε ιΐεείί ννΗίεΗ Ηβ$ (Ηε ΐ3Γ§ε$ί 3££Γε£3ίε οί $υεΗ ΙεηρίΗϊ, ίννο 
ίίΓεπίΒη'Β οιιίίϊΐ5.3ηε1 ίννο $εί$ οί ρεΓ$οη3ΐ εοϋίρΓηεηί. εηεΗ $εί 
εοπνρΓί$ίη£ ΙΗε ίίεπι$$1ίρηΐ3ίε£ί ίη ρ3Γ3£Γ3ρΗ$ 1.1.1,1.1.2 3ηί 1.1.3; 

.2 ίη ίΒπ1(εΓ5, ίννο ίίΓεπίΒη’Β ουΐίίι$. 

3.2 1η ρ3$$εη£εΓ $Ηίρ$ ε3ΓΓγίη§ πιοΓε (Ηβη 36 ρ3$$εη£εΓ$ ίοε εηεΗ ροί γ οί 
ΗΓε3(Ηίη§ 3ρρ3Γ3ΐυ$ (Ηεεε βΗβΙΙ Ηε ρΓονίβεβ οηε νν3(εΓ ίθ£ 3ρρ1ίε3(0Γ ννΗίεΗ 
$Η3ΐ1 Ηε ϊΙΟΓεί) Εαριεεπι .(ο $υεΗ 3ρρ3Γ3(υ$. 

3.3 ΤΗε Αϋπνίπί^ΐΓΒίίοη πΐ3γ τεςυίΓε 3()(1ί(ίοη3ΐ $ε($ οί ρεΓ$οη 3 ΐ εςυίρτηεη( 
3 πΗ ΗΓεΒίΗίηβ 3ρρ3Γ3ίϋ$, Η3νίη£ ΰυε Γε£3Γ£ί ίρ ΙΗε $ίζε Άπά ιγρε οί (Ηε $Ηίρ 

4 ΤΗε ίίΓεηΐ3η'$ ουίίίιέ ογ $εί$ οί ρεΓ$οη3ΐ εςιιίρπνεηί $Ηβ!1 Ηε $ο είοεειΐ 3$ 
ίο Ηε ε3$ί1γ 3εεε$$ίΗ1ε 3ηΗ τεβΗγ ίοΓ υ$ε 3πβ, ννηεΓε πιοΓε (Ηβπ οηε ίίΓεπίΒη'ε 
οηίίίι ογ πνοΓε (Η3η οηε $εί οί ρεΓ$οη3ΐ εςνιίρπιεηΐ ί$ ΟΒΓπεά, (Ηεγ $Ηβ 11 Ηε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΒΤΟΝ) 


δίΟΓεύ ίη λνίάεΐγ 5ερ3Γ3ΐε<ί ροδϊιίσηδ. Ιη ρβδδεήβεί δΒίρδ 31Ιεβδί ιννο ίίΓεΓηϊη'δ 
ουίίίίδ 3ΐκ) οηε δει οί ρεεδοηβΙ εουίριηεηι κΗαΙΙ 5ε βνβίΐββίε 31 βηγ .οηε 
ροδίίίοη. 
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ΜίιεεΙΙαηεοιζζ ίιεπιι 

1.1 \ν5εεε “Α” ε1α55 (ϋνίδίοηδ 3Γε ρεηε!Γ3Ιε0 ίοτ ιΐιε ρΒδδββέ οί εΐεοίπε 
εββίεδ, ρίρεδ, ιηιηΚδ, <3υεΐ5, «Ιο. , ογ ϊογ βίκΙεΓδ, ϋεβπυ ογ οιΒεί δίπιείιΐΓΒΐ 
ιηοπιβεΓδ, 3ΓΓΕπβ«ηιεη(8 δΒβΙΙ 5'β γπβ<3£ Ιο εηδίίΓε 1531 ιΗε ίιτε ΓεδίδΙβηεε ίδ ηοί 
ίπιρ3ίΓε<1, διιΒίεει ιο ιΒε ρΓονίδίοηδ οί Κε§ύΐ3ΐίοη 30.5. 

1.2 ν/Βεεε “Β” οΐ355 ίΐίνίδίοπδ 3Γε ρεηείΓβίει) ίοτ ί5ε ρβδδ’ββε οί εΐεείηε 
ε35Ιεδ, ρίρεδ, ίηιηΚδ, βιιείδ. εΐο., ογ ϊογ ιΒε Γιίιίηβ οί νεηΐίΐΒίίοη Ιεπηιηβίδ, 
ΙίβΒιίηβ βχίυΓεδ 3η<1 5ίτηϊΐ3Γ άενίεεδ, 3ΓΓ3Πβεπιεηΐ5 δΒβΙΙ 5ε ΓΠ3<3« ίο εηδΟΓέ 
Ιΐΐ31 (5« (ΪΓε Γ«5ί5ί3Π0ε Ϊ5 ποι ίτηρ3ίΓ«<1. 


ίοΓ ιΒε βΐπάβηοε οί ι5ε κίιϊρ’δ οίίίεεΓδ, δ5ο\νίηβ είεδείγ ίοΓ εβεΒ ίεεΚ ,ι.. 
εοηίΓοΙ 5ί3ίίοη$, ιΒε νβποοδ βιε δοειίοηδ εηεΐοδεΰ Τοχ “Α” είβδδ άίνίδίοηδ ιη» 
δεειίοηδ εηεΐοδεά 5γ “Β” είβδδ άίνίδίοηδ ιοβείΒεε \νίίΒ ρβΓίίαιΐΗη; οί ιΗε π Γ( . 
ύείεείίοη βπ<ί βίε Βίβπη δγδίεπίδ, Ιίιε δρηηΚΙεΓ ίηδί3ΐΐ3ΐίοη, ιΒε β Γε 
εχιίηβιιίδΒίηβ βρρίίβηεεδ, Γηεβηδ οί ηεεεδδ ίο ϋίίίεΓοηΐ εοπιρ3ΐΐηιεη!5 βεΛι 
είε. Άηά ίΗε νεηίίΐίίΐίηβ δγδίειτι ίηείικϋηβ ρ3Πίευΐ3Γ5 οί ιΒε Ιβπ εοηίΓοί 
ροδίιίοηδ, ι5ε ροδίίίοη οι 03ΓηρεΓδ 3πα ίε1εηιίίίθ3ΐίοη ηυηηΒεΓδ οί κ, ε 

νεηίίίβιίηβ ί3ήδ δεενίηβ εοεϊι δεείίοη. ΑΙίεΓΠΒίίνεΙγ, 31 ιΒε βίδΟΓεΙίοη οί ι(ι ε 
Α0Γηίηί5ΐΓ3ΐίοη, ίΒε βίΟΓειηεηιίοηείΙ άεοίΐδ ιρβν 5ε δει ου! ίη 3 ΒοοΚΙει 
εο ΡΥ οίίνΒίεΗ κΗβΙΙ 5ε δυρρϋεβ ιο εηεΒ οίίίεεΓ, 3 η<1 οηε εοργ δΒβΙΙ Η ι 3 π ιί„| ε5 
ί>ε βνβίΐββίε οη 5ο3Γ0 ίη βη βεέεδδίΒΙε ροδίίίοη. ΡΙηηδ βηά βοοΚΙευ $ 5 3 |ι 
ίίερι υρ ίο 031ε, 3ηγ 3ΐιεΓ3ίίοηδ Βείηβ Γεεοηίείΐ (ΒεΓεοη 35 δοοή 35 
ρΓ30ίιε3ί)1ε. ϋεδεπρίίοη ίη ίυεβ ρίβηδ 3η<ί βοοΚΙείδ δΒβΙΙ 5ε ίη ιΗε Π3ίίοη3ΐ 
Ι3ηκιΐ3£ε. Ιί (Βε Ι3ηβϋ8βε ίδ ηείιΗεΓ Εηβΐίδβ πογ ΡΓεηεΙι, β ΐΓβηβΙβιίοη ίηιο οηε 
οί ίίιοεε !3πβϋ3|>ε5 βΗαΙΙ 5ε ίηεΐυείείΐ. ίη 3<1(ίίιίοη, ίηδίηιείίοηϊ εοηεεΓηίηβ ιΗε 
Ηΐ3ίηιεη3πεε άηά ορεΓΒίϊοη οί βΙΙ ίβε εςηίρπιεηΐ αηά ίπ5ί3ΐΐ3ίίοη5 οη 5θ3Γ<1 
ϊογ ίβε ΩβΗίίηβ 3ηε1 εοηίηίηπιεηΙ οί ίίιε 5ΐΐ3ΐΙ 5ε Ιίερί ϋηάέΓ οηε εονεΓ Γεββϋν 
3ν3ίΐ351ε ίη 3η 3εεε8δί51ε ροδίίίοη. ’ 7 


2.1 Ριρε.5 ρεηείΓΕίίηβ “Α” ογ “Β” εΐ355 (ΜνίδίοΠδ βΗεΙΙ 5ε οί Γη3ίεπ3ΐ5 
ΒρρΓονεβ 5γ 15ε ΑίΐΓπίηίδίΓβΙίοη Ηβνίηβ τεβΒκΙ ίο 15ε ίεΓηρεΓ3ΐιΐΓε $υε5 
βινίδίοπδ 3Γε Γ«ςυίΓ«<1 ιο \νίι55ί3η<1. 


ιη 3Π 5ηιρ5 3 οηρίιεβιε δει οί ΙίΓε εοηίΓΟί ρίβηδ ογ β ΒοοΙίΙει οοηΐ3ίηίηε 

πΙλπ^ 5Ι13ΙΙ ΠΟΓΤΠοηβηίΐιι ΐη ο ηεηηιίΜαηΐΙ.. ~-Τ ._Λ __ 1 ' . · .** 


δοεΗ ρΐ3ηδ δΗαίΐ 5ε 
εηεΙοδίίΓε ουίδίίε 
ρεΓδοηηεΙ. 


Γ-, — Τ .- Γ··*" - ** νν_ι»ιΐ£ΐιιι;πρ 

: ρεπηΒηεηιΙγ δίΟΓεβ ιη 3 ρΓοιηίηεηίΙν πιοΛεί! ννεΒίΚεπίοβι 
ιΗε ιΙεΛβοιίδε ϊογ ι5ε 355ίδ13ηεε οί δ5θΓεδί5ε ίίΓε-ίίβ5ΐιηβ 


2.2 ΙΜιογε (5ε Α()ιηίηίδΐΓ3ΐίοη Γηηγ ρεπηίΐ 15ε εοηνεγίηβ οί οίΐ 3ηά 
εοιη5ίΐ5ίί51ε ΚςαίΊδ ι5γοοβ5 βεεοιηπιοιίΕίΐοπ 3ηί1 δεενίοε δρβεεδ, ί5ε ρίρεδ 
εοηνεγίηβ οίΐ ογ εοπι5ιΐ5ΐί51ε Ιίςυίεΐδ δ53ΐ) 5ε οί 3 πΐ3(επ3ΐ 3ρρΓονεβ 5γ (5ε 
Α5Γηίηίδ(Γ3ίίοη 53νίη§ Γ«β3Γ(ί ίο (5ε βίε πδΙι. 


Κεβυΐβίίοη 21 

Κεαάγ αναΐΐα&ίΐίψ ο} βη-εχι'ιη^ιιίίΜηξ αρρίίαηεεχ 


2.3 Μ3ίεπΗΐδ Γεββίΐγ Γεη5εΓε5 ίηείίεειίνε 5γ 5ε3ί δΗηΙΙ ηοί 5ε ιΐδεβ ίοι 
ονεΓ5θ3Γ(ί δειιρρεΓχ, 53ηίί3Γγ ε1ίδε53Γβεδ, 3η<1 οΙΗεί οιιΐΐείδ »5ίε5 3ίε εΐοδε (ο 
15ε \ν3(εΓ·1ίηε 3η(1 »5ετε (5ε ίηίΙοΓε οί ι5ε τηβίεηδΙ ίη ι5ε ενεηί οί βΓε \νοιι!<1 
βίνε ήδε ιο ββηβεΓ οί ίΐοοϋίηβ. 

3 ΕΙεεΙΓίε ΓββίΒίΟΓδ, ίί οδε5, δΚβΙΙ 5ε βχε<1 ίπ ροδίίίοη 3ηεί 50 εοηδΙΓυεΙεί) 
35 ίο Γείυεε βίε ΠδΚδ ίο 3 ιηίπίιηυπι. Νο $αε5 Γ35Ι310Γ5 δΗδΙΙ 5ε ίίιίεί «ίι5 3η 
εΐεηιεηΐ 50 εχροδειΐ (ΗβΙ εΙοιΗίηβ, ευηβίηδ, ογ ο15«γ δίπιίΐΒΓ πΐ3ΐεπ3ΐ5 03η 5ε 
δΟΟΓεβεβ ογ δεί οη ίίτε 5γ 5831 ϊγοπι 15ε εΐεπιεηΐ. 

4 * Οε1Ιιιίοδε-ηίΐΓ3ίε 53δ6ΐ1 Ωΐπΐδ $531! ηοί 5ε υδειΐ ϊογ είηεηοίοβΓΒρΗ 
.ίηδΐ3ΐΐ3ίίοηδ. 


Ιη 311 δΗίρδ, βιε-βχίίηβυίδΗίπβ Βρρίίηηεεδ δ5.ι1| 5ε Κερί ίη βθο5 ογ^εγ 3 ηί) 
3ν3ΐί351ε ϊογ ίπΊΓηεβίΒίε ο δε 3 ι 311 ίηηεδ άυπηβ ι5ε νο γηβε. 


Κεβνιΐ3ίίοη 22 
ΑεαρΙαηοε ο/ ϊυόαίιαια 

1 Τ5ίδ ΚεβϋΙβίίοη βρρίίεδ ιο βΙΙ δΗίρδ. 

2 ννΐιεΓε ίπ (5ίδ ΟΗηρίεΓ 3ηγ δρεείηΐ ίγρε οί πρρΙίΒηεε, 3ρρ3Γ3ΐϋδ, ! 
εχίίπβυίδΗίηβ πιειϋιιπι ογ 3π·3Πβ6Γηεηί ίδ δρεείβειΐ ίη 3πγ δ5ίρ, 3πγ οιίιεΓ ίγρε 
οί 3ρρΙί3ηεε είε., ιηβγ 5ε Ηΐίοννεεί, ρΓΟνί^εβ 15ε Α(1ιηιηί5ΐΓ3ΐίοπ ίδ 53ΐίδβε(1 
'.ΗβΙ ιι ίδ ηοί Ιεδδ είίεειίνε. 


5 Α1! \ν35ίε-Γεεερί3ε1εδ 55311 5ε ερηδίηιείειΐ οί ηοη-εοΐίΐ5ϋδ(ί51ε Γη3ΐεπ3ΐ5 
\νίι5 ηο ορεηίηβδ ίη ι5ε δίΰεδ ογ 5οίίοπι. 

6 Ιη δρβεεδ ν/βείε ρεηεΐΓβιίοη οί οίΙ ρΓΟίΙαεΙδ ίδ ρθδδί5Ιε, (5ε δυτίβεε οί 
ϊηδιιΐΒίίοη δΚβΙΙ 5ε ίιορεΓνίοϋδ ίο οίΐ ογ οίΐ, νηροοΓδ. 

Βεβίΐιβίίοη IV 

ΙηΙβΓηαΐίοησΙ $Ηοτε εοηηεχιοη' 

1 55ίρδ οί 500 ΙΟΓδ κΓΟδδ ίοηηββε Βηά ηριναπίδ 55311 5ε ρΓονίί1β<1 ννίιΗ 3ΐ 
Ιεηδΐ οηε ίηΐ6ΓΠ3ΐίοη3Γ δΗοΓε εοηηεχίοη, εοιηρΙγίη§ ννίιΚ ρΓονίδίοηδ οί 
ρ3Γ3βΓ3ρ5 3. 

2 ΡΒείΙίιίεδ 553)1 5ε 3ν3ίΐ351ε εηββΐίηβ δηεΗ 3 εοηηεχίοη ίο 5ε ίΐδεΟ οη 
είιβεΓ 510ε οί (5ε δ5ίρ. 

3 δί3η03Γ0 βίπιεηδίοπδ οί ββηβεδ ίοε 15ε ίηίεπιβιίοηδΙ δΗοίβ εοηηεχίοη 
55311 5ε ίη 3εεθΓ03ηεε \νίιΗ ι5ε ίο11ρ\νίη§ 1351ε: 


0«5€Γΐρΐ10Π 

ΟίηΐίΠίΐοη 

ΟυΙχί(1ΰ (ίίΒπιοΐΰΓ 

178 αΐίπ 

Ιηχίϋο (ϋ3ίηοΐ€Γ 

64 ΓΤίΓΓΙ 

Βοΐ! οϊίΐΐο ιϋβηΐΰΐβΓ 

-137 ΓΠΓΠ 

5]οΐ5 ίη ίΐΒΠβΰ 

4 6ο1ε 5 19 ΓΠΓΠ ΐη £ΐΪ3Γη01ΰΓ 5ρ300(1 - 
εουΐίΙΐδίΗηΙΙ)» οη β 6οίι αΓοίε. 
οί ιΗε 366νε Α\ζτηζ\ιτ, $\ο\κά 

Ιο.ΐΚε Πβηβε ρεπρΗίίγ 

ΙΙιίοΙ(πε$$ 

Ι4 >( 5 ιηπι πϋηίπιυιη . . 

Βο][ 5 3πύ ηυίδ 

4, εβεΛ οΓ 16 ιηπι ΛβιποΙεγ, . 

50 πιιη ΐη Ιεη^ΐΗ 


4 Τ5ε εοηηεχίοη δββίΐ 5ε οί δίεεί ογ οί5ετ δνιίίβΟΙε ηιβίεπβ! 3η0 δββΐ) 5ε 
<1εδί§ηε0 ίθΓ ΐ.0 Ν/ηκη 2 δεΓνίεέδ. Τ5ε βχηβε 55311 53νε 3 ββί ίβεε οη οηε δίΟε, 
3πϊί οπ 15ε ο(56γ 85311 5ερέπη3ηεη11γ 3ί(3ε5ε5 ίο 3 εοαρίίηβ (531 νίΙΙ Γιί 15ε 
δβίρ’δ 5γ0Γ3ηί 3Π0 5όδε. Τ5ε εοηηεχίοη κίιαίΐ 5ε Κερί 35 οβγ 0 15ε δ5ίρ (οβειβετ 
\νίι5 3 ββδΚεί Οί 3ηγ πΐ3ΐεπ3ΐ δϋίΐ351ε ίοΓ 1.0 Ν/γπγπ 2 δεενίοεδ, ΙόβείΠετ ννίιβ 
ίοιίΓ Ιό ,ηιπι 5οΙ(δ, 50 ιηπι ίη Ιεηβίβ 3η0' εί§5ί νν3δ5εΓδ. 

ΚεςιιΙβίίόη 20 

Ρϊη εοηίΓοΙ ρΐαη ι 

1 Ιη βΙΓδβίρδ βεηεΓβΙ 3ΓΓ3η§επιεη! ρίβηδ δβηΐΐ 5ε ρεππβηεηΐΐγ εχ5ί5ί(ε0 
• Κΰίοτεηκ ϊί πια^ΐε ίο ΐΗο Γβεοτηΐίΐεηϋδΐΐοη οοηΐϋίηείΐ ΐη Γΰ$οΙυΙΐοη Α.470(ΧΙΙ) 6>· «ίΐί 

ΠΓβϊηίίαΙΪΛη «η·ί·Ι«ι1 "ΤηΟεη»;»·»·! βλη» /-»-- 4 - 1 ” 


ΡΑΚΤ Β - ΡΙΚΕ 5ΑΡΕΤΥ ΜΕΑ51ΙΚΕ5 ΡΟΚ ΡΑ55ΕΝΟΕΚ 5ΗΙΡ5 


Βεβυΐβίϊοη 23 
Σιηιαυτε 

1 Τ5ε 5υ11, δηρεΓδίΓυείοΓε, δίΓοείυΓΒΐ βυΙΚΗεβΟδ, όεεΚδ 3η0 0έεΚ5όυδεδ 
δΗβΙί 5ε εοπδΐηιείεΟ οί δίεεί ογ οί5ερ εςυίνβίεηί πΐ3ΐεη3ΐ. Ρογ (5ε ρυιρόδέ οί 
βρρίγίηξ ι5ε Οείίηίιίοη οί είεεί ογ οι5εγ εςιιίνΒίεηι πιβίεπΒΐ 35 [ρνεη'ίή 
Κεβίιΐβίιοη 3.7 ιΗε “ορρίίεη51ε ίίΓε εχροδίίΓε" δ53ΐ) 5ε 3οεοΓ0ίη|'ΐο:·ίΗε 
ίηίεβηιν 3η0 ίηδΐιΐ3ίίοη δί3η03Γ0δ §ίνεη ίη 15ε !351εδ οί Κεβϋΐδίίοηδ 26 3η0 27. 
Ρογ εχβιηρίε ντΗείε Οίνίδίοηδ δοε5 35 ΟεεΚδ ογ δίΟεδ Βηά εηΟδ οί ΟεοΚβοοδεδ 

«Γε ρειπιίιίεΟ ίο ββνέ “Β-0” ίίτε ίηιεεπιγ, (5ε “3ρρΙίε351ε ίίτε εχροδιϊΓέ* 
55311 5ε 53)ί 3Π 5θϋΓ. . ' 

2. ΗονενεΓ, ίη εβεεδ ν/5εΓε 3ηγ ρβη οί ι5ε δίΓηοιητε ίδ οί Βΐηιηίηίυπι 3ΐ1όγ, 

15ε ίοΙΙονηηβ 55311 βρρίγ: 

.1 Τ5ε ίηδίιΐΒίίοη οί βΐυσιίηίυηι β 11 ο\' οοηιροηεηΐδ οί “Α” ογ “Β” εΐ 3 δδ 
Οίνίδίοηδ, εχεερΐ δίπιείιίΓε ν/5ίε5, ίη 15ε ορίηίοη οί ι5ε Α0ιηίηί$ΐΓ3- 
ιίοη. ίδ ηοη-)ο30-5ε3ήηβ, δ5;ι!1 5ε δΐιεβ ίΗβϊ ΐ5ε·ίεηιρ6Γ3ΐυΓε’θί1ι6ε 
5ίΓυεϊιΐΓ3ΐ εοΓ 6 Οοεδ ηοί πδε ηιοΓε (53η 200°Ο βΒονε ι5ε 3 πι 6 ίέηΐ 
ιεπιρεΓΒΐιίΓε 31 βηγ ίίιηε Ουηηβ 15ε βρρίίεββίε Ωγε εχροδίίΓε ίο 15ε, 
5 ί 3 η 08 Γ 0 βίε ίεδί. 

.2 δρεείβΐ 3Κεη(ίοη ϊ: 5.311 5ε βίνεη ίο Ι5ε ίηδυΐβίίοη οί .ίI εΠΊίη 1 υ γπ βΐΐογ 
εοπιροηεηΐδ οί εοίηπτηδ, δίβηοΐιίοηδ βγκΙ οιίιεΓ δίπιείιΐΓΒΐ ιηειη5?Γε 
ΓεςηίΓεΟ ίο δϋρροη Ιίίε5ο3ί 3η0 ΙίίεΓαίι δίο»·3βε, ΙβοηεΚίηβ^Ρίί 
εηι63Γΐ(3ΐίοη 3Γ635, βγιΟ “Α” αηά “Β" είβδδ Οίνίδίοηδ ίο εηδίίΓε:. 

•2.1 1531 ί°Γ δυεΒ πιεηι5εΓ5 δυρροηίηβ ΙίίεΒοηί 3η0 1ίίεΓ3ί! 3Γ,ε3δ.3ΐΐ(1 

“Α” εΐ3δδ Οίνίδίοηδ, ί5ε ίεπιρεΓΒίιΐΓβ είδε ΙίπιίΐΕΐίοη δρραίίΜίΜί 
ρβΓ3βΓ3ρ5 2.1 δ5;ι11 βρρίγ 31 15ε εη0 οί οηε 5οαε; 3Π£)? 

.2.2 (53! ίοτ ευεΒ ηιεπι5ει·5 ΓεςυίΓεΟ ίο διαρροή "Β” είβδδ Οίνίδίοηδ, ίΒε 
(εΓηρεΓ,κυΓε πεε ΙίπιίΟίίοη δρεείίίεΟ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ5 2.1 55311 δρρίγ 
3! (5ε εηΟ οί Ηβΐί 8η Βοογ. 

3 . Οεον/πδ 3η0 εβδίπβδ οί πί3ε5ίηεΓγ δρ3εεδ οί εβίεβοεγ Α δΒβΙΙ βε.οίιδίεβΐ 
εσπδίπιείίοπ βΒεςηχίεΙγ ίηδΐι[3ίε0 3η0 ορεηίη§5 ιΒεΓείη, ίί 3ηγ, ,δββϋ. 5 £ 
δυι(361γ 3ΓΓ3ηβε0 βη0 ρΓοίεειεΟ ίο ρεενεπι Ι5ε 5ρΓε30 οί βίε. 


ΚεβηΙηβοη 24 

Μαίη νεπίεαΐ ζοηεχ αηά ΗοπζοηιαΙ ζοηεί 


1 . 1 Ρογ δΒίρδ εβΓτγίηβ πίογ« ι5αη 36 ρβδδεηεεΓδ, ί5ε 5ιιί1, δηρεΓδίπιοϊηΓε 3η0. 
αεεκΒοιίδεδ κΗβΙΙ 5ε δυ50ίνίβε0 ίηίο Γηβίη νεΓ(ίε 3 ΐ ζοηεδ 5ν “Α” εΐ355 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΤ10Μ) 


πέοεδ53Γγ ίί*βγ δ6βΙ1 βίδύ 6ε “Α” είβδδ (Ιίνίδίοηδ. Τ6β$ε (Ιίνίδίοηδ &Η&1ΓΙι&νβ 
ϊηέύΐαίιοπ. ν&ΐύβκ ίη 3εεοε(ΐ3ηεε \νί(6 (361εδ ίη Κε®ηΐ3ΐίοη 26. 

γ.2. Ρογ δ 6 ίρδ εβΓεγιη® ηοί οοεε (63η 36 ρ3δδεη®εΓ5,16ε 6υ11, 5υρεΓδ(τ·υε(ιΐΓε 
β'ηιΙ άεοΜοικεδ ίη νογ οί βεεοππηοάβιίοη πηί δεενίεε δρβεεδ 56311 6ε 
5ϋ6<1ίνί<)ε6 ίηιο ηοιη νεείίεβΙ ζοηεδ βν “Α” είβδδ άίνίδίοηδ. Τ6εδε (Ιίνίδίοηδ 
563 ΙΙ 63νε ίη$ϋΐ3ΐίοη νβΐυεδ ίη βεεοπίΒηεε \νί (6 ια&Ιεί ίη Κε§υΐ3ίίοη 27. 

2 γ. Αδ ί3Γ 3$ ρΓ3εΙίε361ε, (6ε (ιυΙΜεπόϊ ίοεπιίηο (6ε 6ουηΰ3πε5 οί (6ε πιαίη 
νεήίεβΐ ζοηε5 36ονε Ιίιε 6υΙ1(6ε3(1 όεείί 56311 6ε ίη Ιίηε νί(6 »3(εΠί§6( 
δυϊκΐίνίδίοη 6ιιϋί6ε3<ΐ5 δί(υ3(ε(1 ίοπιειίοιείγ 6ε1ο\ν (6ε 6υ166ε36 (Ιεείί. 

ίΐΐ.ϊ' . .- 

*3 δηε6 6ϋ166ε36ϊ 56311 εχιεηιΐ ίεοο 6εε1ς ίο (Ιεείί βηά Ιο 16ε δ6ε1Ι ογ 0 ΐ 6 εΓ 
!6ουη<ΐ3ήε5. 

||\ > . '■ · ■ · .··■.■ 

^4' Γ \ν 6 εΓε 3 ο 3 ίη νειίίεβ! ζοήε ίδ 5 ϋ 66 ίνί 6 ε 6 6 γ 6 θΓίζοη( 3 ΐ “Α” εΐ 3 δδ 
ί'Ηίνίϊίοηδ ίηιο 6 οπζοηΟΙ ζοηβδ ίοΓ ι 6 ε ριπροδε οί ρεονίϋϊη® 3η 3ρρεορπ3ΐε 
63ΓπεΓ 6 εΐ»εεη δρπηίίίεεεά βηό ηοη-δρηηΜεΓεύ ζοηεδ οί ι 6 ε δ 6 ίρ. 16ε 
ίϋνίδίοηδ 563 ΙΙ εχιεηΰ 6 ε(\νεεπ Βφζοεηι οβίη νεείίεβΐ ζοηε 6 ηΙ 1 ( 6 ε 3 (ΐ 5 βη<1 (ο 
( 6 ε δ6ε!1 ογ εχίεποε 6 οιιη(ΐ 3 πε 5 οί 16ε δ 6 ίρ 3 η 6 563 ΙΙ 6 ε ίηδυΐ3(ε<1 ίη 
ΙεέοΓίΙβηεε »ί (6 ι 6 ε ίίΓε ίηδαΐβΐίοη Βηά ίπίε®πίγ νηΐυεδ βίνεπ ίη Ϊ361ε 26.3 ογ 
ιη 1361 ε 27.2. 

-5,1 Οη δ 6 ίρδ (ΙεδίβηεΟ ίοΓ δρεεοί ραίροδεδ, δυε 6 35 3 ΐι(οοο 6 ί 1 ε ογ γ3ΪΙγο3(1 
<Έ3Γ ίεεείεδ, χνΙιεΓε ( 6 ε ρεονίδίοη οί ηωίη νεείιοϊ! ζοηε 6 ιι 166 ε 36 δ ννοιιίεΐ 6είε31 
ίί 6 ε ρυφοδε ίοΓ » 6 ίε 6 16 ε $ 6 ίρ ίδ ίηίεηάείΐ, εςυίναΐεηι πνεβηδ ίοΓ εοηίΓΟίϋη® 
;βη(Ι ΙΪΓηίιίηβ 3 ίίΓε δΗβϋ 6 ε $η 6 δ(ί(υ(εεΙ βηά δρεοίΓκβΙΙγ βρρΓθνε(] 6 > ( 6 ε 
|Α( 1 π>ίηί 5 ΐΓ 3 ίίοη. 

:5.2 Ηο\νενεε, ίη 3 δ 6 ίρ \νί (6 δρεείβΐ εβίεβΟΓγ δρβεεδ, βηγ δΐιε 6 δρβεε 56311 
:εοΓηρ1^ \νί (6 16ε βρρΙίαΛίε ρεονίδίοηδ οί Κε®ιιΐ3ίιοη 37 βηα ίη 50 ίβε 35 δΐιε 6 
εοπιρίοηοε \νοαΙ 6 6 ε ίηεοηδΐδΙβη( \νί (6 εοορίοηεε νη (6 ο( 6 εε ΓεςίΐίΓειτιεηίδ οί 
!ΐ 6 ίδ Ρ3Π, ( 6 ε Γεςυίεεοεηίδ οί Κεβυΐβΐίοη 37 56x11 ρΓενβϋ. 


.1 Τ361ε 26.1 56311 3ρρ1γ (ο 6ϋ11(6ε3(ΐ5 6οιιη<ϋη£ ιη3ίη νεηίεχΐ ζοηε$ ογ 
6οήζοη(3ΐ ζοηεδ. 

Τ361ε 26.2 56x11 βρρίγ (ο 6νι1Κ6ε3(ΐ5 ηοΐ 6οιιη6ίηΒ εί(6εΓ ποίη 
νεΠίθ3ΐ ζοηεδ ογ 6οήζοη(3ΐ ζοηεδ. 

Τη61ε 26.3 δ63ΐ1 χρρΙγ (ο όεεΙεδ ίοπηίης δ(ερδ ίη πιηίη νεηίεχΐ ζοηεδ 
ογ 6οιιη(ϋη£ 6οηζοη(3ΐ ζοηεδ. 

Τχ61ε 26.4 56311 αρρίγ (ο ^οεΐτδ ηο( ίοπηίη^ δ(ερ$ ίη ιπείη νεπίεηΐ 
ζοηεδ πογ 6ουη<ϋη^ 6οπζοη(3ΐ ζοηεδ. 

.2 ίοΓ (6ε ριίφοδε οί άεΐεπηίηίη£ (6ε 3ρρΓορη3(ε ΓίΓε ίηιε^Γίΐγ 
δΟηύβΓάδ (ο 6ε βρρίίεεί (ο 6ουη<ΐ3πε5 6ε(ννεεη βάίχεεηΐ δρχεεε, 
δηε6 δρχεεδ 3Γε εΐϊδδίίίεί 3εεοΓ6ίη§ (ο (6εΪΓ ίίΓε Πδκ 35 δ6οννη ίη 
ε3(ε§0Γίεδ (1) (ο (14) 6ε1ο\ν. \ν6εΓε (6ε εοη(εη($ 3η<1 ϋδε οί 3 δρποε 
3Γε δΐιε6 (6 β( (6εΓε ίδ 3 ΰοιι6( 35 (ο ί(δ εΐ35δίΓιε3(ίοη ίοΓ (6ε ρηιροδε 
οί (6ίδ Κεβιιΐ3(ίοη, ί( 56 β 11 6ε (ΓεβίεεΙ 3$ 3 δρβεε χνί(6ίη (6ε τεΙεν3η( 
03(ε£θΓγ 63νίπ£ (6ε (ηοδ(.δ(πη£εη(. 6ουηθ3ΐγ ΓεςυίΓεπιεηίδ. Τ6ε 
Ιίίΐε οί 6306 ε3(ε£0Γγ ίδ ίη(εη(1ε(1 (ο 6ε (γρίε3ΐ Γ3(6εΓ (63η Γεδ(ΓΪε(ίνε. 
Τ6ε ηυπ)6εΓ ίη ρ3Γεη(6εδεδ ρΓεεειϋηξ ε3ε6 εΒίε^οιγ ΓείεΓδ (ο (6ε 
3ρρΙίε361ε εοΐϋπιη ογ γο« ηυηι6εΓ ίη (6ε ο61εδ. 

(1) €οη 1 τοΙ ίίαιίοηι 

δρβεεδ εοηίβίηίη^ ειηεΓ^εηεγ δουΓεεδ οί ροννεΓ 3η<1 1ί^6(ίη(>. 

νν 6 εε 16 θϋδε 3η6 ο63Γ(γοοι^. 

δρηεεβ εοηοίηίη}» (6ε 51%’δ Γ36ίο εςυίρπιεηί. 

ΡίΓε-εχ(ΐη8ηίδ6ίηβ τοοπίδ, Γκε εοηίΓοΙ 3ηά τεεοπίίηβ δΟίίοηδ. 

Οοηίτοί γοοπι ίοΓ ρΓορηΙδϊοη ποεΠίηεΓγ ιν6εη 1οε3(ε<1 ου(δί(1ε 
(6ε ρΓορηΙδϊοη πΐ3ε6ιηεΓγ δρηεε. 

5ρ3εε$ εοηοίηίη^ εεηίτΗΐίζεϋ ίίΓε αίεπη εςυίρπτεη(. 

δρβεεδ εοη(3ίηίηξεειΐ(Γ3ΐίζε(1 ετηεΓξεηεγ ρη61ίε χ66γ 655 δγδίειη 
δ(3(ίοηδ Άηά εςυίρπιεη(. 


Κε^ιιΐ3(ίοη 25 

ΒιχΙ^Ηεαάζ ν/ίϋιίη α ιτιαίη νεηΐοαΐ ζοηε 


1.1 Ρογ δ6ίρδ εηιτγίηβ ηιοΓε (63η 36 ρβδδεη^εΓδ &11 6υ11(6ε3(1δ <ν6ίε6 3τε ηο( 
Γεςηοεί) (ο 6ε "Α” είβδδ άίνίδίοηδ 56311 6ε 3( 1εεδ( “Β” είβδδ ογ “Ο” εΐ3δδ 
άίνίδίοηδ 8δ ρΓε5επ6εΰ ίη (6ε (361ε: ίη Κε^ηίειίοη 26. 

Χ.2 Ρογ $6ίρδ 03Γτγίη§ ηο( ιηοΓε (6βη 36 ρ8δδεη§εΓδ βΙΙ 6υ11(6ε3<3$ ν/ί(6ίη 
βεεοηιπιο<ΐ3(ιοη 3ηο δεΓνίεε δρβεεδ »6ίε6 3Γε ηοΐ Γεςάίτε(Ι (ο 6έ “Α" είβδδ 
;4ίνί5ίοη$ 56311 6ε 3( 1εβϊ( “Β” εΐαδδ ογ “Ο" είβδδ (Ιίνίδίοηδ 35 ρκ$εΗ6β(Ι ίη (6ε 
'(361εδ ίη Κε£ΐιΐ8(ίοπ 27. 

1.3 Α1Ι δηε6 (Ιίνίδίοηδ πογ 6ε ίβεεκΐ »ί(6 εοπι6υ5(ϊ61ε ποίεήβίδ ίη 
Βοεοπίίιηεε νή(6 (6ε ρΓονίδϊοηδ οί Κεβυΐβΐίοη 34. 

2 Αΐί εοιτίύοΓ 6η1Κ6ε3(ΐ5 νν6εΓε ηοΐ ΓεςυίΓεά (ο 6ε “Α” είβδδ 56 β 11 6ε “Β’’ 
είβδδ (Ιίνίδίοηδ «6ίε6 δΗβΙΙ εχίεηά ίιοο (Ιεεί; (ο (1εε1( εχεερ(: 

. 1 *6εη εοηϋηποιίδ “Β” είβδδ εείΐίη^δ ογ Ιίηίη^δ ΒΓε ίίηεί οη 6ο(6 δίεΐεκ 
οί (6ε 6η11(6ε3(1, (6ε ροπίοη οί (6ε 6υ11ς6ε3(ί 6ε6ίηι{ (6ε εοηΓίηηουδ 
εεί1ίη§ ογ 1ίηίη£ &Η&11 6ε οί 03(εΓίβ1 νν6ίε6, ίη (6ϊε1αιεδ$ βηά 
εοπιροδί(ίοη, ίδ 3εεερ(β61ε ίη (6ε εοηδ(ηιε(ίοη οί “Β” είβδδ (Ιίνίδίοηδ 
6υ( »6ίε6 56311 6ε ΓεςιιίΓεί (ο πιεε( “Β” είβδδ ίη(ε§π(γ δΟηόβηΙδ 
οηΐν ίη δο ίατ 35 ίδ Γε3δοη361ε 3η(1 ρΓ3ε(ίε361ε ίη (6ε οριηίοη οί (6ε 
Α(1ηιίηί5(Γ3(ίοη; 

.2 ίη ( 6 ε ε3$ε οί 3 δ 6 ίρ ρΓ0(έε(ε(1 6 γ 3η 3(ΐ(οπο(ίε δρήηΙεΙεΓ 5γδ(επ\ 
εοπιρίγίηβ νεί (6 ( 6 ε ρεονίδίοηδ οί ΚεβίιΐΒίίοη 12 ( 6 ε εοπίαοΓ 
6 υ 1 κηε 3 ( 1 δ οί “Β” είβδδ ποιεπβίδ πογ (επηίη 3 (ε 3 ( 3 εεί1ίη£ ίη ( 6 ε 
εοΓΠ(1θΓ ρεονί(1ε(Ι δΐιε 6 3 εείΐίης ίδ οί πο(επ3ΐ \ν 6 ίε 6 , ίη (6ίε)τηε$5 
3 η (1 εοπιροεΚίοη, ίδ 3εεερίβ61ε ίη ( 6 ε εοηδ(πιε(ίοη οί “Β” είβδδ 
(Ιίνίδίοηδ. ΝοΟνί( 6 δ( 3 η(ϋη^ ( 6 ε ΓεςοίεειηεηΙδ οί Κε^ηΐβΐίοηδ 26 βη 6 
27 δοε 6 6 ιιΙ 1 ( 6 ε 3 (ΐ 5 βηά εειίο^δ 56311 6 ε Γεςοεεί! (ο (ηεε( “Β” είβδδ 
ίηίε^ηίγ 5(3η(ΐ3Γ(1δ οηΐγ ίη δο ίβτ 35 ίδ ΓεβδοηβΡΙε 3ηϋ ρΓβε(ίε361ε ίη 
( 6 ε οριηίοη οί ( 6 ε Α( 1 ιηίηίδΐΓ 3 (ίοπ. Α11 <1οοεδ 3 η (1 ίεβπιεδ ίη 5 αε 6 
6η11(6ε3(ΐ5 56311 6 ε οί ηοη-εοπι6ιΐ5(ί61ε πΐ3(εΓί3ΐ)ί βηά 56311 6 ε 50 
εοηδ(Γΐιε(ε(1 30(1 εεεείείΐ 35 ίο ρεονί(1ε 5 (ΐ 6 δΟη(ο 1 Γιεε εεβίδίΒηεε (ο' 
( 6 ε δβΐίδίβείίοπ οί ( 6 ε Α( 1 τηίηί 5 (Γ 3 (ίοη. 

η 

3 Α11 6α166εβ(ΐ5 ΓεααίΓε<1 (ο 6ε “Β” ε1βδ5 (Ιίνίδίοηδ, εχεερί εοπίίΙοΓ 
6ϋ11ι6ε3(ΐ5, δΚβΙΙ εχ(επα ίεοπι ϋεεΚ Γο (Ιεείς 3η(1 (ο 16ε δΗεΙΙ ογ ο(Ηεε 
6ο\ιη()3πεδ αηίεδδ ερηήηυοιίδ "Β” φδδ έείΐίηβδ ογ Ιίηίπβδ 3Γε 6((ε<3 οη 6ρ(6 
δί(1ε5 οί (6ε 6ιι166είκί;' ίη νν6ίε6 εβδε (6ε 6ι»11(6ε3(1 πογ (εππίηβ(ε βί (6ε 
εοηΐίηυουδ εείΐίιις όί-^ϊηβ. 

(11Ϊ3Γ) 


ΟΓΓ ; 

0 Κεςαΐβίίοη 26 

ΠΓεϊηίε^ήΙγ ο/ύΜΗεάώ αηά άεεία ίη ζΗίρ! 
εαπγίηΐ’ τη οζε ιίιαη 36 ρα^χεηξε π 


1 1η 3(Μί(ίοη (ο εοΓηρΙγίόβ ίνίΐ6 (6ε δρεείίίε ρεονίδίοηδ ίοε ίίεε ίη(ε§π1γ όί 
6ιι166ε3(1δ 3ΐκ1 ϋεεΧδ.ΓποηίίοηείΙ ε1δε»6εΓε ίη (6ίδ ΡβΛ, (6ε ηιίηπτιυΓη ίίτε 
ίηίεβΓίΐγ οί 311 6υ11(6ε3(1δ 3η4 (1εεΙ(5.56311 6ε 35 ρΓεδεπ6ε(1 ίη 061εδ 26.1 ίο 
26.4. νί6εεε, άυε (6 3η^ ρ3Γ(ίοιιΐ3Γ 5(Γϋε(ϋΓβ1 βΓΟη^εηιεηίδ ίη (6ε δ6ίρ, 
^ίίδεϋΐί^ ίδ εχρεείεηεεΡ ιη (Ι6ίεπηίηίη§ Ιγογγι (6ε (β61εδ (6ε πνίηίπηιπι ίίεε 
■ηίεβτίΐγ νβίπε οί βήγ (Ιίνίδίοηδ, δπε6 νβΐηεδ 56311 6ε (Ιείεεπιίηεϋ ιο (6ε 
δβίίδίβεϋοη οί (6ε Ααιηίηί5(Γ3(ίοη. 

2 Τ6ε ίο11ονΛη§ εεςυίΓεπιεηίδ 56311 £ονεεη βρρίίεβίίοη οί (6ε (361εδ'. 


(2) 5 ιαίηναγζ 

Ιηίεηοε δΟίηνβγδ, 1ίί(5 βηό εδεβίβίοεδ (ο( 6 εΓ (Ηβη ( 6 θδε \ν6ο11γ 
εοη(βίηε(1 ννί( 6 ιη ( 6 ε ποεΗίηεεγ δρβοεδ) ίοΓ ρβδδεη^εεδ βη(1 
ετε\ν 3ηε1 εηεΙοδϋΓεδ ( 6 εΓε(ο. 

Ιη (6ίδ εοηηεχίοη 3 δίβίηνΒγ \ν6ίε6 ίδ εηε1θδε<ί β( οηΐγ οηε Ιενεί 
56311 6ε Γε^3Γ(1εε) βδ Ρ3Γ( οί (6ε δρβεε ίεοπί νν6ίε6 ί( ό ηόί 
δερ3Γ3(ε(1 6 γ 3 ίίεε ίοοε. 

(3) ΟοτΗάοη 

Ρβδδεη^εε 3η(1 εεε\ν εοετίιΙοΓδ 3Π(1 1ο66ίεδ. 

(4) υ/εΙ>οαι αηά Ιι/ε™/< ΗαηάΙίηξ άηά ετηΒατΙίαήοη είαιίσηζ 

Ορεη (Ιεείί δρβεεδ 3 ηΰ επείοδεό ρεοπιεηβΡεδ ίοεπιΐης 1ίίε6θ3( 
3ηά: Ιίίεεβίΐ επι 63 Γκ 3 ίίοη 3η(1 Ιο\νεπη^ δΟίίοηδ. 

(5) Ορεη άεείε ζραεει 

Ορεη (3εε1( δρβεεδ »η<3 εηεΐοδείΐ ρΓοηιεη 3 ( 1 ε 5 εΙεβΓ οί 1 ίίε 6 θ 3 ( 
3η(1 1 ίίεε 3 ί( εΓη 63 Γΐο 6 οη βηό Ιοννεπης δ(β(ίοηδ. : 

Αίε δρβεε (( 6 ε δρ?εε οιιΐδίίΐε δηρεΓδίπιεΟκεδ βηό < 1 εε 1 ; 6 ο\ΐ 5 ε 5 ). 

(6) Αεεοτητηοάαίίοη ιραυεζ ο/ τηίηοτ }ίτε είτΑ 

036ίηδ εοη(3ίηίη§ ίυτηίηιχε βη(1 ίυΓηίδ6ίη85 οί ΓβδΙπείεά ίίεε 

πδ1(. 

Οίίίοεδ βηί ίίδρεηδβιίεδ εοηΟίηίπβ ίϋεηίίιίΓε 3Π(1 ίυπιίδ 6 ίη 8 δ οί 
Γεδ(Γίε(ε(1 ίίεε ηδΐί. 

Ρυ61ίε δρβεεδ εοηΟίηίης ίυεηίίυεε βηιΐ ίϋΓηίδΗίηρ; οί εεδίπείεί) 
Γιεε είδΐί 3η(1 63νίη§ 3 (Ιεείί 3Γ83 οί Ιεδδ ( 63 η 50 πι 2 . 

(7) Αεεοτητηοάαήοη ιραεεζ ο/ τηοάεταίε βτε τν& 

δρβεεδ βδ ίη εβίεΒοιγ (6) β6ονέ 6η( εοηοίηίη® ίυεηίΙΠΓε 3η<1 
ίυΓηίδ6ίη®5 οί ο(ηεΓ (6βη Γεδ(ήε(ε<1 βίε πδΙ(; 

Ρυ61ίε δρβεεδ εοηίβίηίη® ίυΓηπαεε 3η(1 ίυΓηίδ 6 ίη®δ οί Γεδ(πε(ε(1 
βεε ΓΪδ1( 3η(1 6βνίη® ζ (Ιεείί βεεβ οί 50 π\ 2 οε πιοεε. 

1δοΐ3(β(1 ΙοεΙίεεϊ 3 η (1 δποΐΐ δίοεε-εοοπίδ ίη βεεοπιηιοΟβίίοη 
δρβεεδ. 

δ3ΐε δ 6 ορδ. 

Μοιίοη ρίείυεε ρεογεείίοη 3η(1 βίο δ(ονν3®ε εοοοδ. 
ϋίεί Κί(ε6εηδ (εοηοίηίη® ηο ορεη ίΐ3οε). 

Οεβηίη® ®εβΓ ΙοεΧείδ (ίη νΛιίεβ Π3οθ361ε Ιί^υίεΐδ 3Γε ηοί 
δίοίνεϋ). 

ΐ36οΓ3(οείεδ (ίη »6ίε6 ΠβοποΟΙε 1ίί)ϋί(1δ 3τε ηοί 8(ο(νε(1). 
Ρ63Γθ3είεδ. 

8 θ 3 ί 1 είεγίη® τοοπίδ ( 63 νίη® 3 (Ιεείί 8 εεβ οί 4 ο 2 ογ Ιεδδ). 
δρεείε εοοοδ. 

(8) Αεεοτητηοάαίίοη ζραεεζ ο/ ξτεαίετ βτε τίιΐε 

Ρπ61ίε δρβεεδ εοηοίηίη® ίπεηιΐοεε 3η(1 ίυεηίδ6ίηε5 οί ο( 6 εΓ (63η 
τεδ(πε(ε(1 ίίεε πδΚ βη(3 63νίη® β (Ιεείί βεεβ οί 50 ο 2 οε πιοεε. 
Β3ε6εε δ6ορ$ 36(1 6ε3ϋ(γ ρχείοαεδ. 

(9) 5αηίΙατγ αηά ζίτηίΐατ ζραεεζ 

0οοϊηυη3ΐ δ3ηί(3εγ ίβείΐίιίεδ, δ 6 ο\νεΓδ, 63 ( 65 , νοίεε εΐοδείδ, 
είο'.' 

δοβΙΙ ΙβιιηάΓγ τοοπίδ. 


.3072 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΙηάοοΓ δ\νίιηπιίη£, ροοί βτεα. 

Ορ£ΤΕΐίη£ ΓΟΟΠ15. 

ΙδΟίαΙεύ ρ3πΐπε5 εοηΙαίπίη£ ηο εοο1όη£ Ερρϋβηεεδ ίπ βεεοπι- 
ηκχίαΐίοη δραεεδ. 

ΡτίνΕίε δβηίίΕτγ ίβείϋιίεδ $1ΐ3ΐ! 5ε εοηδίάετειΐ 3 ροτιίοη οί ιΗε 

δραεε ίη \ν6ίεη Ι6εγ ΕΓε Ιοεαίεά, 

« 

(10) ΤαηΙα, νοίώ αηά αιιχίΐίαιγ ηιαΜηειγ ιραεει Ηανίηξ ΙίιΐΙε ογ ηο 
βιεε ηι& 

\ν3ΐεΓ [3ηΙί5 ίοιτηίη^ ρΕίί οί ι6ε δ6ίρ’δ δίπιείιιτε. 
νοίίΐδ εικ] εοίίεπίαιηδ. 

Αυχίΐίβιγ πΐ3ε6ίηετγ δραεεδ »ηιεη αο ηοι εοηίαιη ΓΠΕεΗίηειγ 
6ανίη£ α ρτεδδΐίΓε ίυβπεΕΙίοη δγδίειϊι 3Π<1 \ν6έΓε δίοταξε οί 
εοπιϋυδίίϋΐεδ ίδ ρΓοΗίβίΐεύ, δυείί 88; 

νεηΐίΐαΐίοη εικ) 3ίΓ-εοη<1ίιίαηίη£ Γοόιηδ; γνίηύΐαδδ γοοπι; 
δ(εετίη£ £εατ γοοπι; δίαΙιίΙίζεΓ εςυίρπιεπί τοοπι; εΐεείτίεβί 
ρΓοριιΙδίοη ιηοΙΟΓ γοοπι; τοοπίδ εοηΐ3ίηίπ£ δεειίοη δννϊιείι- 
οοατεΙδ αηϋ ρυτεΐγ εΐεείπεαΐ εήαίρπεη! οίΗετ ι 6 αη οίΐ-ίίΐΐεύ 
εΐεείηεαΐ ΙτΕηδίοπηεΓδ (αβονε 10 ΙεΎΑ); δΗαίι ΕΐΙεγδ 3 η <1 
ρίρε ΐϋηηεΐδ; δραεεδ ίοΓ ρυπτρδ ζηά Γείπ£εΓ3ΐίοη ποεΗίπειγ 
(ηοι ίΐΕΠ(Ι1ίη£ ογ ιΐδίη£ ίΐΕΓητηβΙτΙε Ιίςυκίδ). 

ΟΙοδεΟ Ιιυηίίδ δετνίη£ 16 ε δραεεδ 1ίδ1ε<) αβονε. 

Οι6ετ είοδεά ΐηιηΚδ δυεΗ 38 ρίρε επΟ 0351ε ΐπιηΚδ. 

(11) Αιιχίΐίαιγ ηιαοΗιηβεγ 5ραεεε, εαΓ^ο ψαοεε, ιρεεία! εαιεχοιγ 
εραςει, εαιςο αηά οίΗετ οίΙ ιαηία αηά οιΗεΐ είτηϋατ ιραεε! ο{ 
ηοάεεαιε βίε ήχΗ 

ΟαΤ £0 οίΙ ιαηΚδ. 

Οεγ £0 ΗοΙάδ, ΙηιηΙιννΒγδ αηά ΗΒΙεΗνΕγδ. 

Κείη£ετΕΐε<1 ο53γπ5ογ5. 

ΟίΙ ί«ε| ΐΕηΙοδ (ννΗετε ίηδίΕΐΙεε! ίη 3 δερ3Γ3ΐε δρβεε ίνίιΗ ηο 
πίΕεΗίηετγ). 

553(1 Εΐΐεγδ Επά ρίρε (υηηεΐδ α11ο\νίη§ δΙοτΕ£ε οί εοπΛιΐδΐίβΙεδ. 

Αϋχίΐίβιγ ποείιίηεΓγ δρΕεεδ 38 ίη εαΙεβΟΓγ (10)»6ίε6 εοηιέίη 
πιβοίιΙηεΓγ 6ανίη£ 3 ρτεδδυτε Ιυ6ηεαΐίοη δγδίειη ογ \ν6ετε 
δ(0Γ3£ε οί εοπι5υ8ϋ51ε$ ί$ ρεππίπεοί. 

ΟίΙ ίυεί δΙ1ίη£ δίΕΐίοηδ. 

$ρ3εεδ εοηΟίηίπΕ οίΙ-β11ε<1 εΙεείπεΕί ΙτΕηδίοπηετδ (35ονε 10 
ΙοΥΑ). 


δρΕεεδ εοηθίηίη£ Ιυτβίηε επΟ τεείρΓοε3ΐίη£ δΐέΕπι εη^ίπε 
Οτίνεη ααχίΐίατν £εη£Γ310Γδ Εηιΐ δΓηαΙΙ ίηΙεπίΕΐ εοπΛαδίίοη 
εη^ίπεδ οί ροννετ ουίρηΐ υρ Ιο .110 1 ι\ν άηνϊηκ επιε^εηεγ 
ΕεηείΕΐοΓδ, δρπηίίΐετ, ώ-εηεηετ ογ δτε ριιπιρδ, Βί 1 §ε ρηηρδ, 
εΐε. ι 

δρεεία! οΕΐε^οΓγ δρΕεεδ (Ι851εδ 26.1 αηά 26.3 οηίγ ΕρρΙγ). 
ΟΙοδεά Ιηιηΐΐδ 5 ετνίη£ ΙΗε δρΕεεδ Ηδ(ε<1 & 6 ονε. 

( 12 ) ΜάεΗίηειγ ίραεεε αηά τηαίη καΙΙεγχ 

Μειπ ρΓοραΙδίοη ΓΠβεΜηειγ τοοπίδ (οιΗογ ΙΗεπ βίεείηε ρπ> 
ρυΐδίοη πιοΙογ τοοπίδ) ΕηΟ Ιχτίΐετ τοοπίδ. 

ΑιιχίΙίΕΐγ Γτΐ 3 ο 5 ίηετγ δρΕεεδ οιΗετ ιΗεπ Λοδε ίη εβιεβοπεδ (10) 
Εηϋ (11) «ΊιίεΗ εοηΟίη ίπιετηδΐ εοπι 6 ιΐδΙίοη πίΕεΗίηετγ οτ οιΗετ 
οί1-5υτηίη£, Ηε31ίη£ οτ ριιιηρίη§ υηίΐδ. 

Μειπ £ 3 ΐ 1 εγδ επΟ Επηεχεδ. 

Τπιπίΐδ Εηιΐ εαδίη^δ Ιο (5ε δρΕεεδ Ιίδίειΐ 35 όνε. 

(13) 5ιοη-Γοοηιι, ΗΟΓίαΗορι, ραηΐτϊεε, είε. 

Μειπ ραηίπεδ ηοι ΕηηεχεΟ Ιο βΒΐΙεγδ. 

Μειπ ΐΕαηάτγ. 

Ι^Ετςε άτγιη% τοοπίδ ( 1 ΐ 3 νίη£ 8 Οεείι εγοε οί ιηοτε ώ 3 η 4 ίη 2 ). 
ΜίδεεΙίΕηεοιίδ δίοτεδ. 

ΜεΪΙ 3 Π (1 53££3£ε τοοπίδ. 

03Γ53£ε ΤΟΟΠΙδ. 

ΐνοτΚδΗορδ (ηοΐ ρατί οί οΐΕεΙήηειγ δρΕεεδ, £3ΐΙεγδ, είε.) 

(14) ΟιΗετ εραεει ίπ η/ΗκΗ βατη/ηαΗΙε Ιίςιάάι ατε Μοννεά 
ΐΕπιρ τοοπίδ. 

Ρ 3 ίηΙ τοοπίδ. 

8 (θΓε-Γθθπΐδ εοηΐ3Ϊπίη£ ΠΗΓηπίΕόΙε ΙίςυίοΙδ (ίηε1ικ1ίη£ Ογεδ, 
ιηειϋείηεδ, είε.). 

ίΕΐοΓΕίοπεδ (ίη »5ίε5 ίΙβπιηίΕδΙε Ιίςυίιΐδ εγο δίοννεεΙ). 

.3 \ν5ετε 3 δίη£ΐε νΕίιιε ίδ δΗοννη ίοτ ι5ε Γιτε ίη 1 ε£τίιγ οί 8 βουηάβΓγ 
δεΚνέεη (ννο δραεεδ, ιΙιει νβΐηε 5631! ηρρίγ ίπ εΙΙ ε3δεδ. 

.4 Ιπ ι1εΐεΓπιίηίη£ ΙΗε 3ρρ1ίε361ε Πτε ίη1ε£τί(γ 513Π(1 εγ( 1 οί 8 6οιιπ(ΐ3Γγ 
6 εΙ>νεεη 1 »ο δρΕεεδ ννίϋιίη 3 πίΕίη'νεηίεΕί ζοηε ογ ΗογιζοπιεΙ ζοηε 
»5ίε6 ίδ ηοι ρΓοίεειεϋ 6 γ επ 3υιοπΐ3ΐίε δρηηΐιίετ δγδίεηι εοπιρίνίηβ 
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ίΟοηίΓΟί 5(3(1011$ 

(1) 

1 δΙίΐΪΓνκηνϋ 

(2) 

0θΤΓΪ<1θΓ5 

& ' 

{■;: . ■ 

(3) 

ι: ϋΓοβοαΙ 3η(1 ΗΓογ 3Π 1ΐ3η(11ίπ£ 3Π(1 

» (4) 

οπι63Γΐ(3(ίοη $(3(ίοη$ 



Οροη (ΙοοΙί ίριιεο (5) 


,; Αοοοπιηιοιίίΐΐίοη 8ρ3008 οΓ πήηοΓ Γίτο (6) 
ΓΪδΙί 


(· Αόεοπιιηοιίϋΐίοη δρβοβδ οΓ πκχΙογβΙο (7) 
Γίτο γϊκΚ 


' ΑςεοΓηπκκΙβΙίυπ δρβοοδ οΓ βγο3(ογ (8) 

Πτβ πδΚ 


! δβήϊΙβΓΥ 3Π(1 8ΪΓΠ Ϊ13Γ 3ρ300δ (9) 


: ΤαηΚ,ι, νοκίδ ϊπ<) 3(ΐχΐ1Ϊ3Γγ πΐ3θΗίηοΓγ (10) 
δρυοβ,Ν Ηίΐνϊηί' ΙΐΙΙΙε ογ ηο Πιο π$Ι< 


ΑηχίΙΪΒΓγ ΐίΐεοΐιίηβτγ δροοοδ, ωι^ο (11) 
8Ρ3003, 03ΓβΟ 3Π<1 ΟΐίΐΟΓ ΟΪ1 13ηΙ(3 
311(1 ΟΐΙΐΟΓ 8ΪΠΊΪ13Γ 8Ρ3008 οΓ ΓΤΚ)(1εΓ3ΐ6 

Γιγο γϊχΙο 


ΜβοΜπογυ 5ρ3θο$ 3ηι1 ηΐ3ΐη ?3ϋογ3 (12) 


5(<>γο-γοοπι 8, ινοΓίίχΙιορί, ραηΐηοδ, 0 ( 0 . (13) 


?Οΐ1ΐ0Γ 5ρ3005·1η «Ήίοΐΐ Π31Γ1ΙΠ3610 (14) 

ΙίςυκΙδ 3 γο δίοννού 
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(3) 

Α-30 

■ 


ΟΙ 

Μ 

Α-0 

Α-15 

Α -0 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-60 
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οηι63Γΐ(3(ϊοη δ(3(ίοηδ 
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Η 
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Μ 
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κι 
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Α-0 
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? ’ Πδ 1 (' · 

( 6 ) 
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Α-0 

Α-15 
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13 
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Α-15 

Α-0 
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Βϋ 
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Α-15 

Α-0 

Α-15 

Α-0 

Α-15 

, Αοοοπιιηοίΐβΐίοη δρβοβδ οί πΐ0(1εΓ3(ε 
Πτβ Γ 18 ΐθ 

(7) 
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Α-60 

Α-15 

Α-30 

Α-0 

Εδξ) 

ΕϋΙ 

Α-0 

Α-15 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-60 

Α-15 


Α-0 

Α-30 

Α-0 


ϋϋ 

Α-30 

®Α 000 ΓηΠ 1 Ο(ΐ 3 (ί 0 Π 3ρ3003 ΟΓ £Γ03(0Γ 
;·.· Πγο γικΙο 
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Β 
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“ 5Ρ300$ Ηβνίηβ ΙίΙΙΙβ ογ ηο Πτβ ΠϋΚ 
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8 ;: ίρ300», χροοΐϊΐ 03(εβΟΓΥ 8Ρ3005. ! 

03Γ8.Ο 3η(1 οίΚβΓ οϋ ΙβηΚδ 3η(1 οΚιογ 
(τ .5Ϊτηίΐ3Γ 5Ρ3Ο05 οΓ πιο(1εΓ3(έ Πτε γϊΛ 
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ΕΕβ 



ϋ· 


Β-0 


Β-0 

Β^) 


1^· 

Β-0 



Μβ 


ϋβ 

Ταπ1($, νοΜϊ 3 γκ 1 βυχϋΐθΓγ ΠΊβεΗίηεΓγ 

(10) 

Α-0 

Α-0 


Α-0 

Α-0 



Α-0 

Α-0 



Α-0 

ΚΕ| 

Α-0 

χρπεεβ ΗονΐηΕ 1ί((1ε ογ ηο Ωτε πϊΐτ 




ΗΙ· 



■■ 

Μβ 



Μβ 

■ϋ 


ϋβ 


ΑυχίΙίηΓγ ιηαεΗίηεΓγ 3ρ3εεϊ, εβΓ^ο 

(11) 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-30 

Α-0 

ΕΕ| 

Α-15 

Α-30 


Α-0 

Α-0»/ 

Α-0 

ΚΕ· 

Α-30&ί 

.ψβεεϊ, 03Γβο 3Π(1 οΙπογ οϋ ίβηΚι 



Α-15 

Α-15 

Α-0 


Η 

Α-0 

Α-0 

Μ 





Α-15 

3Π(1 ΟίΗετ 3ίτηϋ3Γ 5ρ30β3 οΓ ΓΠΟ(1εΓ3ΐβ 







■ 









Ωτβ ΓίχΚ 










1. 




β 


ΜίεΗίηεΓγ ϊρΗεε* ζηά ιηβΐη βοίίεγ: 

(12) 

Α<0 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-30»/ 

^3 

ΕΕ3 

$ΙΟΓϋ-ΓΟΟΤΠ5, \νθΐΚ5ίΐθρ5, ρΕΠίΓίεχ, 6ΐΟ. 

(13) 

Α-60 

ΙΓ^ΤΐΙ 

Α-15 

Α-13 

Α-0 

Α-15 

Α-30 

Α-30 

ΚΕνι 

ΚΕΙΙ 


ννπβ 

Κ3ΙΙ 

■νητ/Ι 




Ε£ΐΙ 

Α-0 

Α-0 

Β-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

ΙμΙΕΙΙ 

■ΜΙι 

Μβ! 

κ 

ϋβ! 

Α-0 

0(6«γ ίρβεε! ίη »6ίεΗ ΠΒτηηβΡΙε 

(14) 

Α-60 

ΕΞ) 

Α-60 

Α-60 


Α-30 

Α-60 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-3θ6/| 


ΚΕ·Ι 

Α-3θ6/ 




ΕΞΙ 

Α-30 


Ιϋ 

Α-0 

Α-15 

Α-15 



ΕΕ·Ι 

Α-0 

_ϋ 

Α-0 


Νοιες; Το 6ε ορρΙίεΟ ιο ΐβΟΙεϊ 26.1 Ιο 26.4, 3$ ίρρΓορηαΐί. 


ζ] \νΠεΓβ ϊφ'ϊςεηΐ φηεεδ ιτε ίη (6ε οτηε ηυιηεΓίοΙ αΙεκοΓγ ζηά ηιρΐΓκτίρΙ §/ αρρεατ;, 3 6 υ 11 ϋιε 3(1 ογ ίεείε 6 ε(νεεη ηιεΒ δρβεεβηεεΰ ηοΐ 6ε Πίίεάίί 
(ΙεεπΓεϋ υηηεεε 5 $ΕΓγ 6 γ ( 6 ε ΑάιηίηίΛΓβΙίοη. Ρογ εχβπιρίε, ίη ε 3 ( 6 £ 0 Γγ (12) 3 6υ11(6ε3(1 ηεβ(ί ηοΐ 6ε Γεςυίτεύ 6 είννεεη 3 £3ΐ1εγ 3ηά ίίδ βηηεχεύ 
ρ3η(ήε$ ρΓθνί(1ε<] ( 6 ε ρβηΐΐγ 6υϋϋιε3(ΐ5 εηιΐ <1εε1(5 τηβίηίΒίη ( 6 ε ίηίεβτίίγ οΓ ( 6 ε £ε11εγ 6ουη(ΐ3Γίβ5. Α 6υ1Κ6εΒ(1 ΐβ, 6ο\νενεΓ, Γεςιιΐτεά 6εί»·εεη 3^ 
Ββΐΐεχ επί 3 πιαεΗίηειγ 3 ρ 3 εε ενεη 1600^6 6 οί 6 !ρΒεε5 3 τε ίη εβίεβΟΓγ (12). 

6/ ΐνΗεΓε δυρεΓίοπρΙ ρ] 3ρρέ3Γ5 16ε ΙεϊδεΓ ίη5ΐιΐ3ΐίοη νείαε ΓΠ8γ 6ε ρεπηίηεά οηΐγ ίί 3( Ιε35( οηε οΓ (Ηε 3<1]οίηίη£ ίρβεβί ί: ρΓΟίεείείΙ 6γ 3η 3υ(οπ»3{ίό : 
ιρπηΙεΙεΓ $ν5ίβπι εοΓηρίρίπΕ »ίΐ6 ί6ε ρΓονίβίοη! οίΚείΒΐιΐΒΐίοη 12. 


\νϊιΗ (6ε ρΓονίδίοηί οί Κε§κΐ3(ίοη 12 ογ 6ε(\νεεη 5ϋε6 ζοηεί ηεί(6εΓ 
οί χνΗϊεΙι ίδ ϊο ρΓΟίεείεά, [6ε 6ίβ6εΓ οί ιΗε ίλνο νβΐυεδ §ίνεη ίη [6ε 
136105 563 ΙΙ 3ρρ1>·. 

.5 16 (1ε(επηίηίη§ 16ε ηρρ!ίθ361ε ίίτε ίπίε^πΐγ 5(3ηιΐ3Γ<1 οί 3 6οιιη(ΐ3Γγ 

6ε(\νεεη (ννο δρβεεδ \νϊΐ6ίη 3 ιηείη νεπίεβί ζοηε ογ 6όήζοπ(3ΐ ζοηε 
• (ν6ίε6 ί5 ρΓοίεειεϋ Ιογ 3η 3ΐι(οπΐ3ΐίε ίρπηΚΙετ 5γ5(εηι εοπιρ1γίη§ \νί(6 
ι6ε ρΓονίδίοηδ οί Κεέυΐβίίοη 12 ογ 6ε!\νεεη 5ΐις6 ζοηεβ 6οι6 οί 
\ν6ίοη 3Γε 50 ρΓΟίεείεά, 16 ε Ιεδδετ οί (6ε Ονο νπΐιιεδ βίνεη ίη (6ε 
θ61ε$ 56311 βρρίγ. \ν6εΓε 3 5ρπη61εΓε£ί ζοηε 3π<! ζ ηοη-δρπηΚΙεΓεί) 
ζοηε πιεει ινηηίη ϊοεοπκηοΟβίίοη 3Πί) δεινίεε 503085, (6ε 6ί§6ετ οί 
(6ε ί\νο νείυεδ §ίνεη ίη (6ε (361εδ 563 ΙΙ 3ρρΙν (ο (ηε εΐίνίδίοη 6εΐ\νεεη 
(6ε ζοηεδ. 

.6 Νο(\νί( 65 ( 3 η 6 ίη{> ( 6 ε ρΓονίδίοηδ οί Κε§υ! 3 (ίοη 35 ( 6 ετε 3Γε ηο 
δρεείεΐ ΓεςηίΓεπιεηίδ (ογ πΐ3ίεπ3ΐ ογ ίη(εΕΠ(γ οί 6οιιη()3πε5 \ν 6 ε(ε 
οηΐγ 3 6356 3ρρεαΓ5 ίη ( 6 ε (36165. 

.7 Τ6ε Α6πιίηί5(Γ3(ίοη 563 ΙΙ 6ε(επηίηε ίη τεδρεει οί ε3ίε§0Γγ (5) 
5ρ3εε5 \ν6ε(6ετ (6ε ίη5ΐιΐ3(ίοη νηΐυεδ ίη ο61ε 2611 ογ 26.2 5631! 3ρρ1γ 
ίο εηΟί οί 6βε6Ηου5ε5 βπ6 5ΐιρεΓ5(Γ(ΐείιΐΓε5, 3η6 ιν6ε(6εΓ (6β 
ίηδυΐηίίοη νβΐηεδ ίη (361$ 26.3 ογ 26.4 $63)1 3ρρ1γ (Ο \νε3(6ετ 6εεΚ5. 

. 1η ηό έ35ε 563 ΙΙ :6 ε ΓεφιίΓεπιεη(5 οί εηίε^οΓγ (5) οί οβίεχ 26.1 (ο 
26.4 ηεεε55ί[3(ε βήεΙοϊΐΐΓέ οί χρηεεδ »6ίε6 ίη (ηε ορίηίοη οί (6ε 
Α(1πιίηί5(Γ3(ίοη ηεείΐ ηο( 6ε εηε1θ5ε(Ι. 

3 Οοηίίηυοιίδ “Β” εΐ355 ςεΙΙϊηςΒ ογ 1ίηίη£5, ίη 355οεί3(ίοη (νί(6 (6ε τεΐενβηί 
εΐεε^δ ογ 6η166ε3<ΐ5, ιήόγ 6ε 3εεερ(ε<1 35 εοπ(η6υΐίη(; \ν6ο!1γ ογ ίπ ; ρ3Γ(, (ο (6ε 
ΓεςυΪΓει) ίηδυΐβΐίοη βηϋ ίπΙεβΟΐγ οί ζ είίνίδίοη 

4 Ιη βρρΓονίηβ 5(πιε(ιΐΓ3ΐ ίίεε ρΓΟίεεΙίοη εΐεοίΐϊ, (6ε Α6Γηίηί5(Γ3(ίοη 56311 
63νε ιε$ζιά (ο (6ε πδΚ οί 6ε;ι( (Γ3η5Γηΐδ5ΐοπ 3( ίη(εΓ5εε(ίοη5 ζηά (επηίηΒΐ 
ροίη(5 οί ΓεςυίΓεεί (Ιιεπηβΐ 63τηεΓ$. 


Κε^υΙοΙίοη 27 

ίιΤεί πίεξπιγ ο/ύμΙΜιεαάί αηά.άεεία ίη ίΗίρχ εαπγίηχ 
ηοΐ πιοπ ίΗαη 36 ραίίεηξεπ 

1 Ιη 36(1ί(ίρη ίο εοπιρίγίηΕ \νί (6 ( 6 ε δρεείίίε ρΓονί$ίοη5 ίοΓ Γκε ιηίε^πιγ οί 
6υ1Κ6ε3(ΐ5 3 Π 6 6 εε )(5 πιεηίίοηεά εΐ 5 ε» 6 εΓε ίη ( 6 ίϊ Ρβγ(, ( 6 ε πιίηίΓπυπι Γηε 
ίη(ε£πίγ οί 6α166ε365 βηιί 6 εε 6 δ 563 ΙΙ 6 ε 35 ρΓέ5επ6ε6 ίη (361ε 27.1 3 η 6 ( 361 ε 
27.2. 

2 Τ 6 ε ίο 11 θ 5 νίπ§ ΓεςυίΓεπιεη(5 56311 βονει-η βρρίίεβίίοη οί ( 6 ε ο61ε5: 


1 Τβ61ε5 27.1 3η6 27.2 .56311.βρρίγ ΓεδρεείίνεΙγ (ο (6ε 6ιι166έ365 ζηά 
6εε6δ 5ερ3Γ3(ίη^ 36|3εεη( 5ρηεε5. 

2 Ρογ 6ε(επήίηίηΕ (6ε 3ρρΓορπ3(ε ίηε ιηιε^πίγ 5(3η63Γ65, Ιο^6έ: 
3ρρΙίε6 (ο 6ίνί5ΐοη5 6ε(\νεεη 36]3εεη( $ραεε$,. δΐιεΗ δρεεεδ 1 βίε; 
εΐ355ίίΐε6 3εεοΓ6ίη| (ο (Ηείτ ίκε Π56 35 δ6ο\νη ίη εβίεβοπεδ (1) (61 
(11) 6εΙο\ν. Τ6ε (Κίε οί ε3θ6 ε3(ε§0Γγ 15 ίηίεηάεϋ ίο 6ε (γρίειί). 
Γ3(6εΓ (63η Γεδίήεΐίνε. Τ6ε ηυιη6εΓ ίη ρ3τεη(6ε5ε5 ρΓεεε<6η£ ώε6 
εΒίε^οιγ τείεΐΐ (ο (6ε 3ρρ1ίθ36Ιε εοΙαπΊη ογ γο» ιη (6ε 06165. 

(1) Οοη/Γοί ίίαήοης 

8ρζ<χ$ εοηοίηίπβ επιεΓ^επεγ 5ουτεε5 οί ρον/ετ αηό 1ίΕ6ΐίη8 
ν/6εε16οιΐ5ε 3η6 ο63Γ(γοοπ». 
δρβεεδ εοη(3ίηίηΕ (6ε 56ίρ’5 ΓβΟίο εςιιίριηεηί. 
ΡίΓε-εχ(ίηΕΐιί56ίηΕ γοογπ5, ίκε εοηίΓοΙ 5(3(ίοη$ 3η6 ίϊΓε- 
ΓεεθΓ6ίη§ 5(3(ίοη5. 

ΟοηίΓοΙ γοοπι ϊογ ρΓοριιΙδίοη πιβεηίηεΓγ »6εη 1οο3(ειί οη(5ϊ6ε 
(6ε πΐ2ε6ίηεΓγ δρηεε. 

δρεεεδ εοηΟίηίηΕ εεη(Γ3ΐίζε6 βίε οίδπη εςιιίρπιεηΐ. 

' (2) Οοπίάοη 

Ρ355επ§εΓ 3η6 ετενν εοπί6θΓ5 3η6 1ο66ίε5. 

(3) Αείοπιπιοάαήοη ;ρααι 

3ρ8οε5 35 6είΐηε6 ίη Κε£ΐιΐ3(ίοη 3.10 εχε1υ6ίη§ εοιτί6θΓ5. 

(4) Ξΐαίηναγζ 

ΙηίεηοΓ 5θίπν8γ5, Ιίήδ 3η6 ε503ΐα(0Γ5 (ο(6ογ (63η (6θ5ε νν6ο11γ 
εοηΟίηεΟ ννί(6ίη (6ε ποε6ίηεΓγ δρηεεδ) αη6 εηεΙοδίίΓεδ (6εΓ8·: 
(ο. 

Ιη (6ί5 εοηηεχίοη, 3 5θίπν3γ ιν6ίε615 εηεΙοδοΟ οηΐγ 3( οηε Ιενεί 
56311 6ε τεζ&ΐάεά 35 ρζη οί (6ε 5ρ3εε ίτοπι »6ίε6 ί(, ίδ ηο( 
5ερ3Γ3(ει1 6γ 3 βτε αοοί. 

(5) 5εηκε ίροαι (Ιοιν ηίΐε) 

. ..ίΛεΚεο 3η(1 5(0Γε-Γ0οπΐ5 63νίη§ 3Γε35 οί Ιε55 (63η 2 πι ! . (ΙίγίηΕ 
;ίξόοιη3 επί )3υηΟπεδ. 

(6) ΜαοΗίηετγ. ίραεει ο/ αιίεξοεγ Α 

δραεεδ 85 (ίείϊηεεί ίη ΚεΕΐιΐ3(ίοη 3.19. 

(7) ΟίΗετ ηχαείιϊηεεγ εραεεε 
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■ ~ ’ : : 
δρβεεδ 38 εΐββηβίΐ ίη Κε£ΐιί3ΐίοη 3.20 εχείικίίηι ιηβεΗίηεΓγ 
δρβεεδ οί ε3(εβ0Γν Α. 

(8) ΟΐΓ£ύ χραοα 

Α11 δρβεεδ αδε<1 ίοί 03 γ£ 0 (ίπεΙυΟίη® ε3Γ£0 οίΙ οηΚί) επγ) 
ΐΓυηΙι\ν3γδ 3η0 ίιβΙεΗν,βγδ ιο δίκΗ δρβεεδ, οΐΙιεΓ ιίιβη δρεείβΐ 
εβιέβοιγ ίραοεδ. 


(9) 5εη>ίεε ι ραεα (ΗίξΗ τίιΗ) 


Οβίίεγδ; ρβπιηεδ οοη(3ίηίης οοοΚίη^ 3ρρ1ί3ηεε$, ραϊπι 3ηά 
ΙϊΓηρ ΓΟΟΓΠ5, ΙοεΚεΐΐ 3ηά δΙΟΓε-ΓΟοσίδ Ηενιηβ 3Γεβδ οί 2 π3 ογ 
ιηοΓε βηά «ΟΓίΐδΙιορδ οιΚεΓ <Ηβπ ΐΐιοδε ίοππίπ^ ρ3Π οί ιΗε 
ΓηβείιίηεΓγ 8ρ3οε5. 


ΤΑΒΕΕ 27.1 - ΡΙΚΕ ΙΝΤΕΟΚ.ΓΓΥ ΟΡ ΒυίΚΗΕΑϋδ 8ΕΡΑΚΑΤΙΝΟ Αϋ3Α€ΕΝΤ 
8ΡΑΟΕ8 


δρβεεδ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

ΟοηίΓοί δΐ3ίίοηδ (1) 

Α-0δ/ 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α.15 

Α-60 

Α-60 

φ 

Α-60 

ΟΟΓΓΚίΟΓδ (2) 


Ο®/ 

Β-06/ 

Β-οε/, 

α-ο*/ 

Β-οε/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-15, 
Α-04/ 

φ 

Α-15 

Αοοοιηιηοίΐϊΐίοη (3) 

5ρ»οβ$ 



Οί/ 

Β-0®/, 
Α-0 8/ 

Β-Οί/ 

ο 

< 

Α-0 

Α-0 

£θ3/ 


Α-30 

Α-® 

5ί3ίτνί3γδ (4)| 



Β-0?/, 

Α-0®/ 

Β-06/. 

Α-0§/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 


φ 

φ 

Α-15 

δεινίοε δρβεεδ (5) 
(Ιονν γιΛ) 





Ο*/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

φ 

Α-0 

ΜεοΗίηεΓγ δρβεεδ (6) 
οί εβίββΟΓγ Α 



• 



Φ 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

φ 

Α-60 

ΟΙΙιβγ πι3εΗίη«Γγ (7) 

8Ρ&065 







Α-0&/ 

' 

Α-0 

Α-0 

φ 

Α-0 

ΟητΒο δρβεεδ (8) 






- · 


Φ 

Α-0 

_ φ 

Α-0 

δεΓνίεε δραεεδ (9) 

(ΚίβΗ Γίδΐε) 






- 



Α -ΦΙ 

φ 

Α^30 

Ορεη ίεΛδ (10) 









• 

V 

- 

Α-0 

δρβοϊβΐ Ο&ίΒβΟΓγ (11) 
$ρΐ065 


. 





' 




Α-0 


Νσία: Το 6ε 3ρρ1ίε4 ίο Βοίΐι ίβ&ΐεδ 27.1 βηί 27.2, Βδ βρρΓοριϊϊίε. 
η/ Ρογ εΙβτίΠεβίίοη 38 Ιο «ΊιίεΗ βρρίίεδ δβε ΚεςιιΙβΗοηδ 25 3Π<1 29. 

0/ Μιεεε δρβεεδ Βίε οί Πιε δβπιε ηιιτηεΓίεβΙ εβίεΒορ' βηά δορεΓδεπρί 6 βρρεβτδ, 8 Βιιΐΐζΐίεβά οι Λεείε 
οί Πιε Γ8ΐίη£δ δίιοδνη ίη Ιίιε ίβίιίεδ ίδ ο ηί γ Γεςαίιετί \νΗεη ίΐιε βφβεεηί δρβεεδ βτε ίοτ 3 <3 ίΓΓοτεπΐ 
ριίΓροδε, ε.8· ίη οειε^οιγ (9). Α Ββΐΐεγ ηεχί ίο 8 Ββΐίεγ άοβδ ηοΐ ιεροίτε 3ΒαΙΜιεβΟ ίηιί 8 Ββΐΐεγ 
ηεχί ίο β ρ3ίιί! γοοπγ ιβςίιίτεδ βη “Α-0” 1>ιι11ίίιε3ί1. 

ο] ΒοΗΠιεβάδ δερβδβΐίηβ Όιε νείιεείΐιουδε 3ηιί οΗογΙγοογγι Πότη εοεΗ όΛεδ τηβγ 6ε “Β-0” Τ3ΐίη£. 
ά/ δεε 2.3 βη<Γ2.4 οίΗιίδ ΚεβιιΙβΗοη. 

ε/ Ροι Ιίιε αρρίίεβίίοη οί Κεβηΐβίίοη 24.1.2, “Β-0” 8ΐί<1 “Ο”, ν,ίιεΓε βρρεβτίηΒ ίη 1361ε 27.1, δΒβϋ 

ί>8 Γ03(1 38 “Α-0”. 

ί/ Ρίιε ίηδυΐβΐίοη ηεε<1 ηοί 6ε ΠΠεί ίί ίΗε Γηβεβίηετγ δρβεε οί εβΙεβΟΓγ (7), ίη Ιίιε ορίηίοη οί ιίιε 
Α<ΐΓηίηίδΙΐ3ΐίοη, 1ΐ3δΙίη1ε ογ ηο Πιε Γί$Κ. 

* Ννίιετε 3η 3δίεΓίδΙτ 3ρρε3Γ5 ίη Ιίιε Ιβ61εδ, Πιε άίνίδίοη ίδ Γεςιιίτειΐ ιο 6ε οί δίεεί ογ οίίιεΓ εςυίνβίεηΐ 
ιταΙεπΗΐ ί)οι ίδ ηοί ΓεςυΐΓ«1 Ιο Βε οί “Α” είεδδ κΐαηάατςί. 

Ρογ Πιε 3ρρ1ίε3ίίοη οί Κε§αΐ3ΐίοη 24.1.2 3η βδίεπδΚ, ν<Ββτε 3ρρε3ίίη;> ίη ΙβΒΙε 27.2, εχεερί Γ6γ 
εείεΒΟΓίεδ (8) βη<1 (10), δίιϊΐΐ 6ε γο 3<3 3δ “Α-0”. 
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ΤΑΒΕΕ 27.2 - ΓΙΚΕΙΝΤΕΟΚΙΤΥ ΟΡ ΡΕΟΚδ 8ΕΡΑΚΑΤΙΝΟ ΑΜΑΟΕΝΤ δΡΑΟΕδ 


δραεε , 5ρ3εε 

βείονγ·*· ιέονε 

- 

(1) 

(2) 

1 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Οοηΐτοί Λαίίοπι 

(1) 

Α-0 

Α-0 

Εϋ 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Φ' 

Α-30 

ΟοηίάοΓί 

(2) 

Μ 

* 

Φ. 

Α-0 

Φ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Φ 

Α-0 

ΑοΟΟΓΠΓΠΟίΐΒΐίοη 

8Ρ&0β$ 

(3) 

Μ 

Α-0 

■ 

Α-0 

■ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-30 

Α-04/ 

8ΐϊίΓ»ΗΥ! 

(4) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Φ 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Φ 

Α-0 



Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

η 

Α-0 

ΜϊοΚίηβΓγ 5Ρ3065 (6) 

οί ΜίεβΟΓΥ Α 

> 

ο 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

■ 

Α-60 

11 

Α-30 

Α-60 

■ 

Α-60 

ΟίΗβτ ζη&οΗΙηβιγ 

δρ30€$ 

(7) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 



Α-0 

- 

■ 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-0 


Β 

Α-60 

Α-0 

Α-0 



Α-0 

Α-0 

Φ 

Α-0 

φ 

Α-0 

δεινίοε 5ρ3(*5 
(ΚϊβΗ γιΛ) 

(9) 

Α-60 

Α-30 
Α-0 4/ 

Α-30 
Α-0 ύΙ 

Α-30 
Α-0 άΙ 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-30 

Ορβη<1β<*$ (10) 

* - 

Β 

Β 

. φ 

Φ 

Β 

Β 

Β 

Β 


Α-0 

δρβοίίΐ ςϊΙβ^οΓγ (11) 
5ραεε$ 

Α-60 

Α-15 

Α-30 

Α04/ 



Α-30 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Α-0 

Α-0 


(10) Ορεη άεεία 

Ορεη <:ίεο1ί δροεεδ 3ΐκ1 εηεΐοδεϋ ρΓοηιεη3(1εδ 1ΐ3νΐη§ ηο ίΐΓβ 
Η$1ς. Αϊγ δρεεεδ (Λε δρβοε ουίδΐάε 5υρεΓ5(ηιεΐυΓεδ βηά άεεΚ- 
Ιιοαβεδ). 

( 11 ) Ξρεάαί εαίεξοτγ χραεεχ 

δρβεεβ 3$ άείίηεά ΐπ Κ,εβίαίοίίοη 3.18. 

.3 Ιη ύεΐεππίηίης (Ιιε 3ρρ1ίο3β1ε ΠΓε ίηίεζπίν κΟηάηπΙ οί 3 βοιιηάαΓγ 
βείννεεη ΐ\νο βρβεεδ ννιΐΐιΐη 3 ιηηϊη νεπίεπί ζοηε ογ Ηοπζοηοΐ ζοηε 
νΗίεΙι Ϊ8 ηοΐ ρΓοίεοΐεΟ ί)) 1 3η 3ΐιίοπΐ3ΐϊε δρηηΚΙεΓ $γ$ΐεπι εοπιρίγίηβ 
\νί()ι (Ηε ρΓονίδΐοηδ οί Κ.ε§υΐ3ΐίοη 12 ογ 6ε(\νεεη $υεΗ ζοηεδ ηεϊΐίιεΓ 
οί ινίιϊεΐι ίδ 80 ρΓΟΙεεΙείΙ, (Ιιε ΚϊβΙιεΓ οί (Ιιε ί\νο νβΐυεδ £ίνεη ΐη Ιϋε 
Ιβίιίεδ 8ΐΐ3ΐ1 3ρρ1γ. 

.4 Ιη <Ιείεπηίηίη£ (Ιιε 3ρρϋθ3β1ε ΐττε ΐπίεςπίν 5(3η(ΐ3Γ(1 οί 3 ΟοιιηΟβιτγ 
6ε(λνεεη Γννο δρβεεδ ννιΐίιϊη 3 ΓΠ3ΐ'η νεπίεβι ζοηε ογ 1ιοηζοη(3ΐ ζοηε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 


ννΗίεΗ ίί ρτοίεείεϋ Ηγ 3η βυΙοπΐ3ΐίο δρπηΗΙετ δγδίεπνεοιηρΙγίηΒ ννίιΗ 
(Ηε ρτονίδϊόηδ οί Κε£υΙβ(ίοη 12 οτ Ηειννεεη δυεΗ ζοηεδ ΗοιΗ οί 
ννΗίοη βτε 5ο ρΓΟίεείεό, (Ηε Ιβδδετ οί (Ηε (ννο νβΐυεδ βίνεη ίη (Ηε 
ιβΗΙεδδΗβΙΙ βρρίγ. ν/Ηετε 8 5ρπηΙ<1εΓεά ζοηε βηά 3 ποη-δρτίηίιΙεΓει) 
ζοηε ιηεεί ννιΐηϊη βεεοιηπιοιίβΐίοη βηΟ βετνΐεε δρβεεδ, (Ηε Ηί;>Ηετ οί 
(Ηε (ννο νβΐυεβ βίνεη ϊή (Ηε ΙβΗΙεδ $Η3ΐ1 βρρίγ (ο (ηε άίνίδίοη Ηειινεεη 
(Ηε ζοηεε. 

’Οοηΐίηυουδ “Β” εΐ355 εείΐίηβδ οί 1ίηίη|>5, ϊη βδδοείβίίοη ννίιΗ (Ηε τεΐενβηΐ 
όεεΚδ όί ΗυΙΙώεβιΙδ, πιβγ Ηε 3εοερΐε<1 85 οοη(πΗϋ(ίη§, «Ηοΐΐν ογ ίη ρβη, Ιο (Ηε 
Γ.τεςύίτεό ίηδυΐβιίοπ χοα ίηίεΕήΐγ οί β όίνίδίοη. 

»; ΕχΙεπιβΙ Ηουηόβτίεδ ινΗίεΗ βτε Γεαυίτεό ίη Κεβϋΐβΐίοη 23.1 (ο Ηε οί δίεε! 
ΙοτοίΗετ, εςυίνβίεηι πιβίετίβΐ πιβγ Ηε ριετεεό ίοτ (Ηε ίίΙιίη§ οί ινίηΟοινδ βηά 
; ϊίιίεδαιηίεδ ρίονί«3β«3 (Ηβί (Ηείε ίδ ηο ΓερυίίεηιεηΙ ίοτδυεΗ Ηουιιόβτίεδ ίο Ηπνε 
Ιρϊϋ,ςίβδδ ίηίεβτϊΐγ εΙδεινΗετε ίη (Ηίδ Οιβρίετ δίιηίΐβτΐγ, ίη δυεΗ Ηουηόβπεδ 
Γ^ΗίεΗ βτε ηοί τεςυίτεά ίο Ηβνε “Α” <38* ίπίεβτίΐγ, όοοτδ πιβγ Ηε οί ιηβίεπαΐχ 
:·ί 0 (Ηε δβΐίδίβοιίαη οί (Ηε ΑάπιίπίδίΓβΙίοη. 

8851 ·-·. . 


.2 ννΉετε (Ηε δρβεε ίδ βΗονε ίΗε ΗυΙΗΗεβΟ άεείε, (Ηε (ννο πιεβηδ οί 
εδεβρε δΗβΙΙ Ηε 35 ννίάεΐν δερβτβίεό 35 ροδδίΗΙε βηό ίΗε Οοοτδ ΙεβάίηΕ 
ίΓΟτη δΐιοΗ πιεβηδ οί εδεβρε δΗβΙΙ Ηε ίη β ροδίίίοη ίτοπι ινΗίεΗ βεεεδδ ίδ 
ρΓΟνίεΙεεΙ (ο (Ηε βρρτορπβιε ΙίίεΗοβΙ βηα 1ίίεΓ3ί( ειηΗβτΙίβΙίοη άεείΐδ. 
ννΗεΓε δυεΗ πιεβηδ οί εδεβρε τεςυίτε (Ηε υδε οί ΙβάΟεΓδ, (Ηε$ε δΗβΙΙ 
Ηε οί δίεεί. 

3.2 Ιη 3 δΗίρ οί Ιοδδ (Ηβη 1,000 ιοηδ £Γθ55 Ιοηηβ(>ε, (Ηε ΑόπιίηίδΙτβΙίοη πιβγ 
όίδρεηδε ινίιΗ οηε οί ίΗε πιεβηδ οί εδε3ρε, όυε γοεβγγ) Ηείηρ ρβκΐ ιο ίΗε ινκΗΗ 
80(3 φδροδίΐίοη οί ίΗε υρρεΓ ρβπ οί ίΗε δρβεε; βηαίη 3 δΗίρ οί 1,000 Ιοηδ βτοδδ 
Ιι·>ηπβ§ε 3Π(1 βΗονε, (Ηε Ααππηίδίτβΐίοη πιβγ άίδρεηδε ινίιΗ οηε πιεβηδ οί 
εδεβρε ίτοπι 3ηγ δυεΗ βρβεε εο Ιοηε 35 είιΗετ 3 (Ιοογ ογ β δίεε) ΙβόΟετ ρτονίάεδ 

3 δβίε εδεβρε Γουίε ίο ίΗε ειηΗβΓΚβιίοη Οεείε, άυε Γε^ΒΓά Ηείηβ ρβίιΐ ιο ίΗε 
ηβΐυτε βηά 1οο3ίίοη οί ίΗε δρβεε βηι) ινΗεΐΗετ ρεΓδοηδ 3Γε ηοηπΒΐΙγ επιρίογείΐ 
ίη ιΗβι δρβεε. 

4 Ιη ηο εββο δΗβΙΙ Ιίίΐδ Ηε εοηδίΟεΓεΟ 3δ ίοπηίηβ οηε οί ίΗε Γεςυίτειΐ ηιεΒηδ 
οί εβεβρε. 


Κε£υΙβηοη ζ» 

Μεαη* ο{ εταίρε 

5(βΪΓννβγ5 ΒηΟ ΐ3ϋ0εΓ5 δΗβΙΙ Ηε 3(Τ3η§ε(1 (ο ρΓΟνίΟε Γε3ί)γ Γηεεηδ οί 
ίεκηρε (ο (Ηε ΙίίεΗοβΙ 3η<1 ΙίίεΓβή οΓηΗ3ΓΗ8(ιοη Οεείτ. ίΓΟίη η'Ι ρεδίευιτεΓ απά 
ίετενν δρβεεδ ίηά ίτοπι $ριοε$ ίη ινΗίεΗ (Ηε είε\ν ίδ αοτηιβΗγ εην.Ίογεα, ο·Η*.γ 
Τ(Η βη πιβοΗίηεΓγ δρβεεδ. Ιη ρ3Γ(ίευΐ3Γ, (Ηε ίοΐΐοντίη^ ρεονίδίοηδ δΗηΙΙ Ηε 
•εοπιρίίεά »11Η: 

;.1 Βείονν (Ηε ΗυΙΗΗεαΟ ιΐεείί ί»ο ιηε3Π5 οί εδεβρε, 3( Ιεεδΐ οηε οί «ΗίεΙι 
δΗβΙΙ Ηε ίη(1ερεη<1εη( οί δνβίεΓίί^Ηί (ΙοοΓδ, δΗεΙΙ Ηε ρΓονίΗεΗ ίεσπι 
03εΗ ινηίεπίβηΐ εοπιρ3Γ(ιηεη1 ογ δίηύΐβίΐγ Γεδίπείειί δρβεε ογ Ετουρ 
οί δρηεεδ. Εχεερίίοηβΐΐγ, (Ηε ΑΗιηίηίδίΓΒίίοη πιεγ άίδρεηδε »ίιΗ οηε 
όί (Ηε ιηεΒηδ οί εδεβρε, <3υε (ε§3Γ(1 Ηείη§ ρ3ίά ίο (Ηε η3ίυΓ8 3ηε1 
ΙοεηΙίοη οί δρηεεδ βηό (ο ίΗε ηυπιΗεΓ οί ρεΓδοηδ ν/Ηο ηί^Ηί ηοπηΒΐΙγ 
Ηε 3εεοηιιηοό3ΐει1 ογ εηιρίογεό (ΗεΓε. 

.2 ΑΗονε (Ηε ΗυΙΗΗέβΟ Οεείί (ΗεΓε $Ηβ 11 Ηε 31 Ιεβδί Γαό πιεβηδ οί 
0503 ρε ίΓΟΓη εηοΗ πΐ3ίη νεηίοβΐ ζοηε ογ δίπιϊΐΒΓίγ Γεδίπείειί δρηοε ογ 
Ετουρ οί δρβοεδ βί 1ε3δί οηε οί νκΗίεΗ δΗηίΙ §ίνε βεεεεδ (ο 3 δΟίηνηγ 
ίοπηιη8 3 νεΛίοεΙ εδοβρε. 

;3 Ιί 3 Γ3(1ίο1ε1ε8Γ3ρΗ δίβΐίοη Η35 ηο ΟίΓεοί εοεεδδ ίο (Ηο ορεη όεεΚ, («ο 
πιεβηδ οί εδοβρε ίεοπι ογ βοεεδδ ίο δυεΗ 5ί3(ίοη δΗ3ϋ Ηε ρΓονίόεό. 
οηε οί ννΗίόΗ πιβγ Ηε 8 ροπΗοΙε ογ ντίηιίοιν οί δυίΠοίεηΙ δίζε ογ 
3 ηο(ΗεΓ ηιεΒηδ ίο (Ηε 53(ίδί3ε(ίοη οί (Ηε Αάιηίηίδίοΐίοη. 

.4 Α εΟΓτίάοΓ ογ ρβγΙ οί 3 εοπΐΟοΓ &οπι ινΗίοΗ,ΐΗεΓε ίδ οηΐγ οηε τουίε 
οί εδεβρε δΗηΙΐ ηοί εχεεεό: 

13 πι ίη ΙεηβίΗ ϊογ δΗίρδ οβπ-γίηΒ τηοίβ (Ηβη 36 ρεδδεήβεΓδ, ζηά 
7 πι ίη ΙεηβίΗ ίθ( δΗίρδ 03ΓΓγίηΒ ηοί πιοΓε (Ηβπ 36 ρΒδδεη^εΓδ. 

.5 Α( ΙεΒδί οηε οί (Ηε ηιεηηδ οί εδεηρε ΓεουίτεΟ Ηγ ρ3Γ8£Γ3ρΗδ 1.1 3η0 

3.2 δΗηΙΙ εοηδίδΐ οί 3 ΓεηΟίΙγ βεεεδδίΗΙε εηεΐοδεό δΟίηνηγ, ινΗίεΗ 
δΗεΙΙ ρεονίΟε εοηιίηυουδ (ΐτε δΗεΙιεε ίΓΟπι ίΗε Ιενεί οί ίίδ οπ§ίη (ο 
(Ηε βρρΓορπΒίε 1ίίεΗθ3( βηΟ ΙίίεΓβίΙ επιΗβτΙοΙίοη ΟεεΚδ ογ (Ηε 
ΗίβΗεδί Ιενεί δεενεό Ηγ (Ηε δίηίηνΒγ, νκΗίοΗενεΓ Ιενεί ίδ (Ηε Ηί^ΗεδΙ. 
Ηοινενεε, δνΗεεε (Ηε Αόιηϊηίδ(Γ3(ίοη Ηβδ £Τ3η(ε£ΐ <ϋδρεηδ3(ίοη υηόετ 
(Ηε ρεονίδίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΗ 1.1 (Ηε δοΐε πιεβηδ οί εδεερε δΗεΙΙ 
ρΓονιόε 53ίε εδεηρε (ο (Ηε 53(ίδί3ε(ίοη οί (Ηε ΑόπιίηίδίΓΒίίοη. ΤΗε 
\νί(1ιΗ, ηυπιΗεΓ εηΟ εοηίϊηυίίγ οί (Ηε δΟίηνηγδ 5 Ηβ 11 Ηε (ο (Ηε 
δΒΓίδίηεϋοη οί (Ηε Αόπιίηίδ(Γ3(ίοη. 

.6 ΡΓΟίεεΙίοη οί ηεεεδδ ίεοπι (Ηε δίΕίπνβγ εηεΐοδυεεδ (ο (Ηε1ίίεΗθ3( 3ηό 
1ίίεΓ3ί( επιΗ3Γΐ(3(ίοη οτεβδ δΗεΙΙ Ηε ίο (Ηε δ3(ίδί3ε(ίοη οί (Ηε 
Αόπιίηίδ(Γ3(ίοη. 

.7 ϊίΙΒίηναγδ δετνίης οηΐγ β δρβεε 8η(1 3 ΗβΙεοηγ ίη ίΗβί δρηεε δΗηΙΙ ηοί 
Ηε εοηδίόεΓειΙ 35 ίοπηίηκ οηε οί (Ηε Γεςυίεειΐ πιεβηδ οί εδεηρε. 

Ιη *ρε<ήη1 εβίεβοιγ δρηεεδ (Ηε ηυπιΗεΓ αη(1 όίδροδίίίοή οί (Ηε (πεβηδ οί 
|έδ03ρίε ΗοΐΗ Ηεΐονν βπά βΗονε (Ηε Ηυ1ΗΗε3ΐ1 ΟεεΗ δΗ3ΐΙ Ηε (ο (Ηε δΒΐίδίβείίοη οί 
|(Ηε Α0πιίηί5(Γ3(ίοπ βπΟ ίη ^εηεΓΒΐ (Ηε δηίε(γ οί βεεεδδ (ο (Ηε ειηΗΒΓ'κΗίίοη 
|<ίέεΐΓ δΗβΙΙ Ηε'Βί 1ε3δ( εςυίν3ΐεη( (ο (Η3( ρίονίΟεΟ ίοε υηάεε ρ3Γ8§Γ3ρΗδ 1.1, 
§1;2, .1.5 3η0 1.6. 

, · 

|;2:2 Οηε οί (Ηε εδεβρε τουίεδ ίτοπι (Ηε ΗίβεΗίηεεγ δρηεεδ »Ηεεε (Ηε ετε» ίδ 
Π0πη3ΐ1γ επιρΙογεΟ 5 Η 3 ΙΙ 3νοϊ0 <ϋεεε( ηεεεδδ (ο 3ηγ δρεείη) εΒίε^οεγ δρηεε. 

■ · '■ 

|34 Τν/ο πιεβηδ οί εδεβρε δΗβΙΙ Ηε ρΓονίΟεΟ ίτοπι εβεΗ πίΒεΗίηεεγ δρ3εε. Ιη 
ΡΒΓίίευΙβΓ, (Ηε ίοΙΙονίη^ ρεονίδίοηδ δΗβΙΙ Ηε εοπιρΙίεΟ ινίίΗ: 

.1 ν/Ηεεε (Ηε δρ3εε ίδ Ηεΐονν (Ηε ΗιιΙ)(Ηε8<1 όεοΚ (Ηε πνο πιεβηδ οί. 
εδεβρε δΗβΙΙ εοηδίδ( οί είίΗει;: 

.1.1 πνο δβ(δ οί 5(εείΐ3(1<1εΓδ βδ ννίΟεΙγ 5ερ3Γβ(ει135 ροδδίΗΙε, ΙεβΟίη® (ο 
ΟοοΓδ ίη (Ηε υρρεε ρβεί οί (Ηε δρβεε δίιηίΙβΓίγ δερβεβίειΐ βηΟ ίτοπι 
ινΗίεΗ βεεεδδ ίδ ρεονίίεύ (ο (Ηε βρρΓθρπ3(ε ΙίίεΗοβΙ βηΟ 1ίίεΓβί( 
επιΗβεΗβΙίοη ίεεΚδ. Οηε οί (Ηεδε ΙβΟΟεπ δΗβΙΙ ρεονίιίε εοηιίηυουδ 
βτε δΗεΚεε ίτοπι (Ηε ΙοννβΓ ρβτί οί ίΗε δρβεε (ο 3 δβίε ροδίίίοη 
ουίδίΟε (Ηε δρβεε; ρέ 

.1.2 οηε δίεεί ίβΟΟετ 1β3<1ιη£ (ο 3 <36 ογ ίη (Ηε υρρεε ρβη οί (Ηε δρβεε 
ίτοπι ννΚίοΗ βεεεδδ ίδ ριονίΟεό (ο (Ηε επιΗΒΓΚβίίοη ϋεεΗ ζηά 
βόόίιίοηβΐίγ, ϊη.ίΗέ ίοινεΓ ρβη οί (Ηε δρβεε Ηηό ίη 3 ροδίίίοη ινεΙΙ 
δερβΓβίειΙ ίτοπι (Ηε ΙβόΟετ τείεττειΐ (ο, β δίεεί Οοογ εβρβΗΙε οί 
Ηείη§ ορεΓβίεό ίτοπι εβεΗ δίόβ βηιΐ νοΗίεΗ ρτόνίΟεδ βεεεδδ (ο 3 δβίε 
εδεβρε τουίε ίτοπι (Ηε Ιοινετ ρβτΐ οί (Ηε δρβεε (ο (Ηε επιΗ3Γΐΐ3(ίοη 
όεείί. 


Κε£ΐι1β(ίοη 29 

ΡηΙεεΙίοη ο /ϋαίηναγί αηιΐ /ι/ο ίη αεεοτηηιοάαύοη αηά ίετνιεε !ραεε$ 

1 ΑΙ1 δΟίηνβγδ δΗβΙΙ Ηε οί δίεεί ίτβπιε εοηδίτυείίοη εχεερ( «Ήετε (Ηε 
Αι1πιίπί8ίΓ3(ίοη δβπείίοιίδ (Ηε υδε οί οίΗετ εΐ|υίν3ΐεη( πΐ3(ετί3ΐ, 3ηι1 δΗβΙΙ Ηε 
ννϊίΗϊη εηεΐοδυτεδ ίοππεΟ οί “Α” είβδδ Ηίνΐδίοηδ, ινίιΗ ροδίΐίνε πιεβηδ οί 
είοδυτε 3( βΠ ορεηίπβδ, εχεερ( (Ηβί: 

.1 3 δίβίπνβγ εοηηεείίηβ οηΐγ (\νο ΟεεΗδ ηεεό ηο( Ηε επείοδεό, 
ρτονίΟεό (Ηε ίη(ε§τί(γ οί (Ηε όεείί ίδ πΐ3ίη(3ίηεεΙ Ηγ ρτορετ 
ΗυΙΗΗεβόδ ογ όοοτδ ίη οηε ’ίννεεηόεείι δρβεε. \νΗεη β δΟίηνβγ ίδ 
εΐοδεε) ίη οηε ’ΠνεεηιΙεοΗ δρβεε, (Ηε δΟίηνβγ εηεΐοδυτε δΗβΙΙ Ηε 
ρΓθ(εε(ει! ίη 3εεοΓ03ηεε ννίιΗ (Ηε (βΗΙεδ ίοτ όεεΗδ ίη Κε^υΙβΙίοηδ 26 
οτ 27; 

.2 δίβίπνβγδ πιβγ Ηε ίίκεό ίη (Ηε ορέη ίη β ρυΗΙίε δρβεε. ρτονίΟεό (Ηεγ 
Ιίε ννΗοΙΙγ- \νί(Ηίη δυεΗ ρυΗΙίε δρβεε. 

2 δοίηνβγ επείοδυτεδ δΗβΙΙ Ηβνε ΟίτεεΙ εοπιπιυηίε3(ίοπ χνίΐΗ (Ηε εοττίόοτδ 
3ηά Ηε οί δυίίίείεη( ητεβ (ο ρτενεηί εοη^εδίίοη, Ηβνίη^ ίη νίε\ν (Ηε ηυπιΗεΓ οί 
ρεΓδοηδ Ιίΐιείγ (ο υδε (Ηειη ίη βη επιεΓ^εηογ. Ιη 50 ί3Γ 35 ίδ ρτβεΟεβΗΙε, 
δίβίπνβγ επείοδυτεδ δΗβΙΙ ηοί £ίνε εΙίτεεί βεεεδδ (ο εβΗίηδ, δεπ’ίεε Ιοείιετδ, ογ 
οιΗετ εηεΐοδεό δρβεεδ εοηίβίηίη^ εοπιΗυδίίΗΙεδ ίη ινΗίεΗ β Πτε ίδ ΙίΗεΙγ (ο 
ΟΓί§ίπ3(0. 

3 ■ 13ί( (τυηΚδ δΗβΙΙ Ηε δο ίί((εό βδ ίο ρτενεηί (Ηε ρβ55β§ε οί δπιοΐιε βπό 
ίΐβπιε ίτοτη οηε ’ίννεεηιίεείϊ Ιο.βηοίΗετ βηιΐ δΗβΙΙ Ηε ρτονίΟεό ινίιΗ πιεβηδ οί 
εΐοδίηξ δο βδ (ο ρεπηίί (Ηε εοη(το! οί ότβυ@Η( βηό δπιοΗε. 


ΚεςυΙα(ϊοη 30 

Ορεηιηξϊ ίη “Α” εΐακ Λνίτίοητ 

1 Εχεερί ίοτ ΗβίεΗεδ ΗεΟνεεη 03Γ§ο, δρεείβΙ εβιε^οτγ, δίοτε, βηι! Η3(>ι;3[>ε 
δρβεεδ, 3η0 Ηείινεεη δυεΗ δρβεεδ 3η0 (Ηε ννεβίΗετ ΟεεΗδ, 311 ορεηίπ§5 δΗβΙΙ Ηε 
ρτονίάειΐ ννίΐΐι ρετπΐ3ηεη(1γ 3((3εΗε(1 πιεβηδ οί εΐοδίηβ ινΗίεΗ δΗβΙΙ Ηε βι 1θ3δ( 
βδ είίεείίνε ίοτ τεδίδΐίη^ Ητεδ 35 (Ηε άίνίδίοηδ ίη ινΗίεΗ (Ηεγ βτε ίίκεό. 

2 ΤΗε εοηδ(τυε(ίοη οί βΙΙ όοοτδ βηό Οοογ ίτβπιεδ ίη “Α” είβδδ Οίνίδίοηδ. 
\νί(Η (Ηε Γηεβηδ οί δεουπηκ (Ηεπι ννΗεη εΐοδεεί, δΗβΙΙ ρτονίόο τεδίδίβηεε (ο ίίτε 
βδ ινεΐΐ βδ (ο (Ηε ρβδδβ^ε οί δπτοΗε αηά ίΐβπίε, βδ ίβτ βδ ρτβειίεβΗΙε, εςυίνβΙεηΙ 
(ο (Ηβ( οί (Ηε ΗυΙΗΗεβίΙδ ίη ννΗίεΗ (Ηε Οοοτδ βτε δί(υβ(εα. 8υεΗ όοοτδ βηύ (Ιοογ 
ίτβΓπεδ εΗβΙΙ Ηε εοπδίτυείοιΐ οί δίεεί οτ οίΗετ εςυίνβίεηί πιβ(επβΙ. ΜνβιεπίβΗί 
άοοτΐ ηεειΐ ηοί Ηε ίηδυΐβίεό. 

3 Ιί δΗβΙΙ Ηε ροδδίΗΙε ίοτ εβεΗ ιΐοοτ (ο Ηε ορεηεό βηά εΐοδεό ίτοτη εβεΗ είθε 
οί (Ηε ΗυΙΗΗεβό Ηγ οηε ρετδοη οηΐγ. 

4 Ρίτε όοοτδ ίη πιβίη νεηίεβ! ζοηε ΗύΙΗΗεβάδ βηι) δίβίηνβγ επείοδυτεδ, 
οίΗετ (Ηβη ρο»εΓ-ορετβ(ε<Ι ινβ(ετ(ί§Η( όοοτδ βηΟ (Ηοδε ινΗίεΗ βτε ηοπηβΙΙγ 
Ιοοίίεό, δΗβΙΙ Ηε οί (Ηε δείί-εΐοδίη^ (νρε εβρβΗΙε οί εΐοδίηβ βΕβίηδί βη 
ίηεΐίηβίίοη οί 3.5° οηροδίηΕ είοδυτε. ΤΗε δρεεϋ οί Οο.οτ είοδυτε δΗβΙΙ, ίί 
ηεεεδδβτγ, Ηε εοηίΓοίΙείΙ δο βδ (ο ρτενεηί υηαυε Οβηςετ (ο ρετδοηδ. ΑΙΙ δυεΗ 
(ΙοοΓδ, εχεερί (ΗΟδε (Ηβί βτε ηοπηβΙΙγ εΙοδεΟ, δΗβΙΙ Ηε εβραΗίε οί τείεβδε ίτοπι 
β εοη(το1 δ(β(ίοη, εί(Ηετ δίπιυΐοηεουδίγ οτ ίη έτουρδ, βηό βΙδο ίηόίνίΟυβΙΙγ 
ίτοπι β ροδίίίοη β( (Ηε ιΐοοτ. ΤΗε τείεβδε πιεεΗβηίδπι δΗβΙΙ Ηε δο Οεδί^πεί) (Ηβί 
(Ηε όοοΓ ννίΙΙ βυ(οπιβ(ίεβΙ1γ εΐοδε ίη (Ηο ενεη! οί όίδτυρίίοη οί (Ηε εοπίτοί 
δγδίεπι; Ηοινενετ, βρρτονεό ροννεΓ-ορετβίεά ινβίοΠίβΗί όοοτβ ννίΙΙ Ηε εοηδί- 
αετειΐ ΒεεερίβΗΙε ίοτ (Ηίδ ρυτροβε. ΗοΙό-ΗβοΗ ΗοοΗδ ηοί δυΗ]εε( (ο εοπίτοί 
δΟίίοη τείεβδε ννίΙΙ ηο( Ηε ρεπηί((ει1. \νΗεη όουΗΙε εινίηβ Οοοτδ βτε 
ρεπηί((εΟ, (Ηεγ 5 Η 3 ΙΙ Ηβνε β 1β(εΗ βπβη^επιεηΐ ννΗίεΗ ίδ βυίοπιβιίεβίΐγ 
εηΕβ^εά Ηγ (Ηε ορετβ(ίοη οί (Ηε όοοτ τείεβδε δγδίεπι. 

5 ΊνΗετε β δρβεε ίδ ρτοίεείεΟ Ηγ βη βυ(οπΐ3(ίε δρτίηΚΙετ δγδίεπι εοπιρΙγίηΒ 
\νί(Η (Ηε ρτονίδίοηδ οί Κε§υΐ3(ίοπ 12 οτ θηεό \νί(Η β εοηίίηυουδ “Β’ είβδδ 
οείΙίηΕ, ορεηίη§δ ίη όεόΚ8 πο( ίοππίπέ δ(ερδ ίη πιβίη νέτΐίεβ! ζοηεδ ηοτ 
ΗουηαίηΕ ΗοτίζοπΟί ζοηεδ δΗβΙΙ Ηε εΐοβειΐ τεβδοηβΗΙγ (ίβπΐ ηηό δυεΗ ιΐεείΐδ 
δΗβΙΙ πιεεί (Ηε “Α” είβδδ ίπίε^πΐγ Γεαυύειηεηΐδ ίη δο ιβγ βδ ίδ τεβδοηβΗΙε βηι! 
ρτβειίεβΗΙε ίη (Ηε ΰ{ρίοη οί (Ηε ΑόπιίηίδΙτβίίοπ. 

6 ΤΗε τεςυίτειηβηΐδ ίοτ “Α” είβδδ ίη(ε§τί(γ οί (Ηε ουίετ Ηουηιΐβπεδ οί 3 
δΗίρ δΗβΙΙ ηοί βρρίγ (ο Είβδδ ρβπίΐίοηδ, ννίηόοννδ βη<3 δίιίεδουίΐΐοδ. 5ίτηίΐ3Γΐγ, 
(Ηε τεςυίτοπιβπΐδ ίοτ “Α” είβδδ ίηΙΟΕτίίγ δΗβΙΙ ηοί βρρίγ (ο εχίετίοτ Οοογϊ ιη 
δυρετδίτυοίυτεδ βηιΐ ύεείϋιουδεδ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΤΟΝ) 

Κε£υίβ11οη 31 Κε|>ιιΐ8ΐίοη 33 

Ορεηίηξ ι ίη "Β" είαιε άίνίιίοηι ΐνίηώηνε αηά είάοαΜίά 


1 Ροογ5 3 ή <1 <!οογ (Γ 3 Π 1 Κ 5 ίη “Β” οΐ 3$8 < 1 ίνί 5 ΐοη 5 επ< 1 ιηεηηδ οί δεεϋπηΕ 
(Ιιεπί 563 ΙΙ ρΓονίιΙε 3 πιε(6<χ1 οί εΙοδίίΓε » 6 ίε 6 56 α 11 68 νε Γεδίδ(3ηοε (ο Γιτε 35 
ίοΓ βδ ρΓβεΙίεοΜε εςυίνβίεηί (ο (Ιΐ3( οί ( 6 ε άίνίδίοηδ εχεερί (63ί νεη(ίΐ3(ίοη 
ορβηίη§5 ΓΠ3>' 6 ε ρεπηίΙι«1 ίη ( 6 ε 1ο\νεΓ ροπίοη οί 5(ΐο6 αοοΓ5. \νΚε γ ε δαε 6 
ορεηίη§ 15 ίη ογ ιιηίΙεΓ 3 (Ιοογ ( 6 ε (ο(3ΐ ηε( 3Γε3 οί 3ηγ 3υε6 ορεηϊη^ ογ 
ορβηίη^δ 56 ε 11 ηοΐ εχεεείί 0.05 Γη 2 . \ν 6 εη βηεΗ ορεηίη§ ίδ ουί ίη 3 <1οογ >ι 563 ΙΙ 
6ε ίϊ((ε<1 \νί(6 3 §ηΙΙ πΐ3θε οί ηοη-εοπι6ιΐ5(ί61ο πΐ31επ3ΐ. ϋοοπ 563 ΙΙ 6ε 
ηοη-εοηι6υ5ΐί6Ιε. 

2 Τ6ε ΓεςιπΓεπιεηΐδ ίοΓ “Β” εΐ355 ίπίε^πΐχ οί (6ε ου(εΓ 6οιιη<ΐ3πε5 οί 3 

δΗίρ 56311 ηο( 3ρρ1γ (ο §1355 ρ3Γ(ί(ίοη5, ινίηΟοιν: αηά 5ί(1ε$εϋ((1ε5. 5ίΓηίΙ &γ! ν, 
(6ε Γεΐ]υίΓεπιεη(5 ίοΓ "Β” οΐ355 ίη1β§πίγ 56311 ηοΐ 3ρρΙγ (ο εχ(εποΓ <1οογ5 ιη 
5ΐιρεΓ5ΐηιε(υΓε5 3η0 (ΙεεΙίΚουδεδ. Ρογ 56ίρ$ εαΓΓγίη§ ηο( Γηοτε (63η 36 
ρ355εη§εΐ5, (6ε Α<6ηίηίδ(Γ3(ίοη Γηαγ ρεπηίι ι6ε ιΐ5ε οί εοπι6ιΐ5(ί61ε πΐ3(«Π3ΐ5 
ίη όοθΓ5 5ερ3Γ3ϋη§ ε36ίη5 Ιγοπι (6ε ίηΟίνίΟνοί ίπΙεπΟΓ 53111(317 5ρ3εεδ 5ΐιο6 35 
56ο\νεΓ8. ' ' 

3 \ν 6 εΓε 3η 3υ(οπΐ3(ίε δρπηΙίΙεΓ 5γ5(ειη εοΓηρΙγίη^ \νί (6 ( 6 ε ρΓΟνίδίοηε οί 
Κε§ηΐ3(ίοη 12 Ϊ 5 βηεΟ: 

.1 ορεηίη §5 ίη (Ιεείεδ πο( ίοπηίηκ 5 (ερ 5 ίη τηηίη νεΓίίεβΙ ζοηεδ πογ 
6 οιιη< 6 η§ 6οηζοη(3ΐ ζοηεδ 563116ε εΐ05ε<1 Γε35οη861γίί§6( 3η0 5>ιε6 
(Ιεε 6 δ 5636 ιηεε( ( 6 ε "Β” εΐ 355 ίη(ε§πίγ ΥεςιιίΓειηεηίδ ίη δο ί 3 Γ 35 ίδ 
Γε 35 θη 361 ε βη«ί ρΓ 3 εΐίθ 361 ε ίη ( 6 ε ορίηίυη οί ( 6 ε Α( 1 πιίηί 5 {Γ 3 (ίοη; 
αηΟ 

.2 ορεηίη £5 ίη εοιτίΟοΓ 6ιι166ε3(ΐ5 οί “Β" εΐ 355 πΐ 3 (επ 3 ΐ 5 563 ΙΙ 6 ε 
ρΓθ(εείε<1 ίη βεεοπίηηεε νη(6 (6ε ρΓονίδίοηδ οί Κε§ηΐ3(ίοη 25. 

Κε§ιιΐ 3 ( 1 οη 32 

νεηιίίαήοη ιγΜηα 

1 Ρα&εηχετ Μρι αιττγίηξ πχοτε ιΗαη 36 ρα&εηξεη 

1.1 Τ 6 ε νεη(ίί3(ίοη δγδίειη οί 3 ρ 355 εη§ 8 Γ 56ίρ ε 3 ηγίη§ πιΟΓε ( 6 ηη 36 
ρ 355 εη§εΓ 5 563 ΙΙ, ίη 3 <κΙίίίοη (ο ( 6 ΐ 5 ραπ οί ( 6 ι$. Κε§ηΐ 3 ϋοη, 3 ΐδο 6 ε ίη 
εοιηρ 1 ί 3 ηεε \νί (6 ( 6 ε ΓεςηίΓεπιεηΙδ οί Κε§ιιΐ 3 (ίοη 16.2 (ο 16.9. 

1.2 Ιη §εηεΓ 3 ΐ, ( 6 ε νεη(ίΐ 8 (ίοη ί3η$ 56 β 11 6 ε 50 εΐίκρόκεεί ( 6 β( ( 6 ε 6 ηε (5 
Γεαε 6 ίη§ ( 6 ε νβηοιίδ 5ρ3εε5 Γεπίθίη ννί( 6 ίη ( 6 ε ποίη νειίίεβΐ ζοηε. 

1.3 ΙΜιεΓε νεη(ί)3(ίοη 5γ$ίεπΐ3 ρεηε(Γ3(ε Οεε^ε, ρΓεοαείίοηδ 56311 6 ε ίβίτεη, 
ίη βάάίϋοη (ο (6θ5ε Γε1ειίη§ (ο ( 6 ε βεε ίπ(ε§Γί(7 οί (6ε 6εε6 ΓεαοίΓεΟ 67 
Κε§αΐ 3 (ίοη 5 18.1.1 3η0 30.5, (ο ζειίηεε (6ε 1ί!:β1ί6οο:1 οί δΐηοίτε 3η<1 ηοί §3505 
Ρ355ίη§ ίτοπι οηε. ’(»/εεη(1εε!( δρβεε (ο 3ηο(6εΓ (6Γοη§6 (6ε 578 (ειη. Ιη 
3<1<1ί(ίοη (ο ίηδαΐΒίίοη ΓεςηίΓετηεηΙδ εοη(3ίηε(1 ίη Ιΐιίϊ Κε§αΐ3ίίοη, νεπίεηΐ 
6υε(5 56311, ίί ηεεε553Γγ, 6 ε 6ΐ5ΐιΐ3(ε(1 85 ΓεςηίΓεΟ 67 · 6 ε 3ρρΓορπ3(ε θ61ε5 ίη 
Κ.ε§υΐ3(ίοη 26. 

1.4 Εχεερ( ίη ε 3 τ§ο 5 ρ 3 εε 5 , νεη(ίΐ 3 (ίοη 6 υε(δ δΗηΙ] 6 ε εοη 5 (ηιε(ε <1 οί ( 6 ε 
ίο!Ιονιϊη§ ΓΠΗίεπίΙί: 

.1 <1υε(5 ηο( 1ε$5 (63η 0.075 ηι 2 ίη 5εε(ίοη3ΐ 3Γε3 αηά ηΙΙ νεΓ(ίε3ΐ <1υε(5 
5εΓνίη§ πιΟΓε (63η « 5ίη§1ε ’(»εεηι1εε1( 5ρ3εε 56311 6ε οοηδίηιειεθ οί 
$(εε1 ογ ο(6ογ εςυίνΕΐεηΐ πΐ3(επ3ΐ; 

.2 6η«51ε55 ( 63 η 0,075 πι 2 ίη 5 εε(ίοη 3 ΐ ηιεη ο( 6 ογ ( 63 η ( 6 ε νεηίεΕί 
<1ιιο(5 ΓείειτεΟ (ο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 1.4.1, 56311 6 ε εοη5(πιε(ε<Ι οί 
ηοη-εοηι6υ5(ί61ε Πΐ3ΐεή3ΐ5. 3ν6εΓε διιε 6 <1ιιε(5 ρεηείΓΕίε “Α" ογ 
“Β" εΐ355 Οίνίδίοηδ <1ιιε Γε§3Γ<1 56311 6 ε §ίνεη (ο εη$υπη§ ( 6 ε ίίΓε 
ίηίε§π (7 οί 16 ε Οίνϊδίοη; 

,3 δ 6 οΠ 1εη§ι6δ οί ΟικΛ, ηο( ίη §εηεΓ3ΐ εχεεε<ϋη§ 0.02 ιη 2 ίη 5ε«ίοη3ΐ 
3(03 ηοΓ 2 ιη ίη 1εη§(6, ηεεά ηο( 6 ε ηοη-οοπι6ιΐ5ίί61ε ρΓονίΟεΟ (631 

311 οί ( 6 ε ίοΐΐοννίη® εοήΟίιίοηδ βγο πιε(: 

.3.1, ( 6 ε 6 ιιε( ίδ εοηδ(ηιε(ε<1 οί 3 Πΐ3(εή3ΐ όί Γε5(ηε(ε<1 ίκε τίκΐι (ο ( 6 ε 
53 (ίδί 3 ε(ίοη οί ( 6 ε Α 6 πιίηίδ(Γ 3 (ίοη; 

.3.2 ( 6 ε <1υο( ίδ αεεϋ οη )7 3 ( ( 6 ε (επηίη 3 ΐ εη(Ι οί ( 6 ε νεη(ίΐ 3 (ίοη 575 ( 001 : 
3η<1 ·.... 

.3.3 ( 6 ε 6 ηε( ίδ ηοι Ιόε 3 (ε <1 εΙΟδεΓ ( 63 η 600 πιπι πιοΕδητεςΙ 3ΐοη§ ί (5 
1εη§(6 (ο 3 ρεηε(Γ3(ίοπ οί 3 η “Α” ογ “Β” είβδδ ιϋνίδίοη, ίπε1ϋ<ίίη§ 
εοηίίηιιοϋδ “Β" εΐ 355 εεί 1 ίη§ 5 . 

1.5 \\ΤιεΓε 3 5θίπν37 εηεΙοδϋΓε ίδ νρη(ίΐ3(ε<), ( 6 ε <1ηε( ογ 6ης(5 56311 6 ε 
(3ΐιεΐ) ίΓΟπι ( 6 ε ί3η τοοίή ίη<1ερεη<1εη(ΐ7 οί ο( 6 εΓ <1ιιε(5 ίη ( 6 ε νεηίίΐηίίοη 
575(επι 3η<1 563 ΙΙ ηο( δεηιε 3ηγ ο( 6 εΓ δρβεε. 

1.6 Α1Ι ρονιβΓ νοηΐίΐβΐίοη, εχοερί Πΐ3ε6ίηεΐ7 βρβεε 3ηϋ ς3Γ§ο δραεε 
νεη(ίί3(ίοη 3η0 3Π7 3ΐ(εΓΠ3(ίνε 575ΐεην »6ίε6 0137 6ε τευυιτειί υηάετ 
Κε§ιιΐ3(ίοη 16:6, ,56811 6 ε ίίίίειΐ \νί (6 εοη(Γ0ΐ5·8ο §Γ0υρε<1 (63( 31! ί3ηδ 6137 6 ε 
5(ορρε<1 ΙγΟπί εί( 6 εΓ οί Ονο 5ερ3Γ3(ε ρο5ί(ίόη5 \χ’ΗϊοΗ 56311 6 ε εκαηίεεί 35 ίβΓ. 
3ρΕΚ 35 : . ρΓ 3 ειίςβ 6 ΐε'; Οοή(Γθΐ5 ρτονίέΐεΟ ίοΓ ( 6 ε' ροχνεΓ νεη(ϋ3(ίοπ 5εΓνίη§ 
Γη3θ6ίηεΓ7 .5ρ3εέ5 $6311 3(50 6 ε §Γου.ρβ<ί 50 38 (ο 6 ε ορεο61ε Ιγοπ) [\νο 
ροδίίίοηδ, όηε οί » 6 ίε 6 Ρίιηίΐ 6 ε οιϋδίίΐε 5υε6 δρβεεδ. Ρ3Π5 5εΓνίη§ ροννεΓ 
νεη(ίΐ3(ίοη 5νε(επ(5 (ο οηγεο 5ρ3οε5 563116ε εαρβηΐε οί 6 είη§ δίορρεΐ Ιγογπ 3 
53ίε ροδίΐίοή Οϋΐδιείε $υε 6 5ρ3εεδ. 

2 Ραίίεη§ε( $Ηίρς εαηγίη% ηοι πιοκ ίηαη 36 ροίΐεηξβη 

2.1 Τ 6 ε νεη(ίΐ 3 (ίοη 575 (επι οί ρ 355 εη§εΓ δ 6 ίρδ ο^γιλΙγλ: ηο( πιΟΓε ( 63 η 36 


1 Αΐί <νίη<1ο*8 3 η <1 είεΙεδευΚίεδ ίη 6 ιι 11 < 6 εΒ <35 ννί( 6 ίη 3 εεοιτΐΓηο(ΐ 3 ΐίοη 3 ηά 
5εΓνίοε 5ρ3εε5 3ΐκ) εοηίΓοί δΟίίοηε ο( 6 εΓ ( 6 βη (6ο5ε (ο \ν 6 ίε 6 ( 6 ε ρΓονίδίοηε οί 
Κε§ηΐ 3 (ίοη 30.6 ηιι 6 οί Κε§ηί 3 (ίοη 31.2 3 ρρΐ 7 , 563 » 6 ε 50 οοηδίΓυείεΟ 35 (ο 
ρΓεδεΓνε ( 6 ε ίη(ε§π (7 ΓεςηίΓθΓηεηίδ οί ( 6 ε ( 7 ρε οί 6 «Π< 6 ε 365 ίη » 6 ί :6 ( 6 εν χΖ 
ίϊκίά. 1 - 

2^ Νθ[\νίι 65 ( 3 ΐιι 1 ίη§ ( 6 ε ΓεςυίΓεΓηεηΐδ οί ( 6 ε θ61ε$ ίη Κεριίηίίοηδ 26 3 η 6 

.1 311 ι^ίηϋοινδ 3η<! δίΟεδοιιηΙεδ ίη 6 ϋΙ 66 ε 3 <ΐ 5 5ερ3Γ3(ίη§ ηεεοπιπιοιίβ. 
(ίοη 8 η<ί δετνίεβ δρβεεδ 3η0 εοηίΓΟί 5(3(ίοη5 ΐΓΟΓη \νε3(6εΓ δΐίβΗ 6 ε 
εοη 2 (πιε(ε(] \νί (6 ίοηιεδ οί 5 (εε 1 ογ ο( 6 εΓ 5ΐ\ίο61ε πΐ 3 (επ 3 ΐ. Τ6ε ε13$< 
56311 6 ε ΓεΙΒίηείΙ 67 3 "πιεί3ΐ 8ΐ37.ίη§ 6ε3(1 ογ 3η§1ε; 6 " 

.2 5ρεεί3ΐ 3((εηίίοη 56311 6ε Είνεη (ο ( 6 ε ίήε ίη(ε§Γί (7 οί ινίηΟοινδ 
ίηείη§ ορεη ογ εηεΐοδείΐ 1ίίε6θ3( 3ή0 1ιίεΓ3ί( επϊ63ΓΚ31ίθη 3Γ835 3η<1 
(ο (6ε ίίτε ίη(ο§Γί(7 οί \νϊη<1ο\ν5 δίιυΒίείΙ 6ε1ο\ν εχιεΗ 3Γε3 5 ί η 5 υεΗ 3 
ροδίΐίοη (1ΐ3( (6εΐΓ ίβϋιίΓε εΙαΓίη® 3 ίηε \νουΜ ίπιρεΟε ( 6 ε ΐ3ΐιηε6ίηΕ 
οί, ογ ειη63Γΐί3ΐίοη ίηΐο, 1ίίε6θ3($ ογ 1ίίεΓ3θε. · 


Κε§ηΐ 3 (!οη 34 

Βαιήαεά ιαε ο/ οαπιύΐΰΐ&ίε ιηαΐεηαΐι 

1 Εχεερί ίη ε 3 Γ§ο 8 ρ 3 εε 5 , Γηβίΐ τοοπίδ, 63 §§3 Εϊ γοοπβ, ογ ΓεΟίίεΓβΙεΟ 
εοπιρ 3 Ππιεηΐ 5 οί δεενίοε δρβεεε, &11 Ιίηίπρ, ρουηοε, εεί 1 ίη §5 βη 6 ίήδηΐβίίοηε 
56311 6 ε οί ηοη-εοηι6ιΐ5(ί61ε ηΐ 3 (επ 3 ΐδ. Ραηίαΐ 6 η 11 < 6 ε 3 <ΐ 5 ογ ύεείτδ ιΐδεΟ (ο 
5α6ι1ίνί<!ε β δρβεε ίοΓ α(ίίί (7 ογ 3Πίδ(ίε ΙτεΒίηιεηί 56311 βίδο 6 ε οί ποη- 
εοΓηου5(ί61ε ιήΕΐεπβΙ. 

2 ναροιιτ 63τπ'εΓ5 3η<1 8<16ε5ίνε5 (158(1 ίη εοηίαηαίοη χνίΐΗ ίηδίιίείίοη, 35 
ννεΐΐ 35 ιπδΐιΐ3ηοη οί ρίρε β((ίη§5, ίοΓ εο16 εεινίεε 5γχ(ειη5 ηεε 6 ηοί 6ε 
ηοη-εοιη6α5(ί61ε, 6 υ( (ηεν εΗαΙΙ 6 ε ίεβρι (ο ( 6 ε πιίηίιηιιπι ςυ 3 ηιίΐγ ρΓ 3 ε(ίε 361 ε 
3η<1 ϋιείτ βχροδειΐ δνιπβεεδ· 56311 6βνε φΐΒΐίιίεδ οί τεδίδίΒηεε ίο (6ε 
ρΓορ8£3(ίοη οί ίΐ 3 ΐηε (ο ( 6 ε 53(ίδί8εϋοη οί ( 6 ε Α<1πώιί5(Γ3ΐίοη. 

3 Τ6ε ίο11οινίη§ δίκίΕεεδ 563 ΙΙ 63νε Ιοιν ίΐ3πιε-5ρΓεΗ(1 ε63Γ3ε(επ5ΐίε5: · 

.1 εχρο^εϋ βατίβάεδ ίη εοπί<1θΓ5 βηΟ 5(3ίτ»37 εηεΐοδίηεδ, 8η<1 οί 
ΙηιΙΙϋιεβίΙδ, » 3 ΐΙ 3 η <1 εεί1ίη§ ΐ!πίη§5 ίη 311 αεεοπιπιο<ΐ 3 (ίόη 3 η <1 δεενίεβ 
δρηεεδ 3η<1 εοηίΓΟί δΟΐίοηε; 

.2 εοηεεηΙεΟ ογ ίη3εεε5δί61β δρηεεδ ίη Βοεοιηπιοιίαΐίοη, δεηήεε ερεεεδ 
3Π(1 εοηΐτοί 5(3(ίοη5. 

4 Τ 6 ε (ο( 3 ΐ νόΐύπιε οί ,ευιη 6 \ΐ 5661 ε ί 3 είη§ 5 , πιοιι16ίη§8, άεεοΓ 3 (ίοηδ 3 η 6 
νεηεεΓδ ίη αη7,3εεοπιιηοίΐ3ΐίρη 3η <1 δεινίεε ερβεε 563 ΙΙ ηοι εχεεεά 3 νοίιιπιε 
ε<)ΐιίν3ΐειι1 (ο 2.5 ηκη νεηεεΓ οη (6ε εοπΛίηεά 3Γε3 οί (6β νναΐΐε βηιί εείΙίηΕδ. 
Ιη (6ε 0338 οί 56ίρδ 6((έ<1 ν/ί(6 3η 3α(όπΐ3ΐίε δρπηίάεΓ 575(επι εο·ηρ1τίη§ »ιι6 
( 6 ε ρΓονίδίοηϊ όί Κε§υΐ8(ίρη 12, (6ε β6ονε νοίιιπιε ιη8ν ίπειυϋε εοπιε 
εοηι6ιΐ5(ί6Ιε ιη3ΐεπ3ΐ ιΐδεά ίοΓ ετεείίοη οί “Ο” εί355 άίνίειοηδ. 

5 νεηεεπ ιΐ8β(1 οη 5ητί3εε5 3ηί 1ίηίη§5 εονεΓβά 6ν (6ε ΓεςυίιεπιεηΙδ οί 
ρ3Γ8§Γ3ρ6 3 5636 6βνε 3 εβίοήβε ναΐιιε ηοι εχεεε6ίη§ 45 Μ1/πι 2 οί (6 ε 3103 ίοϊ 
(6ε (6ίε1(ηε55 ιι$ε<1. 

6 Ριιπϋίιιτε ίη (6έ οογπ<1ογϊ 3 Π<! δΐ3ίην3ν εηεΐοειιτεϊ 563 ΙΙ 6 ε 1εερ( (ο 3 
ιαίπίπηιηι. 

7 Ρ3ίη(5, νβτηίδΚεδ 8η<1 ο(6εγ βηίδ6εδ Οδειί οη εχροεεΰ ίη(ετίθΓ δπιίβεεδ 
86311 ηοί 6ε 03ρΗ61ε οί ρΓΟάηείηβ εχεεεείνε ςηοηήΐίεδ οί δπιοϊε Βη<1 (οχίε 
ρΓοάιιεμ. 

8 Ρππΐ3Γ7 ιΐεείί εονεπη§5, ίί βρρίΐειΐ »ΐ(6ιη 3εεοππηο(ΐ3(ίοη ζηά δεενίεε 
δρηεεδ 3η6 εοη(ΓθΙ δΟίίόηδ, δΚαΙΙ 6ε οί 3ρρ(θνε(1 πΐ3ΐεπ3ΐ νν6ίε6 ννϋΐ ηοί 
Γε3<1ι!γ ί§ηΐ(ε, οι §ίνε ήδε (ο (οχίε ογ εχρίοδίνε 63Ζ3 γ<15 3 ( εΐενβίεεί 
ιεηιρεΓΒΐϋΓεδ.*· 


ΚεΕυΙαΙϊοη 35 
ΌααιΙς ο} εοηχίηιαίοη 

1 Ιη 3ρεοηιπιοΕΐ3(ΐοη βγκ! δεινίεε εοβεεδ, εοηίΓΟί 5(3(ίοηδ, εοιτί<1θΓ5 αη 6 
5(3ίπν3γϊ: 

.1 3ιγ δρΒεεδ εηοΐοεειΐ 6 ε 6 ίηό εεί1ίη§5, ρ3ηε11ίη§ ογ 1 ίηίη §5 86311 6 ε 
δΐιίοοίΥ (ϋνκίείΐ 6 γ ε1θ5ε-β((ίη§ 6Γ3υ§ηι δίορδ ηοι πιοΓε (Ηβπ 14 ιη 
3ρ8Π; ' 

.2 ίη ( 6 ε νεηίεβΐ <1ίΓεο(ϊοη, δΐιο 6 εηεΐοδειΐ 3 ιγ εραεεδ, ίηεΙϋ<1ίη§ ( 6 οεε 
6ε6ίη(16ηίη§5 οί 8θίην375, (ηιη1<5, ε(ε. 56311 6 ε εΐοβεϋ 3 ( εηε 6 6εε1(. 

2 Τ 6 ε εοηδίηιείίοη οί εεί1ίη§ 3 π <1 6 ο 11 ι 6 ε 3 ( 1 ίη§ 563)1 6 ε δυε6 ι6β( ίί ννίΐΐ 6ε 
ρο5δί61ε, ννΐι6οιι( ίπιρ3ίπη§ (6ε είίίοίεηεγ οί (6ε ίί(ε ρΓΟίεείίοη, ίοΓ (6ε ίίτε 
ρ3(Γο1ε (ο 6 ε(εεί 3πγ δπιοΐίε οπ§ίη3(ίη§ ιη εοηεεαίει) 3η<1 6ΐ3εεε55ί61ε ρίβεεδ, 
εχεερί \γ6εΓε ίη (6ε ορίηίοη οί (6ε ΑάιηίηίδίΓΒΐίοη (6είε ίδ ηο τίδΐί οί Γκε 
οή§ίη3(ίπρ ίη 5ΐιε6 ρΐαεεε. 


• ΚείεΓοηα ίδ ίη&(1ε ίο Ουί^εΐίηκ οη Ιίιο ΕνΒΐιΙλίίοη οί Ρΐκ Ηβζ&ηΐ Ρτορεηΐεί οί Μβίεπα^, 
βί1ύρΐ«1 6)ί ϋκ Οί^ηίζΒϋοη Γεκιΐιιΐίοη Α.166(Ε5.ΐν). 


·* ΚείεΓεηοε ΐχ ιηβίΐε ιο ΐΓηρΓονε<1| ΡΓονΐδΐοη&Ι |Οαΐ<ΐ6ΐΐη«$ οη ΤεΛ ΡΐΌοεϋιίΓε* ίοτ ΡπηπδΓΥ 

Γν-Ε-1, ιΓην«ίη»ε οΗ/τηίβά 6ν ϋΐε θΓ 23 ηίζ 3 ΐίθη 6ν Γενοΐϋΐίοη Α.21 Λ (νΐΙ). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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Κε§ιιί8ΐίοη 36 

'Χιιίοτηαιίσίρηηΐζίετ, βρε άειεεήοη αηάβρε αίαηη εγείεηε οτ 
.. αιιΐοπιαηεβρε άειεεήοη αηάβεε αίαττη ίγχιεηΐ! 


Ε ίηγίδβίρ Ιο ννΡίεΡ ιΡίδ Ρ«η ηρρίίεδ Λβτβ δβηίί Ρε ίηδίηίίειί ιΡΓύυ§βουΐ 
§γ8ίβ ! .ζοηε, ννΡείΡει νεήίεηΐ οτ Ροπζοηιβί, ίη ηίί ηεεοιηιηοά&ιΐοη &π<1 
λ'ήεέϊ βαΛ, ντΡεΓε Η ίδ οοήδίιΙεΓειΙ ηεεεδδηιγ Ργ Λε ΑΡπιίηίδίΓηΐίοπ, ίη 
-( 30005 , εχεερί $ρϊεε5 ννΡίεΡ ηίίοπί ηο 5υΡδΐ3ηΙίη1 βίε ήδίι (δυεβ 35 

ΜΐϊίίίΡ^ 8 ^* 3 "* 1 ^ ε1ε ·) «>*“'· 

’βη 8ϋ(οιη3ΐίο δρπηίςΙεΓ, &ε 4εΐεοΐιοη 8ηα ηγ« βίβπη δγδίεπι οί 3η 
ηρρΓονεβ ιγρε, εοτηρίγίη§ ννίιβ βίε ρΓονίδίοηδ οί Κε§υί3ΐίοπ 12 8η(3 
50πίη5(β11ε<1 3ηβ 3ΐΓηη§£ί1 35 (ο ρΓοίεεΙ δυεβ 5ρ3εε5·, ογ 

|2Ρ^βχεά δΛ ά«β<Λίοη &ηά βτε ·&1βππ δγδίειη οί 3η Βρρτονεά ίγρε, 
ίεοπίρίγίη§ ννίιβ (Ηε ρΓονίδίοηδ οί Κε§υί3ΐίοη 13 επι! $ο ίη$(3ΐ1ε(1 κκΙ 
'3ΠΈη§εί1 35 (ο (ίεΐεεί ΙΡε ρΓεδεηεε οΓίΡε ίη 5ΐιε1ι 5ρ3εε5, εχεερί ΙβηΙ 
βίε δπιοΚε βε(εεΙθΓ5 Γεςυόεβ Ργ Κε§υίηΐίοη 13.2.2 ηεεβ ηο( Ρε 
ίβΓόνίΰεβ. 

Κε§ύίηΙίοη 37 

Ρεοΐεεήοη ο/ ερεάαΐ εαίεροη/ εραεα 


5 γ 5 >ειη 5 οηβ δββΐΐ βε ορεΓ3ΐίη§ 31 311 ιίηπεδ ννίιεη νεΡίείεδ 3Γε ίη δοςβ δρηεεδ. 
Τβε ΑιΙπιίηίδίΓΒΐίοη ΓΠ3ν Γε^ουε 3η ΐηοεηδεεΙ ηυπιΡεΓ οί ε!γ εΡηη§05 ννβεη 
νεΡίείεδ 3Γε Ρείη§ 1θ3ίίειί 3ηϋ υηΐοίάείΐ. νεηΐίΐηιίοη άυοΐ5 δεη/ίηβ δρεείηί 
εηιε§0Γγ δρηεεδ εβρββίε οί Ρ,είη§ εβεειίνεΐγ δεηίεΰ δβηίί βε δερηΓηιεΰ ίοΓ εηεβ 
ίιιεβ δρηεε . Τβε δγδίεπι δβηίί βε εΕρηΡίε οί Ρείη§ εοηίΓοΙΙειΙίΓΟΓη 3 ροδίΐίοη 
ουίδίόε δυεβ χρηοεδ. 

1.6.2 Τβε νεηΐίίηιίοη δβηίί βε 5υεβ 35 ιο ρΓενεηΙ βιγ δίΓηΐίίίεβίίοη &ηά (βε 
ίοππ3ίίοη οί ηϊγ ροέίιείδ. 

1.6.3 Μεηηδ δβηί! βε ρΓονίβεβ ιο ίηιϋεηιε οη ιΗε ηηνί§ηιίπ§ βπάρε Ηηγ 1θ55 ογ 
Γ εΡοειίοη οί Ιβε ΓεςυΡεά νεηΙίί31ίη§ εηρΕοίΙγ. 

1.6.4 ΑΓΓ3η§επιεηΐ5 δβηΐΐ βε ρΓΟνίβεβ Ιο ρεπηίι 3 Γβρίϋ δβυΐ-άοινη 3η<1 
εβεείίνε οίοδΠΓε οί ΙΡε νεηΐίΐΒΐιοιι δγδίεπι ίη ε35ε οί βΓε, ιηίόηΕ ίηΐο βεεοοηι 
ιβε ν,εηιβεΓ οηά χεη εοηάιΐίοηδ. 

1.6.5 νεηιίίηιίοη ιίυείδ, ίηε!υ<1ίπ§ ιΙηπιρεΓδ, δβηίί βε ιηηείε οί 5ΐεεΙ 3ηβ ΐΡείι 
3Γτηη§επιεπΐ εΡβΙΙ Ρε ιο Ιβε δηΐίδίηεΐιοη οί (Ρε ΑιΙπιίηίδΙΓηΙίοη. 

2 ΑάώΗοηαΙ ρεονίείοηε αρρΙίεαΜε οηΐγ ίο ερεείαΐ εαίεζοεγ ιραεεε αύονε 
ιΗε ΙιιΙΚΗεαά άεοίε 

2.1 $εορρεΓ5 


δ'ί|3Ϊ)?η>ΐ'ίϊίοη 8 αρρίίεαύΐε Ιο ερεάαΙ εαίε^οεγ εραεει νΗεΐΗεε αύονε ογ ύεΐοκ 
|||!·1ίΑε 6ι ιΙΙεΗεαά άεείί 

ΡΐέίδεηεΓβΙ 

^ίίτΐιε Ρβδίε ρήηείρίε οηβεΓίγίοβ Ιβε ρι<ονΐ$ίοιί$ οί Ιβίδ ΚεΒοΙβΙίοη ί$ (Ρ31 
'ΐκ ηοπηοΐ πΐ3ίη νεπίεηΐ ζοηίηΒ πιογ ηοΐ Ρε ροεΙίεβΡΙε ίη δρεείη! εΒίεβΟΐγ 

ί ^^ιιίνήΐεηι ρΓΟΙεεΙίοη ηιυχΐ Ρε οβιηίηείΐ ίη. 5θόΡ βρβεβ: οη (Ρε Ρ3515 οί 
οίτίζοηίηΐ ζοηε οοηεερί 3η(1 Ργ Ιβε ρΓονίδίοη οι ηη εΚίείεηΐ βχεί 
ΐχΐίη'έοί5βίη§ $γ$(ειη. ϋηββΓ ιίω οοηεερί 3 ΡοπζοηΐΒΐ ζοηε ϊογ ιΡε 
ροίροδε.οί Ιβίδ Κερυΐβΐίοη πιβγ ίηεΐοβε 5ρεεί3ΐ ε3ΐε§0Γγ δραεεδ οη πιοεε Ιβηη 
^ηβ|ΐίέοΚ ρΓονίΰεί (Ρβΐ Ιβε ιοιηΙ ονείβΐ! ε1ε3Γ Ρεί§Ρΐ ίοί νεβίεΐεδ Ροεδ ηοι 
εχεεε^ 10 ηο. 

ρ|Ε2;Τβε ΓεςοίΓεηοεηΐδ οί ΚεςάΙΑΐοη: 16,18, 30 βη4 32 ίοη ηηΐβίβΐηίηρ ιβε 
ίίΚΐέρπίγ οί νεΠίοΒΐ ζοηεδ 5β3ΐ1 Ρε βρρίίειΐ εςυΒίΙγ Ιο άεεΚδ οηϋ ΡοΙβΡεβάδ 
ίίρϊήοίηΒ Ιβε ΡοοηιΐΒπεδ 5ερ3Γ3βηΒ ΡοηζοηΐΒΐ ζοηεδ βοπι εβεβ οΙβεΓ 3ηβ (γοπι 

ήβείΓεηιηίηιΙεΓ οί ιβε δβίρ. 

Γ ·.···.' " _ · 

(®2 ! , !! .'*$ίπ1εΐυΓ3ΐ ρΓΟΙεεΙίοη 

Β ΐ Β.ρμηβΒΓγ' .ΡυΙββεΒάδ οί δρεοίοΐ 03ΐεβθΓΥ δροεεδ δββΐΐ Ρε ίηδοΐΒίεΟ 35 
ητε4 5 ίόί ΟΕίεβΟΓγ (11) δροεεδ ίη ΙηΡΙε 26.1 ογ ίη ι3Ρ1ε 27.1 ηηΟ ιβε 
.Ίηοπζο'ηίϊί ΡουηΟηΓίεδ 35 ΓεαοίΓεά ίοί 03ΐεΕ0ίγ (11) δρ3085 ίη ΙβΡΙε 26.3 ογ ίη 
|Ϊ8Βϊέ’'27 : .2. 


||1|2ί2 ΙικϋεΕΙοΓδ δβοΐΐ Ρε ρΓονίβεΟ οη Ιβε ηβνίβηΐίηβ Ρπιίβε ν/Ρίεβ δβοΐΐ 
ϊ'ήβΚρίε ννβεη 3ηγ βΓε 4οογ 1ε3<ϋηβ Ιο ογ βοιη Ιβε δρεείοΐ 03ΐε§0Γγ- δρηεεδ κ 


{■·:■. ■ - ο. ■ , · 

ΙΤΡίχεΟ βΓε-εχΙίηβοίδβίπΒ δγδίεπι* 

ΜΒ&,.· - 

^^γΕβεβ δρεείβΐ ε3ΐεβθΓγ δρηεε 5β3ΐ1 Ρε βιίεεί ινίΐβ ηη βρρΓονεβ βχειί 
ρρ;^|ΐ'ίΓε.'\ν3ΐεΓ-5ρΓ3γίηΕ δγ'δίειτι ίοΓ Πΐ3ηιΐ3ΐ ορεΓΒΐίοη ινβίεβ δΡαΙ! ρΓΟίεεΙ 311 
^ρβΓίδ οί 3ηγ Οεείί ιηα νεβίείε ρΐηΐίοπη ίη δυεβ δρηεε, ρΓονίάεό ιβαι Ιβε 
3^ίΐ1πιίηί5ΐΓ31ίοη πΐ3γ ρεπηίι Ιβε ϋδε οί 3ηγ οιΡεΓ βχεΟ βτε-εχίίηΕοίδβίηβ 
ΝνΜειτι ιβηι βοδ Ρεεη δβο\νη Ργ βιΐΐ-δεηίε ΙεδΙ ίη εοηβίΐίοηδ δίτηοΐΒΐιηβ. 8 
ί.Πο\νιηκ ρείΓοΙ βεε ίη 3 δρεείη] ε3ΐε§0Γγ δρβεε Ιο Ρε ηοι Ιεδδ εβεείίνε ίη 
Ρ>ΐ)ίΓρ|ΐίη8 .βίε» Ιίΐςεΐγ ιο οεέατ. ίη δοεβ 8 δρ3εε. 

ΡαΐΓ°1δ 3η0 ΰεΐεεόοη 

είβείεηΐ .ραίιοί δγδίεπι δΡηΙΙ Ρε πίβίη’ΟίηειΙ ίη δρεείηΐ εείεβοιγ 
ί|ρ3έεδ. Τη οηγ δυεβ δρηεε ίη χνβίεβ ιβε ρβίΓοΙ ίδ ηοΐ ηοΒίηΐ3ίηε6 Ργ 8 
ΐΐοηΐίηϋοϋδ βίε ννηίόβ 31 ηΙΙ ιίπιεδ Οιιπηβ Ιβε νογηβε ιβετε δβηΐΐ Ρε ρεονίιίεα ηη 
ΙίηιοηΐΒΐίο βεε Οεΐεειίοη δγδίεηι οί ηη ηρρΓονεΟ Ιγρε. 

|1*.4.;2 Μηηηηΐΐγ ορειβιεβ εηΐΐ ροίηΐδ δβηΐΐ Ρε ρΓονίΟεΟ 35 ηεεεδδΒΓγ ιβΓουβΡουΙ 

ί ίίβέ 'δρεείϊΐ οΒίεβοηγ δρηεε» ηηεΙ οηε δΡ3ΐ1 Ρε ρίηεεΟ εΐοδε ιο εβεβ εχίΐ Ιτοτη 
ί^Λβρδρηεεδ. 

-π,ΐ. · .· : 

;? ί >|*<;- ι Ρίι·ε-εχΙίπβυί5βί η § εςυίριηεηΐ 

Τβεηε δβηΙΙ Ρε ρΓονίΟεΟ ίη εηεβ δρεείηΐ ε3ΐε§0Γγ δρηεε: 

1 31 ΙεηδΙ ιΡΓεε »3ΐεΓ ίοβ βρρΙίεβίοπ; 


1η νίενν οί ιβε δεήοηδ Ιοδδ οί δΙβΡίίίΙγ ινΡίεβ εοιιΐί 3Π5ε Οηε Ιο ΙβΓβε 
ςιΐ3ηΐίιίεδ οί δνηίεΓ ηεευιηιιΙηΙίηΒ οη ΙΡε ΟεοΚ ογ ΟεΛδ εοηδεοιιεηι οη Ιβε 
ορεΓΒΙίοη οί Ιβε βχε4 ρΓεδδυΓε \ν3ΐεΓ-δρΓ3γίηβ δγδίεηο, δευρρείδ δηηΐΐ Ρε βιίεύ 
δο 35 ιο εηδϋΓε ιΡβΙ δυεβ »ηΙει ίδ πιρίόΐγ ΟίδοββΓβεό αίτεείΐγ ονεΓΡοηπί; 

2.2 ΡΓεεΒυυοπδ 3β3ίηδΐ ίβηίιίοη οί ΟβπιιηηΡΙε νηροηΓδ 

2.2.1 Οη 3ην (ίεείί οη ννβίεβ νεβίείε» βτε ε3Γπε4 3ηΟ οη ινβίεβ εχρίοδίνε 
νηρουίδ οιίββΐ Ρέ εχρεειεά Ιο 3οευπιυΐ3ΐε, εςυίρηιεηΐ \νΡίεβ πιηγ εοηδίίΐυΐε 3 
δΟϋΓεε οί ί§ηίΙίοη οί βηπιπίΒΡΙε νηρουεδ ηηεΙ, ίη ραΠίευίηΓ, εΐεείιίεηΐ 
εαυίρπιεηΐ ηηΡ ινίΓίη^, δβηίί Ρε ίηδίηΐίεεί 31 ΙεηδΙ 450 πιπι ηΡονε Ιβε 4εεΚ. 
Ε(εεΐηο3ΐ εςυίρηιεηΐ ιηδΐ3ΐ)ε<1 31 πιοΓε ΐΡηη 450 πιπι 3βονε Ιβε 4εο1ι δβηίί Ρε 
οί 3 ιγρε 50 εηείοδεΟ 3η<1 ρτοΐεειεΟ 35 Ιο ρΓενεηΙ Ιβε εδεβρε οί δρβΓΚδ. 
Ηον,ενεΓ, ίί ιΡε ΑΟπιίηίδίΓΒΐιοιι ίδ δΗΐίδίεΟ ιβ3ΐ ιβε ίηδΐ3ΐί31ίοη οί εΐεείηεβ] 
εςυίρπιεηΐ ήηβ ννίπηβ 31 Ιεδδ ιβηη 450 ιηιη ηΡονε Ιβε (ίεεΚ ίδ ηεεεδδ3Γγ ίοΓ Ιβε 
53ίε ορεΓ3ΐίοη οί ιΡε δΡίρ, δυεβ εΐεείπεηΐ εςυίρηιεηΐ ηπΟ \ν:πηβ πΐ3γ Ρε 
ίηδίΒΐίειί ρτονίΟεβ (Ρβι ίι ίδ οί η ιγρε ΒρρΓονεΟ ίοε υδε ίη 3η εχρίοδίνε ρείεοί 
3Πΐ1 31Γ ΓηίχΙυΓΟ. 

2.2.2 Ε1έε1ηε3ί εςυίριηεηΐ ζηβ ννίπηβ, ίί ίηδίΒΐίεΟ ίη ηη εχββυδί νεηιίίβΐίοη 
θύει, δβηίί Ρε οί 3 Ιγφε ερρεονεά ίοΓ υδε ίη εχρίοδίνε ρείεοί 3η0 βιγ ηιίχΙυΓεδ 
ηηΟ ιβε ουιίεΐ βοπι 3ηγ εχβΒυδι ΟυεΙ δΡβΙί Ρε δίιεΟ ίη 3 δηίε ροδίΐίοη, β3νίηβ 
τεξΆτά ιο οΙβεΓ ροδδίΡΙε δουτεεδ οί ίβηίιίοη. 

3 ΑάάηιοηαΙ ρτονίείοηχ αρρΙίεαΜε οηΐγ ίο ερεεία! εαιε%ότγ εραεα δείοιν 
(Ηέ δνΙΙώεαά άε& ■; 1 

3.1 Βίίβε ρυηρίηβ επΟ (ΐΓηίηΒβε 

1η νίειν οί ιβε δεπουδ Ιοεδ οί δίλΡϋίιγ ν/βίεβ εουΙΟ ηπδε Ουε ιο ίητ^ε 
ςυηηβΐίεδ οί Ννηίετ ηεευιηυΙηΙίηΒ οη Ιβε Οεείε ογ ιηηβ ιορ εοηδεςυεηι οη ιβε 
ορεΓηΙίοη οί ΙΡε βχε<3 ρΓεδδυΓε ·ν3ΐεΓ-δρΓ3γίηΒ δγδίεπι, ιβε ΑΟιηίηίδίΓΒΐίοη 
ιη3γ τεςυΪΓε ρυΓηρίη^ ΕηΟ άΓΕίπΕβε ίηείβΐίεδ ιο Ρε ρΓονίΡεά ηΡΡίιίοηΕί,ίο Ιβε 
ΓεςυπειηεηΙδ οί ΚοΒυΐΕΐίοη 11-1/21. 

3.2 Ρτεο3υ1ίοηε ΕβηίηδΙ ί§ηί'.ίοη οί ΠΒΠίΓηηΡίε νηρουΓδ 

3.2.1 ΕίεειήεηΙ εςυίρπιεηΐ ηηΡ ν/ίηη§, ίί βιίεΟ, δβηίί Ρε οί η Ιγρε δυίιηΡΙε ίοΓ 
υδε ίη εχρίοδίνε ρείεοί ΕηΡ εϊγ ηιίχΙυΓεδ. ΟιΡεΓ ερυίρπιεηι ινβίεβ πιβγ 
εοηδίίΐυΐε η δουΓεε οί ίβηίιίοη οί βΕπιπίΕΡ'ε νηρουΓδ δΡηΠ ηοι Ρε ρεπηίΙΙοΡ. 

3.2.2 ΕίεειήεηΙ εςυίρπιεηΐ 8ηΡ \νίήη£, ίί ίηδίηΙίεΡ ίη ηη εχββυδί νεηιίίηΐίοη 
ΡιιεΙ,-δΡη!! Ρε οί η Ιγρε ηρρΓονεΡ ίοΓ υδε ίη εχρίοδίνε ρείΓοί 3ηΡ ηίε ηιίχΙυΓεδ 
ηηΡ Ιβε ουιίεΐ βοπι ηηγ εχβΕΟδί Ρυεί δβΕίί Ρε δίΐεΡ ίη η 53ίε ροδίιίοη, Ρ3νίη£ 
Γε§3ΓΡ Ιο οίβεε ροδδίΡΙε δΟΟΓεεδ οί ίβηίιίοη. 
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Ρτοίεαίοη ο/ εαρρο εραεεί, οίήίΓ Λαη ερεείαΐ εαΐεχοΐγ ιραεεε, 
ίηίεηάεάβοπΗέ εατήαξε ο /τηοιοτ νεΗίεΙεε \νϋΗ 
βιεί ίη ΐΗείΓ ΙαηΙα /ογ ΐΗείΓ ονεη ρροριιίείοη 


ίη ηηγ εηΓρο δρηεε (οίβει ιβαη δρεείηί εηΙε§0Γγ δρηεεδ) εοηΐηίηίηΒ 
πιοΙογ νεΡίείεδ ινιΐβ ίυεί ίη ιΡεβ Ιηηβδ ίοΓ ΙβείΓ οινη ρΓορυίδίοη, ιΡε ίοίίοινίη§ 
ρΓονίδίοηδ δβηίί Ρε εοιηρίίεΡ ννίιβ. 


; 2 οηε ροήηΡίε ίοηπι ηρρίίοηΙΟΓ υηίΐ εΟΓηρίγιη® ννίιβ ιβε ρεονίδίοηδ οί 
Βε§υΐ 3 ΐίοη 6.4, ρΓονιΡεΡ ΙβηΙ ηΐ ΙεηδΙ Ιν/ο δυεβ υηίΐδ ηεε ηνηϋβΡΙε ίη 

ΙΡε δβίρ ίοΓ υδε ίη δυεβ δρηεεδ; ηηΡ 

•3. δυεβ ΓΓαΓηΡετ οί ροΓίηΡίε Γυε εχΙίηΒυίδβεΓδ 35 ιβε ΑΡπιίπίδΙΓΒΐίοη 
πιηγ Ρεεηη δυίίίειεηΐ, ρΓονιΡεΡ ΙβηΙ 31 ίεηδί οηε ροΓίηΡίε εχΐίη- 
ΒυίδΡεΓ ίδ ΙόεηΙεΡ ηΐ εηεβ ηεεεδδ ιο δυεβ δρηεεδ. 

%$>'!'■ νεηΐίίηΐίοή δγδίειη 

γ1;6.1 Τβοιε 5βη11 Ρε ρΓονιΡεΡ ηη εβεείίνε ρον/ετ νεηΐίίηΐίοη δγδίεπι Τογ Ιβε 
'δρεεΪΕί εηίεΕΟΓγ δρηεεδ δυβίείεπί Ιο-βίνε ηΐ ΙεηδΙ 10 ηίι εβηη§εδ ρει ΡοϋΓ. Τβε 
'γ?7 5 ΐεπι Ϊογ δυεβ δρηεεδ δβηίί Ρε εηΐίΓείγ δερηΓΕίεΡ. βοπι οιΡεΓ νεηΐιίηΐιοη 

@ββί..." ' · ' " ' ■ 

νβι'ίοΓΠΚΓ ι-, πίζόρ ιο ΚεςοπίΓϊΐεπίίδ’.ίοη οη Ρίχβιί ΠΓη-Εχ(ίη^ηΐιΙυη§ 5γ$ΙβπΐΒ (ογ 5ρβοι&1 . 
Τ δΐηκοΓν 5ρ»«ι. αάοριεά 6γ Λ« ΟΓ^ηηιζηιιοη 6γ Γςνοΐυΐίοη Α.123(ν). 


1 Ρίρε άειεεήοη 

ΤΡεεε δΡη!! Ρε ρεονίΡεΡ ηη ηρρΓονεΡ ηυΐοπιηΐίο ίιιε ΡεΙεεΙίοη ΕηΡ ίίτε 
ηΐΕΓτη δγδίεπι. ΤΡε Ρεδίβη ηηΡ ηΓΓΒηβεπιεηΙδ οί Ιβίδ δγδίεπι δβηίί Ρε οοηδίΟεΓεεΙ 
ίη εοηίυηεΐίοη ννίιΡ ιΡε νεηΐίίηιίοη ΓοςυίΓεπιεηΐδ ΓείεΓτεΤ Ιο ίη ρβτΕβΓηρβ 3. 

2 ΡΪΓε-έχήηξίιίιΗϊηξ αΓΓάη^ειηεηΐι 

2.1 ΤΡεΓε δβηίί Ρε βιίεΟ Ε.ίίχεεί βΓε-εχΙίηΒυίδΡίηΕ δγδίεπι ινΡίεβ δβαίί εοπιρίγ 
ννίιβ ιβε ρΓονίδίοηδ οί Κε|ύΐ3ΐίοη 5, εχεερί (ΡηΙ, ίί η εητΡοη «Τίοχίείε δγδίεπι ίδ 
ΓιΙΙεί, ιβε ςυηηΐίΐγ οί βηδ 3νΕίΙηΡ1ε δβηίί Ρε 31 ΙεηδΙ δυβίείεηΐ Ιο βίνε η 
πιίπίπιυπι νοίυπιε οί βεε §35 ες^υΒί Ιο 45 ρεΓ εεηΐ οί Ιβε §Γ05δ νοίυπιε οί ιβε 
ίΛΓ§εδΙ δυεβ οεγ§6 δρηεε ννβιεβ 'ίδ 03ρηΡΙε οί Ρείη§ δεβίειί, ηηιΐ ιβε 
3ΓΓηη§επιεηΐ5 5 Ρ 3 ΙΙ Ρε δυεβ 35 Ιο εηδυιε ιΡεΙ ηΐ ΙεηδΙ Ιννο Ιβίπΐδ οί ΙΡε §35 
ΓερυίΓεά ϊογ Ιβε Γείενηηΐ δρηεε δβηίί Ρε ίηίΓοάυεενΙ <1υπη§ 10 πιίηυίεδ. Αηγ 
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οΐόεε 'ίίχεό 635 βΓε-εχιίηβϋίδόίηβ 5Υ5ΐεπι ογ βχεό όίβό εχρηηνίοη ίοβπί 
ίίΓε-εχίίηΕυίδβίόβ φδίεΓη 3 ν ^>ε ίίιιεε) ρΓονίόειΙ ί! βίνεδ εαυίνβίεηΐ ρπνιοε- 
ιίοη. ΡϋπΤιεπηοΓε, Εηγ 03Γ§0 δρηεε όεδί$η3ΐε£ΐ οηΐγ ίοε νεόίειεδ ννόίεό εγο ηοι 
εβιτγίη^ ηπγ εΕΓβο πΐ3γ όε Γιπεό ννιιό βχεό 03ΐο§εη3ΐεό όνόΓοεβΓόοπ 
ίίΓε-εχίιηβϋίδόίηβ δγδίεπίδ ννόίεό 50311 εοπιρίγ χνϊ(Η ιόε ρΓονίδίοηδ οί Κεβΐιΐ3- 
ιίοη 5. 

2.2 Αδ 3η ηΙίεΓΠΕΙίνε, 3 δγδίεπι Γηεείίηβ Ιόε τεςοίΓεσιεπυ οί Κε§υΐ3ΐίοη 

37.1.3 πιηγ 5ε ίίιιεό, ρΓονίόεό 1031 ΚεβαΐΕΐίοη 37.2.1 ογ 37.3.1, 35 
3ρρΓθρη3(ε, 15 βΐ5θ εοπιρίίεό ννίιό. 

2.3 ΠιεΓε δόηΐΐ 6 ε ρΓονίόεό ίοΓ ιιβε ίη 3 ηγ $υεό δρηεε δηεό ηυιηόεΓ οί 
ροΓίΕόΙε Γιγο έχΙίηβυίδόεΓδ 35 ιόε ΑόηιίηίδίΓΕίίοη ΓΠ3ν όεεπι δϋβίείεηΐ. Α( 
ΙεΕδΐ οηε ροπαόΐε εχΐίηβυίδόβΓ δόβΐΐ 6 ε 1οο3ΐε<13( εβοΗ 3εεε55 ίο δυεό δρηεεδ. 

3 νιηιίΐάΐίόη ιγτιετη 

3.1 ΠιεΓε δόηΐΐ 6ε ρΓονίΟεό 3η είίεειίνε ροννεε νεηόΐ3ΐίοη δγδίεπι δυίΐϊείεηι 
Ιο βίνε 31 1ε35ί 10 3ΪΓ εόηηςεδ ρεΓ όοηε Ιογ δόίρδ εβπγίηβ ιηΟΓε ιΗηπ 36. 
ρηδδεηβεΓδ, ηηά 6 31Γ εόηηβεδ ρεε όοιπ Ιογ 56ίρ5 εηεΓγϊηβ ηο< γπογο (Ηβη 36 
ρ355εηβεΓ5. Πιε δγδίεπι ίοΓ δυεη εβεβο δρηεεδ 5 Ι 13 ΙΙ 6ε εηΐίΓεΙγ.δερηεηΐε ίεοπι 
ο(6εΓ νεη(ίΐ3(ίοη δγδίεπίδ 3η<1 563 ΙΙ 6ε ορ8Γ3ΐίηβ 3( 311 ιΪΓηεκ χνηεπ νεόίεΙεδ 3Γε 
ίη δηεό δρηεεδ. νεηΙίΐ3ΐίοη όιιείδ δεΓνίπβ νικό εηεβο 5ρ3οε5 εβρηόΐε οί όείηβ 
είίεείίνεΐγ ηεαίεε! 563 ΙΙ 6ε 5ερ3Γ3(ε6 ίοΓ εβεό δηεό δρηεε. Τ6ε δγδίεπι 56311 6ε 
03ρ361ε οί όείηβ εοηίεοΙΙεα ίεοπι 3 ροδίιίοη οιιΐδΐόε 5ηε6 5ρ3εε5. 

3.2 Πιε νεηόΐβΐίοη 56311 6 ε 5υεΗ 35 ιό ρΓενεηΙ βίε 5 ΐΓ 3 ΐΐίίε 3 ΐίοη 3 η ό 16ε 
ίοεπίΕΐίοη οί 3 ΪΓ ροεόεΐδ. 


3 ΑΙ1 δόίρδ 56 β 1 Ι 31 311 ιίπιεδ ννόεη 31 583, ογ ίη ροεί (εχεερι \νόεη οαι οί 
δεενίεε). 6 ε 50 Γηηηηεό ογ εςιηρρεό 35 ιο εηδυεε 1031 Εηγ ίηΐΐιοί βεε 3Ιεγπι ή 
ίΓηπνέϋίηιεΙγ τεοείνεό 6γ 3 εεδροηδίόΐε πιειηόεΓ οί ι 6 ε οεε». 

4 Α δρεείηΐ 3ΐ3Γΐη, ορεΓβΙεό ίΓοιη 16ε ηηνίββιίηβ όείάβε ογ βεε εοηιτοΙ 
δίβιίοη, 56311 6 ε ίίπειΐ ιο δΐιιηιηοη ι6ε εεενν. Πιίδ εΙβγπι ιηηγ.όε ραη οί ι 6 ε 
δόίρ'δ βεηεεΒΐ εΐβπη δγδίεπι 6 υΐ ίι 50 β11 6 ε εβρβόΐε οί όείηβ δοιιηύειΐ 
ίηαερεηόεηΐΐγ οί ιόε εΙεγπι ιο 16 ε ρηδδεηβεε δρηεεδ. 

5 Α ριιόϋε Εόόεεδδ δγδίεπι ογ οΐόεε είίεειίνε ιηεβηδ οί εοπϋηηηίεβιίρη 
δόβΙΙ 6 ε 3ν3ί)361ε ΙόεοηβόοιιΙ 16 ε ηεεοΓηπιοιΙηΐίοη ηηό χέΓνίεε δρηεεδ 3η<1 
εοηίεοί δίβΐίοηδ. 

ή Ρογ δόίρδ εηιτγίηβ πιοεε Ιόηη 36 ρηδδεηβεεδ 3 η είίιείεηΐ ραίΓοΙ δγδίεπι 
56311 6 ε πΐ3ίη13ίηεοΙ 50 ίόβΐ 3 η ΟίΐΐόεεΒίί οί βεε ιηβγ 6 ε ρεοιηρίΐγ όεΐεείεό* 
Ε 3 ε 6 ιτιειηόεΓ οί ι 6 ε ίίεε ρηίΓοΙ δόηΐΐ 6 ε ΐΓ3ίηέι1 ιο 6 ε ίβπιιΙίηΓ ννίι 6 ιΗε 

3ΓΓ3η§επιεηΐ5 οί ιΗε δ6ίρ 85 ννεΐΐ 35 16ε Ιοεηιίοη 3ηό ορεΓΒΐίοη οί 3ηγ] 
εςυίρπιεηΐ 6ε πιβγ 6 ε εβίΐεό υρόη Ιο ικε. 
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5ρεάαΙ πηιιίΓεηεηΙχ }οτ Μρι εαηγίη^ άαηξείοαχ ξοοάς 

Πιε Γε^υίΓειηεηΙδ οί Κε^υΐβΐίόη 54 δόβΙΙ ηρρίγ, 35 βρρΓορπβΙε, ιο 
ρ355εη§εΓ δ6ιρ5 εβΓΓγίπβ όεΠΒεΓΟϋδ ^οοιίδ. 


3.3 Μεβηδ δόβΐΐ 6ε ρΓονίόεό ιο ίηόίεηΐε οη ιόε η3νί§3ΐίη§ 6πό§ε 3πγ 1 θ 55 ογ 
ΓεόυεΙίοη οί 16ε Γεμιήιεό νεη<ίΐ3ΐίη§ εΒρηείΙγ. 

3.4 ΑτΓ 3 η§ειηεηΐ 5 563 ΙΙ 6 ε ριονίόεό ιο ρεπηίΐ 3 τβρίό δ6ηΙ-<1ο\νη βηίΐ 
είίεειίνε εΐοδυεε οί ι 6 ε νεηΐίίβιιοη δγδίειη ίη εβδε οί 6 γ 8 , ΐβίείη§ ίηΐο ηεεοιιπΐ 
16 ε »ε 3 ΐ 6 εΓ βηό 5 εβ εοηόίΐίοηδ. 

3.5 νεηΐίΐεΐίοη όηεΐδ, ίηεΐυόίη^ όβπιρεΓδ, 563 ΙΙ 6ε πιβόε οί δίεεί 3ηό ι6είτ 
3ΓΓ3η8ειηεηι 56311 6ε Ιο 16 ε δβΐίδίβείιοη οί 16ε ΑότηίηίδΙΓβΙίοη. 


4 Ρηοααίίοη! αξαίηίϊ ίβηίίίοη ο{ βαηιηαύΐι ναροιιη 

4.1 Εΐεείποδί εςηίρηεηΐ 3ηό \νίππξ, ίί ίϊηεεί, 56311 6ε οί 3 ιγρε δυίιβόΙε ίοτ 
ϋδε, ίη εχρίοδίνε ρείΓο! 3ηό 3 ϊγ ιπίχίετεδ. Οΐ6ει. εςηίρπιεηΐ νν6ίε6 πιαγ 
εοηδίίΐοίε 3 δοηιεε όί ίςηίιίοη οί ίΐβπηηβόΐε νηροαττ 56311 ηοι 6ε ρεπηίιιειί. 

4.2 Εΐεείπεηΐ έςυίριήεηΐ ιηό νάπη®, ίί ίηδΟΐΙεό ίη 3η εχΗηυδί νεηΐίΐβΐίοη 
όυεί . 56311 6ε οί 3 Ιγρε ΒρρΓονεό ίοΓ Ηδε ίη εχρίοδίνε ρείΓΟί 3η<] 3 ιγ πιίχΐυΓεδ 
από 16ε οαΐΐβΐ ίτοπι βηγ εχόβμδΐ όυεί 56311 6ε δίΐεό ίη 8 53ίε ροδίΐίοη, 6&νίηκ 
ιβραύ ιο ο16εΓ ροδδίόΐε δοιΪΓοέδ οί ί^ηίΐίοη. 

4.3 5εηρρεΓ5 56311 ηοι 6ε Ιεά ιο πίΒεΚίπετγ ογ οι6εΓ δρεεεδ ν,ΗεΓε δουιεεδ οί 
ί§ηίιίοη πΐ3γ 6ε ρΓεδεηΐ. 


ΚεςιιΙηϋοη 39 

Γίχεά βτε-εχιίηξίιίηΗίηξ απαηξίητβηΐτ ίη εατξο τραεεχ 

1 Εχεερι 35 ρΓονίόεό ίοε ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 3, ιόε εβΓ§ο δρβεεδ οί δόίρδ οί 1,000 
Ιοηδ 8Γ055 ιοηη3£ε 3ηό υρ\ν3Γ05 50311 6ε ρΓΟίεειεό 6 γ 3 Γιχεό @35 Πτε- 
εχιίηβΐιίδόίηβ δγδίειη εοτηρίγίηρ ινίιό ιόε ρεονίδίοηδ οί Κεβηίβιίοη 5, ογ 6γ 3 
ίίχεό όίβό εχρβηδίοη ίοηπι ίΪΓε-εχιίηβΐιίδΐίίη® δγδίεπι ννόίεό βίνεδ εςυίν3ΐεη( 
ρΓΟίεειίοη. 

2 ν/όετε ίι ίδ δόοννη ιο ιόε 53ΐίδί30ΐίοη οί Ιόε ΑάίηίηίδίΓΒΐίοη 10313 δόίρ ίδ 
εηβαβεό οη νογ3§εδ οί δΐιεό δόοπ (1ιΐΓ3ΐίοπ ι6η! ίι δνοαίό 6ε ηηΓεβδοηεόΙε ιο ' 
βρρίγ Ιόε ΓεςιιίΓεπιεηΐδ οί ρ3Γ3βΓ3ρό 1 3η<13ΐδθ ίη δόίρδ οί 1ε55 103η 1,000 ιοηδ 
ΕΓΟδδ Ιοηη3βε, ιόε 3ΓΓ3ηβειηεηΐ5 ίη εβΓβο δρεεεδ 50311 6ε ιο ιόε δΕίίδίεειίοη οί 
Ιόε ΑόπιίηΐδίΓΒΙίοη. 

3 Α δόίρ εηβββεό ίη 16ε οητπηβε οί άηηβεΓουδ ροοόδ δόβΙΙ 6 ε ρΓΟν'κΙεό ίη 
3ηγ 03Γβ0 δρηεεδ ινίΐό 3 ίΐχεί! £35 βΓε-εχίίηβοίδόίπβ δγδίεπι έοπιρίγιηβ ινίιό ιόε 
ρΓονίδίοηδ οί ΚεβηΙβιίοη 5 ογ νίιό 3 ΕΓε-εχιίηβϋίδΗίηβ δγδίεπι ινόίεό ίη ιόε 
ορίπίοη οί ιόε ΑότηίηίδίΓβΐίοη βίνεδ εςυίνηίεπί ρΓοίεειίοπ ίοτ ιόε 03Γβοε5 
ε3Γπε«1. 


Κεβυΐηϋοη 40 

Είτε ραΐτοΐτ, άεΐκΐίοη, αίατηι τ αηά ρυΐτΐίε αάάτεα ιγΚεπω 

1 ΜβπιιβΙ 3ΐ3πη5 50311 6ε Γπίειί 10Γου§6ουΙ ιόε 3οοοιηΓηο[ΐ3ΐίοη βηό 
δεενίεε δρβεεδ Ιο ΐΓ3Π5ΠΐίΙ βπ βΙβγγπ ίηπιειίίβίεΐγ ίο Ιόε ηβνίββΙίοΒφηόβε ογ 
πΐ3ίπ ίίτε εοηίΓοΙ 813ΐίόη. 

2 Αη βρρΓονέό βρε όέΐεείίοη ογ βΓε βΙβγπι δγδίεπι δόηΐΐ 6 ε ρεονίΟεό ννόίεό 
ννίΐΐ ΒίαΙοπιβΟεβΗν ίηιϋέαιε' 31 οηε ογ πιΟΓε δηίιβόΐε ροίηΐδ ογ 5ΐ31ίοηδ ιόε 
ρΓεδεηεε ογ ίηόίθ3ΐίρη όί 6 γ 6 3ηό ίΐδ ΙοεβΙίοη ίη βηγ ε3Γβθ δρεεε ννόίεό, ίη ιόε 
ορίηίοη όί Ιόε ΑόιηίήίδίΓΒΐίοη, ίδ ηοΐ βεεεδδίόΐε εΧεερΙ ννόεΓ 6 ίι ίδ δόοννη Ιο 
Ιόε 53ΐίδί30ΐίοη οί Ιόε ΑόπιίηίδίΓΒΐίοη ΙόδΙ Ιόε δόίρ ίδ εηβ 3 βεό οη νογδβεδ οί 
δυεό δόοΓΐ όυΓβΙίοη ΰΐ3ΐ ίι ννοοίό 6 ε ιιηΓεΕδοηβόΙε Ιο βρρίγ Ιόίδ Γεςηπεπιεπί. 


ΡΑΚΤ Ο - ΡΙΠΕ 5ΑΡΕΤΥ ΜΕΑ5υΚΕ5 ΡΟΗ ΟΑΚΟΟ 5ΗΙΡ8 
(Κεριίβιίοη 54 οί ιόίδ Ρβη βίδο βρρίίεδ Ιο ρ355εη§εΓ δόίρδ βδ βρρΓορπβίε) 


ΚεβίιΙβΙΙοη 42 

Ξτπιοηιη 

1 5ιι6]εεΐ ιο ιόε ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ3£Γ3ρό 4, ιόε όηΐΐ, δυρεΓδίπιείητε,·; 
δΐηιείϋΓβΙ 6υ11ιόε3ό5, ιΐεοΐί 3ηι1 όεεκόοιίδεδ δόβΐΐ 6 ε εοηδίηιείεό οί 5 »ε/·ι ,ηΓ 
οΙόεΓ εςυίναΐεηΐ πΐ3ΐεπ3ΐ. 

2 Πιε ίηδϋΐβΐίοη οί ηΐυπιίηίιιπι βΙΙογ εοπιροηεηΐδ οί “Α" ογ “Β’^όΐ^δδ; 
όίνίδίοηδ, εχεερι δίπιείπίε ννόίεό ίιί ιόε ορίηίοη οί ιόε ΑόηΊίηίΕΐΓ3ΐίοδ?ίδ : 
ηοη-1ο3ΐ1-6ε3ηη8ϊ'503ΐ1 6ε ίδυεό ΙόβΜόε ΙεπιρεΓΒΙηΓε οί Ιόε 5ΐηιεβΐΓ3ΐ εοΓέ;ί 
όοεδ ηοι είδε πιΟΓε 103η 200°Ο βόονε Ιόέ βιηοίεηι ιεπιρεΓδΙητε 81 3ηγ Γ ίίπίέ : 
όηηόβ Ιόε ερρίίεβόΐε εχροδίίΓε ιο Ιόε 5ΐ3η03Γ(1 ίΐτε ΙεδΙ. 

3 δρεείβί ΒΐΙεηΙίοη 50311 6 ε βίνεη Ιο Ιόε ίηδηΐβΐίοη οί ΕίαιηίηίιίΓη δΙΙογ 
εοπιροηεηΐδ οί εοΐυηιηδ, δίβηεόίοηδ βηό οΐόεΓ.δΐηιείιΐΓβΙ πιειηόεΓδ Γεςοίτεό ίο 
δυρροπ 1ίίε6θ3ΐ εηό ΙίίεΓβό δίοννββε, Ιβιιηεόίηβ Βηό εηι63Γ08ΐίοη 3Γ835, 8 ηό 
“Α" 3ηό “Β" εΐ35δ όίνίδίοηδ, Ιο εηδοεε: 

.1 1031 ϊογ δηεό πιεπιόεΓδ δηρροιίίηβ ΙίίεόοβΙ βηό ΙίίεΓβίΙ 3Γε35 οπό 
"Α” εΐ355 όίνίδίοηδ, Ιόε ΙεπιρεΓΒΙηΓε πδε ΙίπιίΙβΙίοη δρεείβεό ίη 
ρ3Γ3£Γ8ρό 2 5030 βρρίγ 81 ιόε εηό οί οηε όοιίΓ; 

3ηό 

.2 ί03ΐ ίοΓ δηεό πιεπιόεΓδ Γεςυπειΐ ιο δϋρροη “Β” ε)355 όίνίδίοηδ, ιόε 
ΙεπιρεΓβΐϋΓε πδε ΙίπιίίβΙίοη δρεείβεό ίη ρ3Γ3βΓ3ρό 2 δόβΐΐ βρρίγ βΐ 
Ιόε εηό οί όβΐί βη όοαε. 

4' ΟΓοννπδ 3 ηό εβδίηβδ οί πΐΒοόίηειγ δρβεεδ οί εαίεβοεγ Α δόβό 6ε οί δίεεί 
εοηδίπιειίοη 3όεςίΐ3ΐε1γ ίηδυΐβίεό βηιΐ ορεηίηβδ ιόεΓείπ, ίί βηγ, 50311 6ε 
δηίΐΒόΙγ 3ΓΓ3ηβεεΙ 3ηό ρΓΟΙεείεό ιο ριενεηΐ Ιόε δρΓεβό οί ίίδε. 

5 Οηε οί Ιόε ίοΐΐοννίηβ πιειόοόδ οί ρΓοίεειίοπ δόβΐΐ 6 ε 30ορΙεό ίη· 
3εεοπιπιο03ΐίοη βπό δεηνίεε 8εε3δ: 

.1 ΜειΗοά ΙΟ -Πιε εοηδίπιειίοη οί βΐΐ ίπίεπιβΐ όινίδίοηβΐ 6«Ι1;όε30ίη£ 
οί ηοη-εοπιόυδίίόΐε “Β” ογ "Ο” είβδδ όίνίδίοηδ βεηεΓβΙΙγ ννίΐόοηΐ Ιόε: 
ίη5ΐ3ΐΐ3ΐίοη οί 3η 3ηιοπΐ3ΐίε δρηηόΙεΓ, ίίτε όεΐεείίοη βηό ίίΓε 3ΐ3Γΐη 
δγδίεπι ίη Ιόε 3εεοπηόθ(ΐ3ΐίοη βηό δει-νίςε δρβεεδ, εχεερι 35 Γεςυίίειΐ 
6 γ ΚεβίιΙβιίοη 52.1; ογ 

.2 ΜειΗοά ΙΙΟ - Πιε βΙΙίηβ οί 3η βηΐοπιβίίε δρπηΚΙεΓ, βΓε όεΐεείίοη 
3 Π 0 βιε βΙβγπί δγδίεπι 35 ΓεςιιίΓεό 6 γ ΚεβηΙβΙίοη 52.2 ίοΓ ιόε 
όεΐεείίοη αηά εχιιηεβοη οί βκ ίη 311 δρηεεδ ιη ννόίεό ίίεε ηιίβόι 6 ε 
εχρεείεό Ιο οπβίηβιε, βεηεΓβΙΙγ ννίΐό ηο τεδίπείίοπ οη Ιόε Ιγρε οί 
ίηίεπιζ! βίνίδίοηβΐ 6ιι11ιόε3άίηβ; ογ 

.3 ΜαΗοά ΙΠΟ - Πιε βπίηβ οί 3 βχεό βτε όεΐεεβοη 3ηεΙ βεε βΙβππ 
δγδίεπι, 35 τεςυίΓεό 6γ Κεβυΐβΐίοη 52.3, ίη 311 δρβεεδ ίη ννόίεό 3 ίοε 
πιίβόι 6ε εχρεείεό Ιό οπβίη3ΐε, βεηεεβίΐγ ννίιό ηο εεδίπείίση οη ιόε 
Ινρε οί ίηιεΓηβΙ όίνίδίρηβΐ όυΐίίόεΒόίηβ, εχεερι 1031 ίη ηο ε3δε πιυδί 
ιόε 8Γεβ οί 3ην βέεοπιπιοιίβΐίοη δρηεε ογ δρηεεδ όοηηόεό 6γ 3η “Α" 
ογ "Β” εΐ3δδ αίνίδίοη εχεεεό 50 πι ! . ΟοπδΐόεΓβΙίοη πιβγ 6ε βίνεη 6γ 
Ιόε ΑόπιίηίδίΓόΙίοη ιο ίηεΓεβδίηβ Ιόίδ 3Γε3 ίοΓ ρυόΐιε δρβεεδ. 

6 Πιε ΓεςυίϊεπιεηΙδ ίοε Ιόε ιίδε οί ηοη-εοπιόυδίίόΐε πΐΒίεΓίβΙδ ίη εοηδίπιε- 
Ιίοη ηηό ίηδίημϋόη οί Ιόε όοαηόβΓγ όηΙόόεΒίΙδ οί πιβοΟίπειγ δρβεεδ, εοηίΓοΙ 
δίΕΐίοηδ, δεΓνίοέ δρηεεδ, εΐε., ηπό Ιόε ρΓοίεειίοπ όί δΐηίηνηγ εηεΙοδϋΓεδ ηηό 
οοιτίόοΓδ ννίΐΐ 6 ε εοπιπιοη Ιο ε 11 ΙόΓεε πτεΐόοόδ οηΐΐίπειΐ ίη ρηεηβΓηρό 5. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ)_ 3081 


Κε£ΐιΐ3ίίοη 43 

ΒιιΙΚΗεαάί νίΜη ίΗε αεεοτητηοάαήοη αηά ίεη>ίε« εραεε ι 


Α11 ί>υΙ^ίΐ£3<ί5 ΓεςυΪΓεΠ (ο Ηε “Β” είβδδ Ηίνίδίοηδ δΗΒΐί εχίεηΠ ίιοι η άεϋι 
, Λεείι αηά ιο ίΗε δΗεΙΙ ογ οιΗει ΗουηΗδπεδ, ηηίεδδ εοηίίηιιουδ “Β" ε!35δ 
■ίΐίηβί ογ 1ίηίη£δ 3τε ίϊΐΐεεί οη ΗοίΗ δίΗεδ οί ίΗε Ηιι1ίιΗε2Η ίη νΗίεΗ είδε ίΗε 
ΐιΐΐκϊιεβό ιηηγ Ιεπηίηϊΐε 21 ίΗε εοηίίηυοιιδ εείΐίη^ ογ 1ϊηιη§ 


'ζ ΜειΗοά ΙΟ - ΑΙ1 ΗϋΙΚΗείίΙδ ηοι ΓεςιιΐΓβίΙ Ηγ ιΗίδ ογ οιΗεγ Κεβίιΐίίίοηδ ο{ 
ίιίδ Ρ»Γί ίο Ηε “Α" ογ “Β” εΐαδδ Ηίνίδίοηδ, δΗίΙΙ Ηε οί 2 ί ΙείδΙ “Ο” εΐϊδδ 
όηδίηιείίοη. 

| Γ ;λ' ΜειΗοά ΒΟ - ΤΗβτβ δΗίΙΙ Ηε ηο Γέδίπείίοη οη ΙΗε εοηδίπιειίοη οί 
ΙμΐίίΗείάδ ηοί ΓεςυίΓεΠ Ηγ ΙΗίδ ογ οιΗογ Γεριίεΐίοηδ οί ΙΗίδ ΡβΠ ίο Ηε “Α” ογ 
ί|” εΐίδδ (Ιίνίδίοηδ εχεερί ίη ίηΠίνίΠιΐΒΐ εβδεδ «6βτβ “Ο” εΐίδδ ΗυΙΙιΗεΒίΙδ βγο 
εαυίτεΗ ίη βεεοπίίηεε νοιΗ ιβΗΙε 44.1. 

& ■ · · 

(,:·;■ ΜείΚοά 1110 - ΤΗεΓε δΗϊΙΙ Ηε ηο Γεδίπειίοπ οη ίΗε εοηδίπιείιοη οί 
ΐύΐΚΗεβύδ ηοί ΓεςυΪΓεΠ Ηγ ιΗίδ Ρηπ Ιο Ηε “Α” ογ “Β” είβδδ Ηίνίδίοηδ εχεερί 
[Ηβί ίΗε 8Γεη οί 3ηγ ίοεοιηιηοιίηιίοη δρηεε ογ δρβεεδ ΗουηΗει) Ηγ 3 εοηίίηυοιιδ 
■Α" ογ “Β” εΐίδδ (Ιίνίδίοη πιοδί ίη ηο ε»δε εχεεεΗ 50 πι 2 εχεερί ίη ϊηίΙΐνΜιι&Ι 
; 3 5 εδ «Ηεεε “Ο” εΐίδδ ΗυΙΗΗεβΗδ 2 Γε ΓεςυίΓεΠ ίη ηεεοηΐϊηεε νίιΗ ιαΗΙε 44.1. 
όόηδίιίεΓϊΙίοη πΐ3γ Ηε βίνεη Ηγ ίΗε ΑώηίηίδίΓΗίίοη ίο ίηεΓε3δίη§ ιΗίδ 3Γε3 ίοΓ 
ρίίΗΙίε δρ3εε. 


Κεςυΐιίϊοη 44 

Ρίη ίηίερηΐγ ο/ ΡυΙΡΗεαώ αηά άεεία 


| ? Ιη ίήΟίίίοη ίο εοπιρίγίη^ \νίίΗ ίΗε δρεείίιε ρΓονίδίοηδ ίοΓ Γιτε ίηίε^ήίγ οί 
ΗίιΙΗΗεβΗδ ίΐηΟ (ΙεεΗδ πιεηίίοηεΠ εΙδειν'ηεΓβ ίη ίΗίδ Ρ3ΓΙ, ίΗε πιίηίιηιίΓη ίηε 
ίπίερτίγ οί ΗιιΙΙΛείΐΙδ βηΗΟεεΚδ δΗεϋ Ηε 35ρΓεδεπΗεΗ ίη ΙίΗΙεδ 44.1 3ηΗ 44.2. 

■ 

2· ΤΗε ίοΙΙονοη^ Γεςαίτεπιεπίδ δΗίΙΙ βονειτη 3ρρΙίε3ίίοη οί ίΗε ΙεΗΙεδ: 

.1 ΤηΗΙεδ 44.1 βηί 44.2 δΗίΙΙ ερρίγ τεδρεείίνεΐγ ίο ίΗε ΗηΙΗΗεΒίίδ 3η<1 
ΠεεΚδ 5ερ3Γ3ίίη(> 3ΐ!<!]3θεηΐ δρίεεδ. 


.2 Ρογ Ηείεπηίπίη|> ΙΗε 3ρρΓορη3ίε ίϊτε ίηίεβπιγ δίΒηοΐΒκΙδ ίο Ηε 
ΕρρΙίεΠ ίο ιίίνίδίοηδ Ηειννεεη 3(1)3εεηΙ δρ3θεδ, δυεΗ δρβεεδ 3Γε 
οΐ35δίίίε(Ι 2 εεοΓ(ϋη§ ίο ιΗεή Ηιε γιεΚ 35 $Ηο\νη ίη εβιε^οπεδ (1) ίο 
(11) Ηείο». ΤΗε ίιιΐε οί εβεΗ ε 2 ΐε£ 0 Γγ ίδ ίηΙεηόεΗ ίο Ηε ΙγρίείΙ 
ΓβιΗεΓ ιΗίη Γεδίήείίνε. ΤΗε ηυπιΗεΓ ίη ρΒΓεηιΗεδεδ ρΓεεεϋηβ εβεΗ 
ε3ΐέ(»0Γγ τείεΓϊ ιο ίΗε ίρρϋεβΗΙε εοίιιιηη ογ τονν ίη ίΗε ιβΗΙεδ. 

(1) Οοηίτο/ ΓΙαίίοηδ 

5ρ3εεδ εοηΐ2ίηίη§ ειηεΓ^εηεγ δουΓεεδ οί ροινεδ 3ηΠ ΙίυΗιίη®. 

ΐνΗεεΙΗουδε αηά οΗβγιγοοπι. 

ϋρβεεδ εοηιβίηίη^ ίΗε εΗίρ’δ γηΗϊο εφίίρτηεηι. 

ΡίΓε-εχήηβΐιίδΗίηΒ Γοοπίδ, Γηε εοηίΓΟί τοοπίδ 3η<1 (ΪΓε-ΓεεΟΓΕίίη^ 
δΟίίοηδ. 

ΟοηίΓοΙ γοογπ ίοΓ ρΓορυΙδίοη ιηβεΗίηεΓγ ινΗεη Ιοε3ΐειί ουίδίΗε 
ίΗε πΐ3εΗίηεΓγ δρβεε. 

Ηρβεεδ εοηί3ίηίη§ εεηΐΓίΙίζεύ Ητε 2)3πη εςηίρπιεηΐ. 

(2) €οπίάοπ 

, ΟοιτίΟοΓδ 3η(1 ΙοΗΗίεδ. 

(3) Αεεοηχπιοάαίίοη $ραεε! 

ϋρβεεδ 35 ύεΓιηεΗ ίη Κε^ηίεΐίοη 3.10, εχείηύίη^ εοπίΟοΓδ. 

(4) ίΐαίηναγι 

ΙπίεηοΓ δίβίηνΒγδ, Ιίίίδ 3η<1 εδεβίΒΙΟΓδ (οίΗεδ ΐΗαη ιΗοδε ννΗοΙΙγ 
εοηίβίηείί νοιΗίη ΙΗε πιβεΗίηεΓγ δρεεεδ) βηΟ εηεΙοδηΓεδ ίΠεΓε- 
ίο. 

1η ΙΗίδ εοηηεχίοη, 3 5ΐ3ίΓ»Βγ ννΗίεΗ ίδ εηε!ο$ε<1 οηΐγ 3ί οηε Ιενεί 
δΗβΙΙ Ηε τε^ΒΓίΙεί 35 ρβΓί οί ίΗε δρβεε Ιγοπι ινΗίεΗ ίί ίδ ηοί 
δερ3Γ3ίε<1 Ηγ 2 Γηε ασοτ. 

(5) ίεινίεε 5ραεει (Ιον/ εάΐί) 

ίοεΚεΓδ 3η<1 δίοΓε-Γοοπίδ Ηβνίη^ 3η 3Γε3 οί Ιεδδ ιΗβη 2 πι 2 , 
ιίΓγίηβ τοοπίδ 3ηύ ΙδυηΗπεδ. 

(6) ΜαεΗίηειγ ιραεα ο/ εαΐε^οιγ Α 

$ρ3εεδ 35 Ηείϊοειΐ ίη Κε§υΐ3!ίοη 3.19. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤιΟΝ) 


ΤΑΒΕΕ 44.1 - ΡΙΚΕ ΙΝΤΕΟΒΙΤΥ ΟΡ ΒυΕΚΗΕΑϋδ 5ΕΡΑΚΑΤΙΝΟ ΑΟΙΑΟΕΝΤ 
5ΡΑΟΕ5 


8ρεοε$ . 

(1) 

ο 

Μ 



(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 


Α-09/ 


Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-60 

0θΓΓΪ(1θΓ5 (2) 

■ 

0 

Β-0 

Β-0 

*** 

1 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-30 

ΑοοοιηπκχΐΗίίοη (3) 

5ρ&0€5 

■ 

■ 

ν&! 

Β-0 

Α ·°£/ 

Β-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-30 

διείηνεγί (4) 

■ 

■ 

■ 

Β-0 

Α^ο/ 

Β-0 
Α -°ο/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 


Α-30 


■ 

■ 

■ 


€ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-0 

ΜεεΒΐηετγ $ρεοε$ (6) 
Οί 08ίε£ΟΓγ Α 

■ 

■ 

■ 



■ 

Α-0 

Α-0 Β/ 

Α-60 

■ 

Α-60 

1/ 

ΟΛβΓ πΐ2θΗΐηεΓν (7) 
$ραοε$ 

■ 

■ 

■ 



■ 

Α-0^ 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-0 


■ 







• 

Α-0 

* 

Α-0 

δεΓνΐεε 5ρβοβ5 (9) 

(ΒΐεΒτίΛ) 

■ 

■ 

■ 



■ 

■ 

■ 

Α-0& 

■ 




■ 








Β 

Α-0 


■ 

■ 

■ 



■ 

■ 

■ 

■ 


ώ/ 


Νοίει: Το Βε ερρίίεά Ιο ΙεΒΐεε 44.1 ίικί 44.2, 35 ερριοριίεΐβ. 


&/ Νο ερεεΐβΐ Γεςυΐτειηεηί! 8τε ϊτηρόίεά υροη ΒηΙΒΒε&άί ΐη πτεΙΒοίδ 110 αηιΐ ΙΙΙΟ Πιε ρΓΟίεείΐοη. .. 

Β/ Ιη «δε οί πίείΒοΐΠΙΟ "Β” εΐε» ΒυΙΒΚε&άε οί. “Β-0” Γ&ΐίη£ βΚαϋ Βε ριονίύεά Βεηνεεη ερεεεί οι 
8Χουρ$ οί 5Ρ3065 οί 50 η 5 Άηύ ονει ϊη νέε. 

£/ Ρογ είετΐΐϊεβίίόη 89 ίο ννΒΐεΒ ερρΐίεί, 9βε Κε£ΐι1ε{ίοη5 43 &η<1 46. 

4/ νΒείε ίρεεεβ ετε οί ίΒε ίειηε ηιιτηεΓΐοε] εείε£0Γγ 3Π(15νιρεΓ50ΓίρΙ 6 ερρεεπ, ε ΒυΐΙίΒεεά ογ άεεΐί 
οί ΙΒε τείΐηβ Λοάτι ϊη ΙΒε ΙεΒΙεε 1ί οηΐγ Γεςιήτ«1 ννΒεη ΙΒε εφεοεπί ϊρεεε! 3ΐε ίοΓ 8 ίΐίΓετεηί 
ριιτροίε, ε.£. ίη εεΐεςοιγ (9). Α. κείΐεγ ηεχί ίο 8 ^εΐΐεγ ύοε; ποί Γεςιιΐτε 8 ΒηΙΒΒεεί) Βιιί 8 κείΐεγ 
ηεχί ίο 8 ρβΐηί γοοπι Γεςιιίτεε 8η "Α-0” ΒιιΙλΒεεί. 

ε/ ΒιιΙΒΒεειίβ ΒερΒτείΐηΒ ΙΒε «ΊιεεΒιουιε, εΗειίιοοπι εηά γ 3(1 ίο γοοπι Γγοπι εεεΒ οίΒεΓ πιε/ Βε 
“Β-0” Γ3ίΐη£. 

£1 Α-0 Γ3ίίη£ πιεγ Βε ιΐ3ε<11Γ ηο’ 6εη£εΓοω £00<1$ ετε ΐηΙεικ1ε<1 ίο Βε εεπίεί ογ 1Γ ειιεΒ £00(1$ 8τε 
$Ιο\νε<1 ηοί 1ε$5 ΙΒεη 3 πι ΗοΓΐζοηίβΒγ Γγοπι ίίιοΒ ΒιιΙΒΒεειΐ. 

ίΐ Ρογ εοτΒΟ ίρβεβί ΐη \νΒΐεΒ ύβηβεΓοιΐ! £θθά$ 8Γε ΐηίεηάεύ ίο Βε εεττΐεί, Κε£ΐι1ε*ΐοη 54.2.8 ερρ1ίε$. 

Β./ ΒιιΒίΒεεά! βικΙ άεείεβ δερδτείΐηί γο/γο ε&Γ§ο ερεοεε 3Βε11 Βε εερεΒΙε οί Βεΐη£ οΙομμΙ ΓεεκτηΒΒΐγ 
£35ίί£ΐιΙ 3π<1 :υεΒ ύΐνΐεΐοη: ίΒεΐΓΒίΐνε “Α” οΐ3$5 ΐηίεβτίίγ ΐη $ο ίετ &: Ϊ8 ΓεεδοηεΒΙε επί ρΓ&είΐοεΒΙε 
ΐη ίΒε ορΐηΐοη οί ΙΒε Αάπώιίϊίτείίοη. . 

χΐ Ρΐτε ΐηευΐείΐοη ηεεύ ηοί Βε ΓιΙΙεί ΐί ΙΒε ΓπεεΒΐηετγ ίρεεε ΐη εείε^ΟΓγ (7), ΐη ΙΒε ορΐηΐοη οί ΙΒε 
Α(1πιΐηΐίίΓ8ίΐοη, Βε$ ΐίίίΐε ογ ηο Πτε Γΐί)(. 

νΗεΓε εη 35ίβΓΪ5ΐε ερρεετί ΐη ΙΒε ΙβΒΙεε, ΙΒε άίνίεΐοη ΐί τεςηΐτεά ίο Βε οί 8ίεε1 ογ οίΒετ εςιιΐνεΐεηί 
πεεΙεΓΐεΐ Βΐιί ΐί ηοίΓεςυΐτεά ίο Βε οί “Α" εΐβκ Λεπίετά. 
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_ ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

ΤΑΒΕΕ 44.2 - ΡΙΚ.Ε ΙΝΤΕΟΚΙΊΎ ΟΡ ΟΕΟΚ5 5ΕΡΑΚΑΤΙΝΟ ΑϋίΑεΕΝΤ 5ΡΑΟΕ5 


δρβεε , δρβεε 

6ε1οιν ’ β6ονε 

- 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

<7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(Π) 

Οοηΐιοί δίβίίοηδ 

(1) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Φ 

Α-60 

ΟοΓΓΪάΟΓδ 

(2) 

Α-0 

* 

* 

Α-0 

• 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 


Α-30 

Αοα>ιτιπιοά3ΐίοη 

5Ρ&068 

(3) 

Α-60 

Α-0 

’ 

* 

Α-0 

• 

Α-60 

■ 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

δίβίηνβγδ 

(4) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

• 

Α4 

Ατ60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Φ 

Α-30 

δεινίεε δρβεεδ 
0ο» ιίδΐε) 

(5) 

Α-1'5 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

. · 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Φ 

Α-0 

Μβε6ίηεΓγ δρβεεδ (6) 
οί εβίεβοεγ Α 

Α-60 

ο 

'Ϋ 

< 

Α-60 

Α-60 

ο 

< 

Φ 

Α-60 

ϊΐ 

Α-30 

Α-60 

Φ 

Α-60 

ΟίΚβΓ πίδοΗίηβΓγ 

ΧΡ3068 

(7) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Φ 

Α-0 

Α-0 


Α-0 

ΟβΓβο δρβεεδ 

(8) 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

φ 

Α-0 

Φ 

Α-0 

δεΓνίεε δρβεεδ 
(6ίβ6 ΓΪδΙε) 

(9) 

ο 

< 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-ο3/ 

Φ 

Α-30 

Ορεη (Ιεείίδ 

(ΊΟ) 

* 

* 

* 

* 

Φ - 

Φ 

Φ 

Φ 

φ 

- 

Φ 

Κο/ϊό ΟΙΓβΟ 
5Ρ&068 

(Π) 

> 

Αδ 

ο 

Α-30 

Α-30 

Α-30 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-30 

Φ ' 

.6/ 


(7) ΟίΗιτ τηαεΗίηειγ δροεε,ν 

δρβεεδ 35 όεβηει! ίη Κε§ιιΐ3ΐίοη 3.20 εχε1υ(3ίη§ ηιβεΗίηεΓγ 
δρβεεδ οί εαΐε^οιγ Α. 

(8) Οατξο ιραεα 

Α11 δρβεεδ υδε<1 ίοΓ εβτ£0 (ίηεΐιιιϋηβ εβΓ £0 οίΐ ΙβηΚδ) βηΰ 
Γπιηίεννβγδ 3η4 6βΙε6\νβγδ «ο δυε6 5 ρ 3 εε 5 . 

(9) 5εΓνίεε φβεα (ΗϊχΗ ταΙε) 

Οβίΐεγβ, ρβηΐιίεδ εοη!βίηίη§ εοοϋηε βρρίίβηεεδ, ρβίηΐ βπά 
Ιβπιρ γοοπκ ,ΙοεΙεεΓδ βικ) δΙΟΓε-ΓΟΟπίδ ηβνιη£ 3η 3Γε3 οί2πι 2 ογ 
πιοΓε, «ΌΓΐίδΙιορί οι 6 εε ιΗαη ι 6 οβε ίοΓππηε ρ3Π οί ϊΗε 
πιβεΙιίηεΓγ δρβεεδ. 

(10) Ορεη άεεία 

Ορεη άβείτ 5ρ3εε5 3η0 επείοδεά ρΓΟίηεηβιΙεδ Ηανίη§ ηο Οτε 
ηδίτ. Αίτ 5ρ3οε$ (ιΗε δρβεε οαΚίΟε δυρεΓδίΓυείυΓεδ βη<3 άεείί- 
6ουδεδ). 

(11) Κο/το αίΓξο χραεει 

δρ 3 εβί 35 ιΙεΓιηεί) ίη Κεβύΐβΐίοη 3.14. 03Γ£0 δρβεεδ ίήΐεπ(1ε<1 
ϊογ ι6ε 03ΓΠ3εε οί πιοΙογ νε6ίε1εδ \νίι6 ίυεί ίη Ι6ε6 Ιβήΐίδ ίοι 
ιΗείτ οννη ρΓορυΙδίοη. 

3': Οοηίίηυοηδ “Β” εΐ 355 εείΐίηρδ ογ Ιίηίη^β, ίη βδδοείβΐίοη »ί(Η ι 6 ε ΓεΙενβηΙ 

ιΐεείίδ ογ 6ιι166εβ(ΐ5, πΐ 3 γ 6 ε βεεερίεό 35 εοηΐη 6 υΐίηΒ, »6ο1Ιγ ογ ίη ρ 3 «, ιο 16 ε 
Γεςαίτεά ίηδυΐβιίοη 3 η 0 ίηίε^ηΐν οί 3 άίνίδίοη. 

41 Εχϊεπιβΐ 6ουη<5βηεδ \ν6ίε6 3Γε Γε<^ηίΓε(1 ίη Κερυΐβΐίοη 42.1 Ιο 6ε οί 5 ίεεΙ 
ογ οίΙιεΓ εχ]υίν;ιΙεπΙ πιβΐεπβΐ τηβν 6ε ριετεεϋ ίοΓ Ιπε ίιϊΐιηρ οί \νιη(1ο\ν5 3η4 
δκίεδευίΐΐεδ ρεονίΡει) 1631 ΙίιεΓε Ϊ5 ηο ΓεςιιίΓεπιεηΙ ίοΓ δΐιε6 6ουη6βπε5 Γο Ρ»νε 
§ν’·’ ? ’ε1α85 ίηΓεεπίγ ε1δε\ν6εΓε ίη Λιίδ ΡβΓί. δίπιίΙβΓίγ, ίη δύε6 Ροιιηάηπεδ δν6ίε6 
ΕτεΤιρί ΓερυΪΓεΟ ίο 6βνε "Α” είβδδ ίη1ε£π1γ, <1οογ5 ίηβγ 6ε οί τηβίεηβίδ 10 ΙΗε 
ωΐίδίβειίοη οί 16ε ΑάιηίηίδίΓΒΐίοπ. 


ΚεςυΙαίΐοη 45 

Λίεαηί ο/ αεαρε 

) δίβίηνβγδ 3Π(ί ΙβάύεΓδ δ6β11 6ε 50 3ΓΓ3η§εί) 35 ίο ρΓΟνίάε, ίΓοιη βί] 
,;>εεοιηιηο(1βιιοη 5ρ3εε$ ζηά ίίοπι 5ρ3εε5 ίή \ν6ίε6 16ε 0Γε\ν ίδ ηοπηβΐΐγ 
ίήίρίογειΐ, οΐ6ετ ΐΗβη Γη3ε6ίηεΓγ δρβεεδ, Γεβΰγ πιεβηδ οί ε5ε3ρε ίο ι6ε ορεη 
ϊ?εεϋ·3η[! ι^έηεε Ισ ίΗε ,1ίίε6θ3ΐ$ βηι) ΙίίεΓβίΐδ. 1η ρ3Γίίεαΐ3Γ 16ε ίο11ο\νίη§ 
■ξέηείβΐ ρίόνίδίοηδ 56βΙ1 6ε εοιήρΐίεά ννίίΗ: 

.1 Αί 311 Ιενεΐδ οί βεεόπιιηοιίβΐίοη ίΗειε 56411 6ε ρΓονίάειί 3ί 1ε35ΐ <»ο 
λνίάεΐγ 5ερ3Γ3ί0(3 πιεβηδ οί εδεβρε ίΓοπτ εηεΗ Γεδίποίεά δρβεε ογ 
ΒΓουρ οί 5ρ3εε5. 

.2.1 Βείονν ι6ε 1ο»ε5ί ορεη άεείί 16ε πιείη πιεΕηδ οί εδεβρε 563 ΙΙ 6 ε ε 
δίΕίηνΕγ Εηά 16ε δεεοηιΐ εδεΕρε πίΕγ 6ε ε Ιπιηΐί ογ ε 5ΐΕίην3γ. 


.2.2 Α6ονε ι 6 ε 1 ο*ε 5 ί ορεη Οεείί [ 6 ε πιεΕηδ οί εδεβρε 56411 · 6 ε 
5ΐ3Ϊπν3γ5 ογ «ίοοΓδ ίο 3π ορεη ϋεε4 ογ 3 εοπι6ίη3ΐιοη Ι6ετε0ί. 

.3 ΕχεεριίοηΕΐΙγ ί6ε ΑΟπιίήίδίΓβΙίοη γπευ Λδρεηδε \νίι6 οηε οί (6ε 
ηιεβηδ οί εδεβρε,:<1υετε§3πί 6είηβ ρβΐίΐ ίο 16ε ηΕΐϋίε ;ιηϋ ΙοεΕίίόη οί 
5ρ3εεδ 3η(1 ίο ι6ε ηυπι6έΓ5 'οί ρείδοηδ «Ηο ηοπήβΐΐγ η>ίβ6ι 6ε 
: ςυΕΓίεΓείΙ ογ ειηρίογείΐ ι6εΓε. 

.4 Νο όε 3 ( 1 -εη (1 οοΓηιίοΓδ 6 Ενίηε ε Ιεπ^ίΗ οί Γηοίέ ιΗεπ 7 ίη 5636 6 ε 

%' Βοεεριεϋ. Α ϋε3<1-εη<Γ εοίήίΙοΓ ίδ 3 οογΗοΙογ ογ ρβΓί οί 3 οογγϊγΙογ 
Ιγοπι »6ίε6 ί6είε ίδ οηίγ οηε εδεβρε Γοηιε, 

.5 Τ6ε χνίεΐιΐι 4η<ί εοηιίηυίίγ οί ι6ε ιίιεβηδ οί εδεβρε δηβΙΙ 6ε ίο Ι6ε 
δβΙίδίΕειίόη οί 16 ε ΑιίΓηιηίδΙΓΕΙίοη. 

.6 Ιί β Γ3<ϋο(ε1εΒΓβρ6 δίΕίίοη 6βδ ηο(ΙιτεεΙ Εεεεδδ Ιο ί6ε ορεη (Ιεείί, Ι\νο 
ιηεβηξ οί βεεεδδ ίο ογ έβΓεδδ ίΓΟΓη δυε6 δίβιίοη 563116ε ρΓονίάεΟ, οηε 
οί \ν6ίε6 ίηβγ 6ε β ροη6ο1ε ογ ννίηϋονν οί δηίΓιείεηΐ δίζε ογ οΐ6εΓ 
τηεβηί ίο 16ε δΕίίδίβείίοη οί 16ε ΑίΙπιίηίδΙΓβΙίοη, ίο ρίονίιίε βη 
εριεΓ^εηογ εδεβρε. 

2 Ιη εΙΙ γο/γο εβΓ§ο δρβεεδ νν6ετε ι6ε εΓε\ν ίδ ηΟΓηίΕΐΙγ επιρίογειΐ ι6ε 
ηηπι6.εΓ 3η<1 Ιοεβιίοηδ οί εδεβρε ιουιεδ ίο 16ε ορεη εΐεείε δ6β11 6ε ίο ι6ε 
δβΐίδίβειίοη οί 16ε Α£ΐπιίηί5ΐΓ3ΐιοη,'6'υΙ 56β11 ίη ήο εβδε 6ε 1ε$$ ί6βη Ιννο βη<1 
δ6β1Ι 6ε ινίιίεΐγ δερΕΓΕίεά. 

3 Εχεερί 35 ρτονίεΙεεΙ ίη ρβΓ3βΓ3ρ6 4, !\νο Γηεβηδ οί ε503ρε 56311 6ε 
ρΓΟνίϋεϋ Ιγοπι εβε6 πιβεΗίηεΓγ 5ρ3εε οί εβίεοοιγ Α. 1η ρβηίεϋΙβΓ, οηε οί Ι6ε 
ίο11ο\νίηβ ρ'Γονίδίοηδ δ6β11 6ε εοπιρίίειΐ ινίιη: 

1 ί»ο 5015 οί δίεεί ΙβϋιίεΓδ 35 ννίεΐεΐγ δερ3Γ3ίε<1 35 ροδδί61ε ΙεβάίηΒ ίο 
ίΙοοΓδ ίη ι6ε υρρεΓ ρΕΓί οί ί6ε δρβεε δίηιίΙβΓίγ 5ερ3Γ3ίε£ΐ βηϋ ίΓΟΓη 
\ν6ιε6 Εεεεδδ ίδ ρΓονιιίο6 ίο ί6ε ορεη (Ιεείί. Ιη βεηεΓΕί, οηε οί Ι6εδε 
ΐΕΐΙεΙείδ 56311 ρΓονίίΙε εοηΐίηηοηδ ίίτε 56ε1ίθΓ ίίοπι 16 ε Ιοννετ ρβη οί 
16ε δρβεε Ιο 3 δβίε ροδίΐίοη οηΐδίιΐε Ι6ε δρβεε. ΗοινονεΓ, 16ε 
ΑιΙπιίηίδίΓβΙίοη ίηβγ ηοί ΓορυίΓε ι6ε δ6ο6εΓ ίί, άαΐ ίο 16ε δρεείβΐ 
ΒΓΓβηβεπιεηί ογ ϋίπιεηδίοηδ οί ι6ε οιβο6ίηεΓγ δρβεε, β δβίε εδεβρε 
Γουιε ίεοπι 16ο 1ο\νεΓ οεπ οί Ι6ίδ δρβεε ίδ ρεονίίίοιί. Τ6ίδ δ6ε1ΐεε 56ε1Ι 
6ε οί δίεεί, ίηδαΐβίεα, «Ιιογο ηεεεδδβεγ, Ιο ι6ε δβιίδίβειίοη οί 16 ε 
ΑεΙπιίηίδίΓβΐίοΐ! βηιΐ 6ε ρΓονί(ίε<1 ννίι6 3 δείί-εΐοδίήβ δίεεί ιΙοογ βι 16ε 
Ιοινεε εηά; ογ 

.2 Οηε δίεέ! ΙβιΙεΙεΓ ΙεβιΙίηΒ Ιο β (Ιοογ ίη 16ε υρρεΓ ρβΓί οί Ι6ε δρβεε 
ίεοΓπ »6ίε6 βεεεδδ ϊδ ρΓονίοΙεϋ Ιο 16ε ορεη άεείί βηιΐ ΕεΙεΙίιίοηΕΐΙγ, ίη 
16ε ΙοννεΓ ρβη οί 16ε δρβεε βη<) ίη β ροβίΐίοη νεείΐ δερΕΓβΙει! ίΓοηι Ι6ε 
ΙαεΙείΕΓ Γείειτεά Ιο, β δίεεί εΙοοΓ εβρβ61ε οί 6είη£ ορεΓΕίοί) ίΓοηι εβεΗ 
δίάε 3η(1 νν6ίε6 ρΓονίιίεδ Εεεεδδ Ιο β δβίε εδεβρε εουΐε ίεοτη 16ε Ιο»εε 
ρβεί οί Ι6ε δρβεε Ίο 16ε ορεη 46ο1ς. 

4 Ιη β δΗίρ οί1εδϊ ι6βη 1,000 ιοηδ βΓΟδδ Ιοηπ3§ε, 16ε ΑΟπιίηίδίεβποη ηιβν 
«ϋδρεηδε ντίιΗ οηε οί Ι6ε πιεβπδ οί εδεβρε ΓερυιτεΟ υηΟεί ρβεβρεβρΗ 3. εΐυό 
ιερΕίιΙ 6είηβ ρβϊεί ιό ι6ε ύίεπεηδίοη βπΊ Οίδροδίΐίοη οί 16 ε υρρεε ρβπ οί ι6ε 

δρβεε 

5 Ργοπι πιβεηίηεεγ δρβεεδ οΐ6εε Ι6βη ΐ6οδε οί εβίεβοεγ Α, εδεβρε εουΐεε 
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δβηΐΐ 6ε ρΓΟνίΟεά ίο ι8ε $η(ίδί3ε(ίοη οί (6ε Α6πιίηί5ΐΓ3(ίοπ β3νίη§ ΓεμιικΙ ίο 
(6ε ηηΐυίε ηη(1 ,ΐοεβίίοπ ο{ (Ηε δρβεε 3η6 »6ε(βεΓ ρεΓδοηδ 3Γε ηοππηΙΙγ 
ειηρίογαΐ ίη (Η&ΐ βρμεε. 

6 Ι-ίίΐδ δΗηΙΙ ηοΐ 6ε εοηδίεΙεΓεΟ 35 ίοπηίημ οηε οί (6ε ΓεςυύεεΙ ΓΠεηΗδ οί 
ε503ρε 3$ ΓεςυίΓεΟ 6γ (6ίδ Κέ§υί3(ίοη. 


2 ΜεΐΗοάί 110 αηά ΙΙΙΟ - 1η εοΓΠίΙοΓδ βπ(1 δίΒίηνβγ εηοΐοδίκεδ δεΓνίηρ 
ΒεεοπκηοιίΒΐίοη ηηΟ δεΓνίεε δρηεεδ 3η4 εοηίΓΟί 5ΐ3ΐίοη5, εβίΐίηβκ, Ιίηίπβδ* 
(βηυμβΐ δίορδ 3η<3 ιΙιείΓ 3$δοεί3(ε(1 £Γθυη4ί δΗβΙΙ 6ε οί ηοη-εοιίι6υ5ΐί6Ιε 
ιη3ΐεπ3ΐδ. 

3 ΜειΗοάί ΙΟ ηε αηά ΠΙΟ 
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Ρτοΐεαίοη ο/ίΐαίηναγ! αηά Ιί{ι Ιηιηΐίί ίη ααεοπιπιοάαιίοη ιραεεχ, 
ίεηνίεε ιραεεχ αηά εοηιτοί ϋαίίρηί 

1 δΐηίηνβγδ » 6 ίε 6 ρεηείΓηΙε οηΐγ η $1ιί§1ε 4εε1( δΗ 3 ΐ 1 6 ε ρτοΐεείεεί 3 ! 1 ε 3 δ( 
31 οηε Ιενεί 6 γ 31 Ιεβδί “Β-0” εΐ 3 δδ άίνίδίοπδ 3 η 0 5 ε 1 ί-ε 1 ο$ίη§ άοοΓδ Ι_ίίΐ 5 » 6 ίε 6 
ρεηεΐΓΒίε οηΐγ 3 δίημίε 6 εΛ χΗαΙΙ 6 ε δυιτόυηιΙεΟ 6 γ “Α-0” εΐ355 (ϋνίδίοπδ »ί (6 
δίεεί <1οοΓ5 31 6 ο (6 Ιενεΐδ. δΐηίηνβγδ ηηϋ 1ίί( (ηιηΐίδ » 6 ίε 6 ρεηε(Γ3(ε ιηοΓε (63η 
3 δίημίε 6εε1( 563 ΙΙ 6 ε δϋΐτουηιίείΐ 6 γ 31 ΙεβδΙ “Α-0” εΐ 3 δδ (Ιίνίδίοηδ 3 η 6 6 ε 
ρΓ0(εε(ε<1 6 γ $ε1ί-ε)οδίη§ ΰοοΓδ 3( 311 Ιενεΐδ. 

2 Οη δ6ίρδ 63νίη§ 3εεοπιιηθ(ΐ3(ίοη ίοΜ2 ρεΓδοηδ οί Ιεδδ, »6εΓε 5(3ίην3γδ 
ρεηε(ί3(ε πιοίε (63η 3 δίηκίε εΐεείε ηη(1 »6εΓε (6είε 3ίε 3( Ιε3$( (»ο εδεαρε 
Γου(ε$ ΟίΓεοι (ο (6ε ορεη αεείί 3( ενείγ βεεοηιιηοόβιίοη Ιενεί, εοηδίΟεοΙίοη 
πογ 6ε ρνεη 6γ (6ε Αϋιηίηίδίοίίοη (ο Γειίυείημ (6ε “Α-0" ΓεςιιίίεπιεηΙδ οί 
ρ3Γ3£Γ3ρ6 1 (ο “Β-0”. 

3 Α11 δίβίπνβγδ δΚβΙΙ 6 ε οί δίεεί ίοπιε εοηδίηιείίοπ εχεερί » 6 είέ ( 6 ε 
ΑΟπιίηίδΙοΙίοη δ 3 ηε(ίοηδ ( 6 ε υ$ε οί ο( 6 εί εςυίνβίεηί ΓΠ 3 ΐεπ 3 ΐ. 
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ΰοοΓτ ίη {ίη ηιίχάηξ άίνάίοηι 


1 . Τ 6 ε βίε ίεδίδίβηεε οί 6 οογ 5 563 ΙΙ, 35 ί 3 Γ 3 δ ρί 30 (ίε 361 ε, 6 ε εςυϊνβίεηΐ (ο 
( 6 β( οί ( 6 ε (ϋνίδίοη ϊη » 6 ίε 6 ( 6 εγ Βίε ΒΗεϋ. ϋοοΓδ Εη 6 (Ιοογ ίίβιηεδ ίη “Α” 
εΐ 3 δδ (Ιίνίδίοηδ 56311 6 ε εοηδίηιείείΐ οί δίεεί. ϋοοίδ ίη “Β” εΐηδδ (Ιίνίδίοηδ δ 63 ΐ 1 
6 ε ηοη-εοπι6υδ(ί61έ. ϋοοεδ β«ε(1 ίη 6ουη(ΐ3Γγ 6η11(6ε3(ΐ5 οί σΐ3ε6ίηείγ δρηεεδ 
οί ε3ίε§0Γγ Α 563 ΙΙ 6 ε Γε 35 οη 361 γ § 35 (ί§ 6 ι 3 η 0 5 ε 1 ί-ε 1 οδίη§. 1η δ 6 ίρδ 
εοηδίηιείεα Βεεοπϋηβ (ο Γηει6ο<3 ΙΟ, 3 η ΑώηιηίδίΓβΙίοη ηογ ρεπηί( ( 6 ε υδε οί 
εοπι 6 υ$(ί 6 Ιε ποίεήηΐδ ίη ΟοοΓδ $ερ3Γ3(ίη§ 036 ίηδ ίίοηχ ίηόίνίιΐιοί ίηΙεπΟΓ 
53πί(3Γγ 3εεοΓηιηοεΐ3(ίοη δΐιε 6 35 $ηο»εΓ5. 

2 Οοοτδ τεςμίίείΐ (ο 6 ε $ε1ί-ε1θδίη§ δ 63 ΐ 1 ηοΐ 6 ε ΓιΚεΟ »ί (6 6 οΙ( 1 - 63 οΙ( 
6 οο 1 ( 5 . Ηοχνενεί, 6 ο 1 ςΙ- 63 θΙ( 3 π· 3 πρεπιεηΐ 5 Γιΐΐε'Ο \νί (6 τεπιοίε τείεβδε (Ιενίεεδ 
οί ( 6 ε ί 3 ΐ 1 -δ 3 ίε (νρε πογ 6 ε υΐίΐιζεό. 

3 Ιη εθΓτί(1θΓ 6ιϊ11(6ε3(35 νεηΐίΐμΐίοη ορεηίηβδ. (ηηγ 6 ε ρε'πηίΙΙείΓοηΙγ ίη 
3 ή (1 ηήΟεΓ ( 6 ε (Ιοοίδ οί έ 36 ίηδ 3 η(Ι ριίβΐίε δρηεεδ. Τ 6 ε ορεηίη §5 δ 6 βΐί 6 β 
ρίονί(1ε(1 Οηΐγ ίη ( 6 ε Ιον/εί Κ 3 ΐί οί β (Ιοογ. \ν 6 είε δϋε 6 ορεηίη§ ίδ ίη όί ιιηϋεί 3 
(Ιοογ ( 6 ε (ο( 3 ΐ ηε( 3 ίε 3 οί 3 ηγ δΐιε 6 ορεηίηβ ογ ορεηιηςδ $ 63 ΐΓηοι εχεεεά 
0;05 πι 2 . \ν 6 εη δοε 6 ορεπίη§ ίδ ευΐ ίη 3 οοογ ί( 56311 6 ε ΓιΙΙεΟ \νί (6 3 §π11ε ποΡε 
οί ηοη-εοηι6υ5ΐί6ΐ8 πΐ3ΐεή3ΐ. 

4 \ν 3 ίεπί§β( (Ιοοίδ ήεε(Ι ηοΐ 6 ε ίηδίιίβίειί. 
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νεηάΐαύοη ιγςιεπιχ 


Τβε νεη(ίΐ 3 (ίοη δγδίεηΐδ οί εητ^ 0 δ1ι 'Ρ 5 56311 6 ε ίη εοοιρίίηπεε \νί(6 ( 6 ε 
ρίονίδίοηδ οί Κεβϋΐεΐίοη 16, εχεερί ρ3Γ3§Γ3ρβ 8 . 
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Κβίΐήαεά αιε ο/ εοιηίηχιώΐε παιετίαΐί 

1 ΑΙ1 εχροδεό δϋίίηεεδ ίη εοπίίΙοΓδ 3η(1 δΟίηνηγ εηεΐοδυίεδ 3τκ1 δϋίίίεεδ 
ίηεΐαύίης βίουπΟδ ίη εοηεεείεί ογ ίη3εεεδδί61έ δρηεεδ ίη 3εεοτηπιο(ΐ3(ίοη εγκ) 
δεΓνίεο δρβεεδ αηά εοηίτοί δ(3(ίοηδ 56311 6βνε Ιο» ίΐηπιε-δρίεέιΐ ε63Γ3ε(είίδ- 
(ίοδ.' ΕχροδεΟ δϋίίηεεδ οί εείΐίη^δ ίη 3εεοπιπιθ(ΐ3(ίοπ 3Π(1 δείνίεε δρηεεδ 3η(1 
εοηΐίοΙ δ(3(ίοηδ 56311 63νε Ιο» ίΐΗΐηε-δρΓεΕό ε63ί3ο(επ5(ίεδ. 

2 Ρηίηίδ, ν3Γηίδ6εδ 3η<1ρΐ6εΓ Γιηίδ6εδ υδειΐ οη εχρΟδεό ίηίεποί δϋίίβεεδ 
56&11 ηο( οίίεΓ 3η αηϋυε 2 γο 63Ζ3γ( 1 ίη (6ε ]α(ί^εΓηεηί οί (6ε Α(Ιιηίηί5(Γ3(ί0η 
3η6 δ63ΐ| ποί 6ε εάρεΟΙε οί ρίοΡμείης εχεεδδίνε ςιΐ3η(ί(ϊεδ Οί δηιο1(ε. 

3 ΡίίπΟΓγ (1εεΙ( εονεηηβδ, ίί Βρρίίεΰ, ίη 3εεόΓηιηοϋ3(ίοη 3η(Ι δεενίεε 
δρηεεδ 3η(1 εοηίίοΐ δΟίίοηδ 56311 6ε οί 3η ΕρρίΌνεΟ ηΐ3(επ3ΐ »6ίε6 »ίΙ1 ηο( 
ΓεηΟίΙγ ί^ηίΐε.*· 


Κερυΐβίίοη 50 
ΟεΙαίΙι ο} οοηίΐηιαίοη 

1 ΜαΗοά 10- Ιη .3εεοπΐΓηο(ΐ3(ίοη 3η(1 δβτνίεε ερβεεδ 3η(1 εοηΐίοΐ δΟίίοηδ 
311 Γιηίηβδ, ϋΓ3υ$6(^ δίορδ, εείΐίιί^δ 3ή(1 (6είί 3δδθεΐ3(β(1 βίοηηΛδ $6311 6ε οί 
ί ηοη-εοιη6ϋ5(ί61ε πίΒΙεπβΙδ. 

* ΚβίεΓβηοε ΐχ ιτ.ίκΐί (ο ΟϋΜεΙΐηβχ οη (6ε ΕναΙυηΐϊοη οϊ Πιε Η323Γ0 Ρ?ορθΓίϊβ5 οί ΜβιοΗδΙχ, 
β(1ορ(ε4 (6ε ΟΓςΒοϊζηιΐοη 6γ κχοΐοΐΐοη Α. 160'Ε5.ΐν). 

*’ ΚείΕΓΰοά ίδ ιηδάε Ιο ΙιηρΓονβϋ ΡΓονϊδϊοηβΙ ΟιιΐόεΙΐπεβ οη Τε$ΐ ΡιοοενΙυΓεδ ίΟΓ ΡπΓηδΓν ΟεεΚ 
Οονεπηρ, 3(1ορΐει1 Λε ΟΓβΕηϊζΒϋοη 1>γ τεκοΐαΐΐοη Α.214(νΐΙ). 


3.1 Εχεερί ίη εδίβο δρ3εεδ ογ Γείη^είΒίεϋ εοπφΒπιηεηΐδ οί δεΓνίεε δρβεεδ 
ίηδηΐ3(ίηΒ πΐ3(επ3ΐδ $63116ε ηοη-οο(η6υδ661ε. νΒροαί 63ίήεΓδ βη(1 3(16εδίνεδ 
ηδειΐ ίη εοη]ηηε(ίοη »ίΐ6’ίηδϋΐ3ΐίοη, 35 »ε11 35 (6ε ίηδυΐΒΐίοη οί ρίρε ίίΐιίηβδ 


ΚΠ ειπυ δεινιεε δγδίειηδ, ηεεα ηοι Οε οι ηοη-εοπι6ιΐ5!ι6Ιε πίΒΙεΓίβΙδ, 6υ( (6εν 
56β 1Ι 6ε κερί (ο (6ε πήπίιηυιη ςιοηΐίΐγ ρί3ε(ίε36)ε 3η6 (6είί εχροδείΐ δίπίβεες 
$6311 6ηνε ςιΐ3ΐι(ιεδ οί τεδίδΟηοε (ο (6ε ρΓορ3Ε3(ίοη οί ίΐΒΓηε ίο (60 
δΒΐΐδίβείιοη οί (6ε Α(1ιηίηί$ΐΓ3[ίοη. 


3.2 νΥ 6 ετε ηοη-εοπι6ιΐ5ΐι61ε 6υ11(6ε3(ΐ5, Ιίηίηβδ 3η(1 εείΐίηηδ ΒΓε ίίκεΡ ίη 
3οεοπιιηο(ΐ3[ιοη εηά δεινιεε δρηεεδ ( 6 εγ πογ 6 βνε 3 εοπι6αδΐί61ε νεηεεΓ ηοι 
ρχεεεαιηΒ 2.0 πκη ίη ( 6 ίε 1 (ηε$$ »ί( 6 ίη βηγ $αε 6 δρβεε εχεερί εοΓπάοΓδ 
5(3ΐί»3γ εηοΙοδυΓεδ 3ηύ εοηίΓοΙ δΟίίοηδ, » 6 εΓε ( 6 ε νεηεεΓ $6311 ηοι εχεεεά 
1.5 πιηι ιη ( 6 ίεΙ(ηε$δ. 


$Ρ30εδ εηεΐοδεϋ 6 ε 6 ιη(Ι εείΐίη^δ, ρΒηεΙΙίηβδ, ογ Ιίηίηηδ, 563 ΙΙ 6 ε 
ΰινιΡεύ 6 γ εΙρδε-Γιΐΐιηκ (Ιοη^ι δίορδ δραεεΟ ηοι πιογο ( 63 η 14 πι 3 ρ 3 Π. Ι η ( 6 ε 
νεπιεηΙ οίΓεεηοη, $ιιε 6 βιγ δρηεεδ, ιηεΙικϋη£ ( 6 ο$ε 6ε6ίη(1 Ιίηίηοδ οί δοίηνβνδ 
ίηιη1(5, ε(ε., 563 ΙΙ 6 ε εΙοδεΡ βΐ εηε 6 ΡεεΙί. ' ’ 
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Απαη&επιεηί! {ογ ααεεοια {αεί {ογ άοηεςιίε ριιφοίεί 

\Ύ 6 εΓε |3$εοο$ ίηε) ίδ υδε(1 ίοΓ ίοηιεδίίε ρικροδεδ ( 6 ε 3ΓΓ3ΠΒεηιεη(5 
δίΟΓΒβε, ίβ$ΐπ 6 ιι!ίοη βπ(Ι υ(ί 1 ίζ 3 (ίοη οί ( 6 ε ίηεΐ δ6 3 Ι1 6 ε δυε 6 ( 631 . 63 νίηκ 
Γε^ΒΓΰ (ο ( 6 ε 63Ζ3Γ()5 οί ίήε 3Π(1 εχρίοδίοη » 6 ίε 6 ( 6 ε υδε οί δυε 6 ίυεί πον 
εηΐηίΐ, ( 6 ε $3ίε(γ οί ( 6 ε $ 6 ίρ 3η<1 ( 6 ε ρεΓδοηδ οη 6 ο3γ 6 ί$ ρΓεδεπ/εΡ. 
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Γίχεάβη άείεεήοη αηάβη αίαηη ίγί ιεπιι 
Ααίοπαιίε ιρήηΜεΓ, βιη άειεαίοη αηάβη αίατηι ίγχιεπ ω 

1 Ιη $ 6 ίρδ ίη » 6 ίε 6 ΓηεΙβοΟ 10 ίδ 3 ( 1 ορΐε( 1 , 3 5Γηο1(ε (Ιεΐεείίοη δγδίεπι ίη 

3εεοΓθ3ηεε »ί (6 ( 6 ε τεΐενβηΐ ρΓονίδίοηδ οί Κε§υΐ3(ίοη 13 $6311 6 ε 50 ίηδΟΐΙει) 
3ηο ΒΓοη^ειΙ 35 (ο ρΓοΙεε! 311 εοπίΡοΓδ, δΐηίηνβγδ έηϋ εδεηρε τουΐεδ »ί( 6 ίη· 
3εεοπιπιο43(ίοη δρβεεδ. · :~· 

2 Ιη δ6ίρ$ ίη »6ίε6 πιε(6ο(] :1Ι0 ίδ 36οριε(1, βη βυΐοποιίε δρηηΙίΙεΓ, ΓίΓε-/; 
αείεείιοη 3η4 ίΪΓε Γ 3ΐ3Γτη.δγδ(ε(η|οί 3η 3ρρΓθνε’(1 (γρεοηίΐ εόπιρίγίηη »ί(6 (6ε 
Γείενηηι ρΓονίδίοηδ οί-ΚοβυΙΒιίόη Ί2' $6311 6ε 50 ίηδοΙΙεΡ ;ιη(3 3 ΓΓ 3 ηοεΡ 3$ (ο -, 
ριοιεεί 3οεοηΐΓπο(ΐ3ΐίοη δρηεεδ, ξ3ΐ1εγ$ ηη.Ρ ο(6ετ δεινιεε δρβεεε, εχεερί ί 
δρηεεδ »6ίε6 ηίίοΓύ ηο δυΟδίηήΙίη) ίίΓε ΓίδΚ $υε6 35 νοί(3 δρηεεδ, δηηί(3Γγ ■ 
δρηεεδ, ε(ε. Ιη. 3(1(1ί(ίοη,. 3 $τηο1(ε Ρείεείίοη δγδίεπι ίη 3 εεοΓ(ΐ 3 ηεε ’»ί(6 (6ε 
ΓεΙενηηΙ ρΓονίδίοηδ οί Κε^υΐηΐίοη 13 $6311 6ε $ο 3ΓΓ3η§ε(1 3η(1 ίηδΟΠεί) 3δ (ο 
ρΓοιεει εοΓΓίιΙοΓδ, δ(3ΪΓ»3γδ ηηά.εδεηρε Γθυίεδ »ί(6ίη 3εεοπΐΓΤΊ003ΐίοη δρβεεδ. 

3 Ιη δ6ίρδ ίη » 6 ίε 6 πιε(6ο(1 ΙΙΙΟ ίδ Εϋορίεά, 3 ίϊχείΐ ίίΓε Ρειεείίοη 3 η(Ι ίίτε 
3Ι3ΓΠ1 δγδίεπι οί 3η 3ρρΓονε6 (γρε 3ηΡ εοτηρ1γίη§ »ί (6 ( 6 ε Γείενηηι ρΓονίδίοηδ 
οί Κε§υ)3(ίοη 13 563(1 6 ε $ο ίηδοΙΙεΡ 3 η (1 3 ΓΓ 3 η§εε 1 3 $ (ο 6 ε(εει ( 6 ε ρΓεδεηεε οί 
ίηε ίη $11 ΒεοοπίΓηοϋΒίίοη δρηεεδ 3 Πο δετνίεε δρηεεδ, εχεερί δρβεεδ » 6 ίε 6 
ηποΓίΙ ηο δυ6δ(3η(ίη1 ίίΓε π$Ι( $υε 6 η$ νοί 6 δρηεεδ, δηηί( 3 Γγ δρηεεδ. είε. 

4 Νοι»ίί 6 δΐ 3 η 6 ίηβ ( 6 ε ρΓονίδίοηδ οί ( 6 ε 36 ονε, ( 6 ε Α 6 ηιίηίδΐΓ 3 (ίοη ηεε(1 

■ ηοι ΓεςυίΓε ( 6 ε ίηδίηΐΐηΐίοη οί (ίεΐεειοΓδ ΓεουΪΓε(1 ίη βεεοΓάηηεε »ίι 6 ( 6 ε 
ρΓονίδίοηδ οί Κερυΐ3)ίοη 13.2.2 υηΐίΐ 1 8 ερ(επι 6 εΓ 1985. 


ΚεςηΙηΒοη 53 

Ρίη ρΓοιεειίοη αηαη^εηιεηη ίη εη γ^ο ςραεεε 


1 ΟεηεΓαΙ 

ε 3 Γ 8 ° 5 Ρ 3 Ρε$ εονεΓειΙ ίη ρ3Γ3Ρΐ3ρ6δ 2 ηη(Ι 3, εΒΓβΟ δρηεεδ οι 
$ 6 ιρ$ οί 2,000 (οη$ ΒΓΟδδ (οηηηβε 3 η 0 υρ» 3 Γ(Γδ δηηΙΙ 6 ε ρπηεείεΟ 6 γ 8 βχε4, 
|3δ 6 Γε-εχΐιη 8 υΐδ 6 ίη 8 δγδίεπι εοιηρίνίη^ »ί (6 ( 6 ε ρΓονίδίοηδ οί ΚεκυΙβΙίοη 5 ΟΓ: 
6 γ 3 ίίΓε-εχ1ίηβυίδ6ίη8 δγδίειη » 6 ίε 6 βίνεδ εςυίν 3 ΐεη( ρΓοιεειίοη. 

1.2 Τ6ε ΛίίΓηιηΐϊίΓΗΙίοη ηι:ιν εχειηρί Ιγοπι (6ε ΓεςυΪΓειηεηΐδ οί ρ3Γ8βΓ3ρ6 

1.1 03Γ@ο δρηεεδ οί ;ίηγ $6ίρ ιί εοηδίΓυείεΟ 3η(1 δοΐεΐγ ίπΙεηΟοιί ίοΓ εηιτγίηβ 

8 Γ3 >η, υηδεηδοηεό ίίπι6εΓ εηιΐ ηοη-εοπι6υ5ΐί61ε εηΓ^οεδ ογ εηΓΕΟεδ 
»6ιε6, ιη (6ε ρρίηίοη οί 16ε ΑΟηιίηίδΙΓηιίοη, εοηδίίΐυΐε 3 Ιο» ίίεε πδ1(. 5υε6 
εχειηρίίοηδ ιη3γ 6ε ^Γηηίεό οηΐγ ίί (6ε $6ίρ ίδ ίίΜεΟ »ί(6 δίεεί 63(ε6 εονεΐδ 
ηηα επεείίνε Γηεηηδ οί εΐοδίη^ ηΐΐ νεηΙίΐ8(0Γδ κηιΐ ο(6ογ ορεπίπεδ 1ε3(1ίηξ (ο 
(6ε ε3Γ£ο δρηεεδ. 

1.3 Νο(»ί(6δΐ3η6ίήβ (6ε ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ3«3ρ6 1.1, 3 ηγ $6ίρ εη^ίι^ειΐ ίη. 

(ηε ε3ΓΠ3εε οί 63ή§εΓου$ §οοόδ $6311 6ε ρΓονιΟεΟ ίη 3 ηγ εβΓβρ δρηεεδ »ϊι6 8 
Ιιχεα §35 ΓΐΓε-εχ(ίη§υίδ6ίη§ δγδίεπι εοιηρ1γίή§ »ί(6 (6ε ρΓονίδίοηδ οί Κε§υΐ3-' 
α^ 11 5 . 0Γ 3 ί Ι ^ 6ΧΙ '(’§υίδ6ίη§ δγδίεπι »6ίε6 ίη (6ε ορίηίοη οί (6ε 

Ααηυηΐδ(Γ3(ίοπ §ίγε ,ερυίν3ΐεπ( ρΓοιεειίοη ίοε (6ε ε3Γ§οέ5 03Γπε(). 

2 Ρο/γο εαΓξο ςραεεά 

2.1 Ρίι-ε (Ιεΐεείίοη 


3085 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΤΗετε δΗβΙΙ 6έ ρτονίόεό 3η ηρρΓονεά 3η(0(η3ίίε Γπε ϋεΐεείίοη 3ηό ίπε 
βΙβγπι δγδίεπι ΤΗε όε5Ϊ§η 3ηό 3ΓΓ3η§επ\εηί5 οί (Ηίδ ϊγδίεπι δΗβΙΙ 6ε οοηδίόετεό 
ίή εοη]ύηε(ίοη ν,ίιΗ (Ηε νεηίίΐβίίοη Γεςυπεπιεηίδ τείειτεό Ιο ίη 2.3. 

2.2 ΡίΓε-εχ[ίη§οίδΗίη§ βπ3η§ε(ηεη(5 

2.2.1 Κο/γο 03γ§ο δρβεεδ εηρηϋΐε οί 6είη§ $εα1ε<] δΗβΙΙ 6ε ίίηεά ν/ίιΗ 3 ίίχεό 
Ε35 ίΪΓε'βχίίη§ϋίδΗίη£ δγδίεπι «ΉίεΗ $6311 εοτηρίγ ννί(Η (6ε ρτονίδίοηδ όί 
κε§υΐ3ίίοη 5, εχεερι (Π3(: 

.1 ίί 3 €3 γ6οπ εϋοχίόε δγδίεχη ίδ ίίηειΐ, (Ηε ςυβηίίίγ οί §35 βνηίΙβΗΙε 
δΗβΙΙ 6ε 31 1εβδ( δηίίίείεη! (ο §ίνε 3 (ηί.ηίπιαιη νοίητηε οί ίτεε §35 
εςιο! ίο 45 ρεΓ εεπί οί (Ηε βΓΟδδ νοίυιηε οί (Ηε 1βΓ§ε$( δυεΗ .εβΓ§α 
δρβεε χνΗίεΗ ίδ εβρβΗΙε οί 6ειη§ δεβίεό, βηά (Ηε 3ΓΓ3η§επιεη(5 δΗβΙΙ 
6ε δυεΗ 35 (ο εηίυιε (Ηβί 3( 1ε3δ( (\νο (Ηπόδ οί (Ηε §35 ΓεςυίΓεά (ογ 
(Η ε τεΐενβηί δρβεε δΗβΙΙ 6ε ίη(ΓοάυεεΗ ύυπη§ 10 πιίηυιεδ; 

.2 3 Η3ΐο§εη3(ε<1 ΗγότοεβΛοη δγδίεπι τηβγ 6ε υδειΐ οη!γ Γογ δρβεεδ 
όεδί§η3ίεό οηΐγ ίοΓ νεΗίεΙεδ (νΗίεΗ 3Γε ηο( εβΓΓγίπ§ 3ηγ 03(§ο; 

.3 βηγ ο(Ηεε ίίχεεί §35 Γ(Γε-εχ(ϊη§ϋίδΗίη§ δγδίεπι ογ ίίχειΐ Ηί§Η εχρβηδίοη 

ίοβιη ίΪΓε-εχ(ίη§υίδΗίη§ δγδίεπι (ηβγ 6ε ίΐίίεεί ρΓΟνΐεΙείΙ (Ηε Αάπιίηίδ- 
(Γ3(ίοη ίδ 53(ίδ(ίε<1 (Η3( 3η εςυίνβίεηί ρΓοίεοιΐοη ίδ βεΗίενεό; 

.4 35 3η 3ΐΐεΓΠ3(ίνε, β δγδίεπι πιεε(ίη§ (Ηε ΓεςυίΓεπιεηΙδ οί Κε§ηΙβ[ίοπ 

37.1.3 τηβν 6ε ίί((ε(1. Ηοννενετ, (Ηε (<Γ3ίη3§ε ΗπεΙ ριιπιρίη§ «ίΤβηΕε- 
πιεη(5 $Ηβ11 6ε δηεΗ 35 ίο ρΓενεηί (Ηέ Ηηίΐό-υρ οί ·τεε δητίΒεεδ. Ιί (ηίδ 
ίδ ηο( ροδδίΗΙε (Ηε βόνετδε είίεε( ιιροη 5(α6ί1ί(ν οί (Ηε βόίίεά ννεί§6> 
3η(Ι ίτεε δωίβεε οί ννβίετ δΗβΙΙ 6ε ίβΚεη ιηίο ’βεοοαηί (ο (Ηε εχίεηΐ 
6εεσιε<3 ηεεεδχβτγ 6γ (Ηε Α(1ιηίηίδ(Γ3(ίοη ίη ί(ϊ βρρΓονβί οί (Ηε 
δ(36ί1ί(γ ιηίοπτίΒΟοη.’ 5ηεΗ ίηίοππβΐίοη δΗβΙΙ 6ε ίηεΐυείεεί ίπ (Ηε 
5(36ί1ί(γ ίηίοππ3(ίοη δΐιρρίίεί (ο (Ηε πίΒδίεΓ βδ Γεαυίτεό 6γ ΚειηιΙβ- 
(ίοη ΙΙ-1/22. 

2.2.2 Κο/γο 03 τ§ο δρβεεδ πο( εβρβΗΙε οί 6είηε δεβίεό δΗβΙΙ 6ε ΓιΠεό \νί(Η 3 
δγδίεπι ιηεε(ίη§ (Ηε ΓεςυίΓεπιεηΐδ οί Κε§ηΤβ(ίοη 37.1.3. Ηο\νενετ, (Ηε 
0Γ3ΐΠ3§ε βηιΐ ραπιρίη§ 3(Τ3η§εΓηεη(δ δΗβΙΙ 6ε δυεΗ 35 ίο ρΓενεηί (Ηε 6ηί1ό-υρ 
οί ίτεε δυτίβοεδ. Ιί (Η(δ ίδ ηοί ροδδίΗΙε (Ηε βόνεπε είίεεί υροη δΟΗϋίίγ οί (Ηε 
βόόεό \νεί§Η( βηά ίτεε δητίβεε οί ννβιετ δΗβΙΙ 6ε οΗεη ίηίο βεεοιιη! (ο (Ηε 
εχίεηί όβετηείΙ ηεεεδδβτγ 6γ (Ηε ΑάπιίηίδίΓβΙίοη ίη ί(5 βρρΓονβΙ οί (Ηε δΟΗίΙκγ 
ίηίοπηυΐίοη*. $υεΗ ίπίθΓΠΐ3(ίοη δΗβΙΙ 6έ ίηεΐηόεό ίη (Ηε 5(36ί1ίίγ ίηίοπη3(ίοη 
δηρρίίεεί (ο (Ηε πιβδίετ 35 τεςιτίτεό 6γ Κε§η1βίίοη ΙΙ-1/22. 

2.2.3 ΤΗεΓε δΗβΙΙ 6ε ρΓονίόεό ίοΓ υδε ίπ βηγ γο/γο εβτ§ο δρβεε δυεΗ ηυπιΗεΓ οί 
ροτίβΗΙε Βτε εχ(ίη§ϋίδΗεΓ5 35 (Ηε ΑόπηηίδίΓβόοη πΐ3γ όεειη δυίδείεηί. Α(. 
ΙεβδΙ οηε ροπβ'οίε εχ(ίη§υίδΗεΓ δΗβΙ! 6ε Ιοεβίεά β( εβεΗ βεεεδδ (ο δηεΗ 3 εβτ§ο 

;δρβεε. 

2.2.4 ΕβεΗ γο/γο οβΓ§ο δρβεε ίηίεπάειΙ ίοΓ (Ηε εβΓηβ§ε οί μοΙογ νεΗίεΙεδ »Ϊ(Η 
ίιίεΓίη,’ίΗείΓ ίηηίΕδ ίοΓ (Ηοιγ ο\νη ρέρρυΐδίοη δΗβίΙ 6ε ρτονίεΐεεί \νι(Η: 

. 1 3( 1εβ$( (Ηίεε >ν3(έΓ ίο§ 3ρρ1ίε?(0Γδ; 

.2 οηε ροΓ(361ε ίθ3πι βρρΙίεβίΟΓ ηηίί εοηιρ1γίη§ \νί(!ι (Ηε ρΓονίδίοηδ όί 
Κε§ηΐ3(ίοη 6.4 ρΓονίάεό τΗβί α( 1έ35( (ννό δηεΗ ηηίίδ 3Γε βν3Ϊΐ361ε ίη 
(Ηε δΗίρ ίοΓ ηδε ίη δηεΗ γο/γο 03 γ§ο δρβεεδ. 

2.3 νεη(ίΐ3(ίοη δγδίεπι 

2.3.1 Οοδεά γο/γο εβτ§ο δρβεεδ δΗβΙΙ 6ε ρΓονίάεό ννί(Η 3η είίεε(ίνε ρο\νεΓ 
νεη(ίΐ3(ίοη δγδ(επι δηίηείεηι (ο ρΓονίόε β( Ιεαδί δίχ βιγ εΗβη§εδ ρεΓ Ηοηί 6βδει1 
οη 3η επιρίγ ΗοΙό. νεηΐίΐβΐίοη ίβηδ δΗβϋ ηοπηβΐΐγ 6ε ηιη εοηιίηηοηδίγ 
ννΗεηενεΓ νεΗίεΙεδ 3τε οη 6οηγ<3. \\Ήείε (Ηίδ ίδ ί[ηρΓ30ίίε361ε, (Ηεγ δΗβΙΙ 6ο 
ορεΓβίεό ίοΓ 3 ΙίΓπίΐκϋ ρεποό 03ί1γ 35 δνεβΛεί ρβΓίηίΙδ 3η<3 ίη βηγ εβδε ίόΓ β 
ΓΟΒδοηβΗΙε ρεποό ρηοΓ (ο (3ίδοΗ3Γ§ε, 3ί(εΓ «Ήίεη ρεποά (Ηε γο/γο οβγεο δρβεε 
δΗβΙΙ 6ε ρτονεά §βδ ίτεε. Οηε ογ (ηοΓε ροπβΗΙο ςοπι6ϋ5(ί6ίε §35 αε(εηίη§ 
ίηδίηιιοεηίδ δΗβΙΙ 6ε ε3ΐτίεό ίοε (Ηίδ ρπιροδο. ΤΗε δγδίεπι δΗβΙΙ 6ε εηίίίεΐγ 
δερβτβίε ίτοπι οίΗεε νεη(ίΐ3(ίη§ δγδίεπίδ. νεηΐίίβιίοη όυο(5 δεΓνίη§ γο/γο 03γ§ο 
δρβεεδ εβρβΗΙε οί 6είη§ είίβεόνεΐγ δεαίεό δΗβΙΙ 6ε 5βρβΓ3ίε(1 Ιογ εβεΗ εβΓ§ο 
δρβεε. ΤΗε Αόπιίηίδ(Γ3(ίοη πΐ3γ ΓεςηίΓε βη ίηοΓββδεό ηυπιΗβΓ οί βίτ εΗ3η§εδ 
»Ηεη νεΗίεΙεδ 3Γε 6εϊη§ Ιοβόεα ογ ηηΐοβόεό. ΤΗε δγδίεπι δΗβΙΙ 6ε 03ρ361ε οί 
6είη§ εοηίΓοΙΙοό ίτοπι 3 ροδίίίοη οηΐδίόε δηεΗ δρβεεδ. 

2.3.2 ΤΗε νεηίίΐβίίοη δΗβΙΙ 6ε 50 3π·3ΐι§ε(1 35 ίο ρτενεη( 3ίτ 5(Γ3(ί0ε3(ίοη βικί 
(Ηε ίοΓπί3(ίοη οί βίτ, ροεΗε(δ: 

2.3.3 Μεβηδ δΗβΙΙ 6ε ρΓονίόεό (ο ίίκ1ίε3(ο βηγ Ιοδδ οί (Ηε Γεμπίτεό νεηίίΐ3(ίη§ 
εβρβείίγ οη (Ηε Π3νί§3(ίη§ 6πό§ε. 

2.3.4 ΑΓΓ3η§επιεη(5 δΗβΙΙ 6ε ρτονίόείΙ (ο ρεΓΓηί( 3 Γβρίό δΗοί-όοννη 3ηϋ 
εΚεείίνε εΐοδητε οί (Ηε νεηίίΐβίιοη δγδίεπι ίη εβδβ οί Γπε, (3|ςίη§ ίη(ο βεεοηηΐ 
(Ηε »03(ΗβΓ 3ηϋ 583 εοηόίόοηδ. 

2.3.5 νεήϋΐβίίοη όηέίδ, ίηε!ηόίη§ όβπιρεΓδ, δΗβΙΙ 6ε πιβόε οί 5(εε1 βγκΙ (Ηείτ 
3ΓΓ3η§επιβη( δΗβΙΙ 6ε (ο (Ηε δβίίδίβεϋοη οί (Ηε ΑεΙπιίηίδίΓΒΐίοη. 


2.4 ΡΓβθ3η(ίοη5 3§3ίηδ( ί§ηί(ίοη οί ίΙβπιποΗΙε νβροηίδ 


■* Ηγ(γπί](τ β ιη.κ!γ Ιο Κεο<>πιιηεη431ίοη οη Ριχει) ΓΐΓ5-Εί(ίη§υί5ΗίηΕ δγίίοιη (ογ δρεόηΐ 
€3(ε80Γν 5ρ3οε$. «<1ορ1«Ι ον (Ηε ΟΓδϋηιζηΙιοη υ>· Γοιοΐοΐίοη Α.(23(ν). 


ΟΙοδεό γο/γο εβΓ§ο δρβεεδ εβΓΓγίη§ πιο(ογ νεΗίεΙεδ \νί(Η ίηεΙ ίη (Ηείτ 
ιβηΗδ ίοτ (Ηεπ ο\νη ρτορηΐδίοη δΗβΙΙ εοπιρΙγ \νί(Η (Ηε ίοΐΐοννίηε βόιίηιοηβΙ 
ρτονίδίοηδ: 

.1 Εχεερι 35 ρΓονίάεό ίη ρβΓ3§Γ3ρΗ 2.4.2, εΐεείπεβΐ εοηίρπιεηί βπγ! 
ννίπη§ δΗβΙΙ 6ε οί 3 ίγρε δηί(β61ε ίοτ ηδε ίη εχρίοδίνε ρε(ΓθΙ βηό βίε 
Γηίχ(υΓ£5. 

.2 Α6ονε 3 Ηεί§Η( οί 450 πυη ίτοπι (Ηε ΰεοΗ, εΐεείπεβΐ εςυίρίηεηΙ οί 3 
(γρε 50 εηοΐοδεό 3ηι1 ρΓΟίεείεό 35 (ο ρτενεηί (Ηε εδεβρε οί δρητΗδ 
δΗβΙΙ 6ε ρεπηί((ε<1 35 3π βΙ(επΐ3(ίνβ οη εοηόίιίοη (Ηβι (Ηε νεη(ίΐ 3 (ίη§ 
δγδίεπι (δ δο 6εδί§ηε(1 3ηό ορεΓΒίεό 35 (ο ρτονίάε εοη(ίηηοηδ 
νεηώβίίοη οί (Ηε 03γ§ο δρβεεδ 3( (Ηε Γ3(ε οί 3ί ίεβδί ίεη βίτ εΗβη§εδ 
ρβΓ Ηοητ (νΗεηενετ νεΗίεΙεδ βτε οη ΗοβγιΙ. 

.3 . ΟίΗετ εςηίρτηεηί ννΗίεΗ πιβγ εοηδ(ί(η(ε β δοητεε οί ί§ηί(ίοη οί 
ΠβτηπιβΗΙε νβροητδ δΗβΙΙ ηο( 6ε ρεπηίΐίείΐ. 

.4 Ε1εε(πε3ΐ εςηίρπτεηί βηό \νίπη§ ίη βη εχΗβηδί νεη(ίΐ 3 (ίοη <1υε( δΗβΙΙ 
6ε οί 3 (γρε ΗρρΓονεό ίοτ ηδε ίη εχρίοδίνε ρείτοΙ βηό βίε Γηίχίητεδ 
βηό (Ηε οη(1ε( ίτοπι βηγ εχΗβηδί άοεί δΗβΙΙ 6ε δί(ε<1 ίπ 3 53 ίε ροδίίίοη, 
Η3νίη§ τε§3Γ(1 (ο ο(Ηετ ροδδίΗΙε δοητεεδ οί ί§ηί(ίοη. 

.5 5ευρι*Γδ δΗβΙΙ ηοί 6ε Ιεό (ο πίδεΠίπετγ ογ ο(Ηετ δρβεεδ λνΗετε 
δοητεεδ οί ί§πίίίοη πογ 6ε ρτεδεηί. 

3 €ατ%ο ίραεεχ, οίΗετ ώαη τοίτο οατξο εραεει, ίηιεηάεά /ογ ιΗε εαεήαξε ο) 

ηοΐόε νεΗίεΙεε νίιΗ /ιιε! ίη ΐΗείτ Ιαηία /ογ ιΗείε οκη ρεορηίείοη. 

δρβεεδ ίηίεηαεό ίοΓ (Ηε ε3πιβ§ε οί πιο(ογ νεΗίεΙεδ \νί(Η ίηεΐ ίη (Ηείτ 
ΟηΙίδ Γογ (Ηείτ οννη ρτορυΐδίοη δΗβΙΙ εοτηρίγ \νί(Η ΓεαυίΓεπιεηίδ οί ρβΓ 3 §Γ 3 ρΗ 
2. εχεερί (Ηβτ ρ3Γβ§Γ3ρΗ 2.2.4 ηεεό ηοί 6ε εοπιρίίειΐ \νί(Η. 


Κε§ηΐ3(ίοη 54 

5ρεάαΙ Γεηυίεεηιεη!! /ογ εΗίρε εαετγίηξ άαηξεεοιΐ! $οοάι 


1 ΟεηεεαΙ 

1:1 ΙΗ 30ϋί(ίοη (ο εοπιρ1γίη§ χνίιΗ (Ηε ΓεςηίΓεηιεηΐδ οί Κε§ηΐ 3 (ίοη 53 ίοτ 
ε3Γ§ο δΗίρδ 3πι1 ινίιΗ (Ηε ΓεςαίΓεπίεηΙδ οί Κε§η1β(ίοηδ 38 βηό 39 ίοτ ρβδδεη§εΓ 
δΗίρδ 35 βρρΓορηβίε,· δΗίρ ίγρεδ 3ηό εβΓ§ο δρβεεδ, τείεττεά ίο ίη ρβεββεβρΗ 
1,2, ίηίεηόεό ίοτ (Ηε. ε3ΓΠ3§ε οί 03η§εΓ0ηδ §οοόδ δΗβΙΙ εοτηρίγ ννίίΗ (Ηε 
Γεί)ήίΓεπιεή(5 οί (Ηίδ :ΚεΕηΐ3(ίόη, Γ 35 3ρρΓ0ρΓΪ3(ε, εχεερί ννΗεη 03ΓΓγίη§ 
<33η§εΓ°ηδ §0005 ίη Ιίιηί(ε0£}η3η(ί(ίε5* ηηίεδδ δηεΗ ΓεςηίΓεπιεηίδ Ηβνε βίτεβόγ 
6εεη τήε( 6γ εοπιρϋΒηεε \νι(Η (Ηε ίεςηίΓειηεηίδ εΙδεννΗεΓε ίη (Ηίδ Οΐ 3 ρ(ετ. 
ΤΗε ιγρεδ όί δΗίρδ 3ηό ίηοόεδ οί 03ΐτί3§ε όί 03η§εΓοηδ §οοόδ βτε τείειτεό ίο 
ίη Ρ3Γ3§ΓβρΗ 1.2 Ηπό ίη (361ε 54.1, ννΗετε (Ηε ηηπιΗεΓδ 3ρρεβηη§ ίη ρβτββΓβρΗ 
1.2 3τε τείειτεό (ο ίη (Ηε (ορ Ιίηε. 

1.2 ΤΗε ίοΙΙοινίη§ δΗίρ (γρεδ βηό εβΓ§ο δρβεεδ δΗβΙΙ §ονετη (Ηε βρρίίεβίίοη οί 
(361εδ 54.1 βηό 54.2: 

.1 δΗίρδ 3ηό εβτ§ο δρβεεδ ηο( δρεείίϊεβΙΙγ όεδίβηεό ίοτ (Ηε ε3ΐτί3§ε οί 
ίΓεί§Η( εοηοίηετδ 6η( ίπ(εηόεε) ίοτ (Ηε ε3Γήβ§ε οί 03η§ετοο5 §οοόδ 
ίη ρ2ε1:β§εό ίοπη ίηε)η£ϋη§ §οοόδ ίη ίτεί§Η( εοηΐΒίηετδ βηό ροτοΗΙε 
(βηΗδ: 

\? . 

.2 Ρητροδε 6ηίΙ( εοηΟίηετ δΗίρδ βηό ε3Γ§ο δρβεεδ ίηίεηόεό ίοτ (Ηε 
εβΓΠ3§ε οί 03η§εΓθηδ §οοθδ ίη ίτεί§Η( εοηΐβίηετδ βηό ροτοΗΙε 
(βηΐίδ. 

.3 Κο/γο δΗίρδ βηό γο/γο εβτ§ο δρβεεδ ίηΐκηιΐβό ίοτ (Ηε ε3πίΒ§ε οί 
ίΐ3η§ετρη5 §οοόδ. 

•4 δΗίρδ βητί 03Γ20 δρβεεδ πκεηόεό ίοτ (Ηε ε3ΐτί3§ε οί δοΐίό όβη§εΓθη 5 
§οοάδ ίη 6η11ς. 

.5 δΗίρδ 3ηό ε3Γ§ο δρβεεδ ίηίεπόεό (ογ ε3ΓΓΐ3§ε οί 03η§εΓθηδ §οοόδ 
ο(Ηετ (Ηβη Ιίςιιίόδ βηό §3δεδ ίη Ηη]1( ίη δΗίρΗοπιε 63Γ§εδ. 

2 ϋρεάαΐ εε^αίεειηεηιι 

ίΐηίεδδ ο(Ηεηνίδε δρεείίϊε;) (Ηε ίοΙΙοινίη§ Γεςηπεπιεηίδ 5 Η 3 ΙΙ §ονετη (Ηε 
Βρρϋεβίίοη οί θ61εδ 54.1, 54.2 3ηό 54.3 (ο ΗοίΗ “οη όεείί” 3 ηό “ηηόετ όεείί" 
δ(σ*3§ε οί 03η§εΓ0ϋδ §οοόδ «ΐετε (Ηε ηηπιΗείδ οί (Ηε ίο!Ιο\νίη§ ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗδ 
3τε ίηόίεβίεό ίη (Ηε. ίιπ>( εοίηπιη. 

2.1 \ν3(εΓ δυρρίίεδ 

2 1.1 ΑΓΓ3π§εηιεπ(5 δΗαίΙ 6ε τηβόε (ό εηδϋτε ί(ηπ)εόί3(ε 3ν3ίΐ36ί1ί(γ οί 3 
δυρρΙγ οί ννβίεΓ ίτοπι (6ε Γιτε ποίη β( (Ηε τεςοίτεό ρτεδδητε είίΗετ 6ν 
ρεΓποηεπί ρΓεδδηΓίζβίίοη ογ 6γ δηϋβΗΙγ ρίβεεό τεπιοίε 5θηίη§ 3ΓΓ3η§επιεηΐ'δ 
ίοτ (Ηε Γίτε ρηπιρβ. 


ΚείΡΓεικο ίδ πΐ8<3ε Ιό^οΐΐοη 18 ηί ΙΗε ΟεηετΗΐ Ιπίτο^υοίΐοη ίο ΙΗε ΙηΐεΓη3ΐΐοη&ΓΜϋπΐϊπιε 
□»η§;έΓθύ5 Οοοϋδ Οόέΐβ (ίΗε ΙΜΏΟ Οθ(1ε) ίοτ 3 «ΙεΠηίΐίοη οί ΙΗε 1©ηη ’ΊίιηιίείΙ, ςυΕηΐΐΐϊεδ”. 
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ΤΑΒϋΕ 54.1 - ΑΡΡΙ,ΐεΑΤίΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΚΕΟυΐΚΕΜΕΝΤδ ΤΟ ϋΙΡΡΕΚΕΝΤ 
Μ00Ε8 ΟΡ ΟΑΚΚ1ΑΟΕ ΟΡ ΌΑΝΟΕΚΟϋδ ΟΟΟϋδ 
ΙΝ 8ΗΙΡ8 ΑΝΟ ΟΑΚΟΟ 8ΡΑΟΕ8 

ΐνΐιβΓβνβΓ “χ” αρρβΕΓδ ϊη Ι£ΐ61ε 54.1 ίΐ ΓΤΐε3η$ 1Η3Ι ϋιΐ$ ΓεςιήΓεπιεηΙ ί$ 8ρρίΐο361β ίο 
311 ο1&5565 οΓ ά3η§εΓου$ £θού$ 2$ §ίνεη ίη ΐΗε 3ρρΓορπ3ΐε Ηηβ οί" 1361ε 54.3, εχοερί 
3$ ΐη4ΐο3ΐεά 6ν ίΗε ηοΐε$. 


'\Κβ8»ιΐΗΐΐοη 54.1.2 
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Νοίβ ι 

&/ Ρογ 0138865 4 ιηύ 5.1 ηοΐ βρρϋόαΜε ίο οΐοδβιΐ ίΓεί^Ηΐ οοηΐϊίηβΓδ. 

Ροι οΐ38$εδ 2,3, 6.1 8ή<1 8 νΐιεη ΟΒίπεά ίη ο1ο 8Β(1 ίίείβΐιί οοηίώηεη ίίιε νεηίίΐΕίίοη Γβίε ιηβχ 
1>ε ιεΰυεειί ίο ηοί 1β88 Ιίΐ3η ί»ο είτ εΚ^ηβεδ. Ρογ Λε ροιροδε οί ίΐιίδ ΓερυίτεπιεηΙ ι ροιίβΜε 
Ιίηΐί ίδ 3 ε1θϊ8(1 Λεί^Ηί οοηί3ίηεΓ. 

6/ ΑρρΙίοβΜε ίο άεοΐίδ οηΐχ. 

ο/ Αρρίίεδ οηΐχ ίο οΐοδεό ιο/:ο 03Γ£ο ϊρεοεδ, ηοί 02ρεΙ>1ε οΠιείη^ ίβ3ΐε(1. 

4/ Ιη ίίιε δρεοίαΐ 03δβ νΛετε ίίιε 1>8ΐ6εδ »τε 02ρϊΙ)1ε οί οοηίϊίηίηβ ΠειηιηΕΐιΙε νεροιιη οι εΐίειπε- 
Ιίνεΐγ ίί Λεν ιτε οαρΕΜε οί (ΙίδοΙίΕίΒίηΒ ΩεττιπιεΜε νΕροοΓδ ίο 3 δαίε δρβοε ουίδϊύε ίίιε 1>3Γ£ε 
οβιτίει οοΓηρΕΓίπιεηί πιεΒηδ οί νεηΐϋβίίρη άυοίδ οοηηεοίειΐ ίο ίίιε 1>3Γΐ>εδ, 11ιε$ε Γεροίιε- 
ιπεηΐβ ηΐ3ν 1)ε ίεάηεεό ογ ναίνειΐ ίο ίίιε δΒΐίδίϊΟίΐοη οί ίίιε ΑώηϊηϊδίηΙίοη. 
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ΤΑΒΕΕ 54.2 - ΑΡΡΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΚΕΟϋΙΚΕΜΕΝΤδ ΤΟ ϋΙΡΡΕΚΕΝΤ 
ΟΕΑδδΕδ ΟΡ ΌΑΝΟΕΚΟυδ ΟΟΟϋδ ΡΟΚ δΗΙΡδ ΑΝϋ 
ΟΑΚΟΟ 5ΡΑ0Ε5 ΟΑΚΚΥΙΝΟ δΟΕΙϋ ϋΑΝΟΕΚΟυδ ΟΟΟϋδ 
ΙΝ ΒϋΕΚ 


^^\^ρΐωρί6Γ VII 
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Β 

2 

Β 

χ|/ 

Β 

χ|/ 

Β 

Β 

χΐ/ 

ΑΛ* 

χϋ' 

χΐ / 

Β 

X— 

Β 

Β 

χΐ/ 

.4.2^ 

Β 

χΙ/ 

Β 

χ*/ 

Β 

Β 

χΐ/ 

.6 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

.8 

Β 

Β 

Β 

χΙ/ 

χ !/ 

χ 8/ 

Β 


Νοίεί 

ε/ Πιϊί Γεςυίιετηεηί ΐ$ ερρϋειΜε νίιεη ϋιε ΛβΓβεΙειίδΙίεβ οί.Οιε ηιΙ>5ΐ8ηεε εαΐΐ Γογ Ιβιβε 
ςαέηϋΐΐεί οί »»ΙεΓ ίοΓ ίϊτβ ΠεΗΙίη®. 

ί] Πιε Ηβζβιάί οί $υΙ)5ΐ8ηοβ! ίη Οι« οΙβμ νΐιίεΐι Γηβγ ΐ>β έβπίεά ϊη ϋαΙΚ βτε ιυοίι ίρεείβΐ 
εοπάύετΒΐϊοή ηηιβΐ1>β ρνεη 1>χ Λε Αάπιίη&ηΙίοη Ιοόιε εοηεΐηιείίοη βηί εςοίρπιεηί οί 
ϋιε βΗίρχ ϊηνοίνείΐ ϊη αάάίΐίοη Ιο Οιοςε εηιιπιειβίεί ίη ΐΐιίκ ΐ&ί>1β. 

%] ΚεΓειεηεε ίχ. ιηβίίβ (ο ϋιε ΙηΙεπίΒΐίοηβΙ Μ&πΙίπιε ϋβηβεΓΟίΐί Οοοόϊ Οοάε (τεδοΐυ- 
Ιίοη Α.81(ΐν> 8$ αιπεηύεύ) ογ ϋιε Οοίε οί 5 βίε Ριβεϋεε Γογ Εοΐίά ΒιχΙΙε 08Γ£οεχ(Γεχο1υ- 
Ιιοη Α.434(ΧΙ) βχ αιηεηάεϋ), &χ ΒρρΓοριήΙε. 

Η/ Α1 Ιεβχΐ η&ίοΓ&Ι νεηίϋβϋοη ί: Γβςιιίτε(1 ίη εηείοχεύ εβίβα χρβεεχ ιηίεηίΐεϋ Γοι εβτηββέ οί 
βοϋ(1 ϋαηβετοιίδ βοούχ ίη 1>ιι11ε: 1η εβίβ$ ννίτετε ρο»εΓ νεηΐϋβΐίοη ίχ Γεφίίτεά ίη ϋιε Οοάε οί 
Εβίε ΡτίεΙίοε Γογ Εοΐϊίΐ ΒυΙΧ Οβτβοεχ (τεχοΐιιΐίοη Α.434(Χ1) 85 βπιβηάειΐ), 11ιε νι$ε οί ροηβ&ΐε 
νεηΐίΐβίίοη υηίίϊ (εςυίρπιεηΐ) (ο ϋιε χβϋχίβείιοη οΓ ϋιε Αύιηίηίχίιβϋοη ιηβγ χοίίίεε. 
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ΓΑΒΕΕ 543 - ΑΡΡΕΙΟΑΤΙΟΝ ΌΡ ΤΗΕ ΚΕΟυΐΙΙΕΜΕΝΤδ ΤΟ ϋΙΡΡΕΚΕΝΤ 
ΟΙΑδδΕδ ΟΡ ΟΑΝΟΕΚΟυδ ΟΟΟϋδ ΕΧΟΕΡΤ δΟΕΙϋ 
ϋΑΝΟΕΚΟϋδ ΟΟΟϋδ ΙΝ ΒυΕΚ 
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Νοία 

\] ΤΜί'ιβςιιίτοπιβηΐ ίί βρρίϊοε&ΐε \νΗεη Ιΐιβ οΚειβοΙεπεΙΐοί οί ΙΙιε ίυ&εΐεηοε οαΐΐ Γογ Ιϋίζε 
ρυεηΐϊΐϊεδ οΓ λνβΙεΓ Γοι Πτε Γΐ£ΜΓιη£. 

^ ΑρρΙΪΜϋΙβ ΙοΠίΐηηΐϊΜβ οΓροί5θηου5 848β», 

Κ/ ΕχοερΓ £00(15 οΓοΐβκ 1 ίη άίνΐάοη 1.4, οοιηραΐίϋίΐίΐχ κτουρ 8. 

17 Α11 Πειηπιε&ΐε βϊίβί. 

τη/ Α11 Ιϊςυίά! 1ιανϊη£ α Π35ΐιροίηΙ βείονν 23°0 (οΐοεεεί οιιρ ίεΛ). 
η/ Είςιιίάι οη)«. 

ο/ Οροά: οΓ ε1ϊ55 1 εΗβΙΙ 1>ε 8ΐο\νε<1 3 ιη ΗοιϊζοηΙίΠ>’ Βνζγ ίτοτη ϋιβ ηιβοΗίηεΓγ ερδιεε 
Ιιουη(ΐ3Γίε5 ίη ϊΐΐ 04565. 

ρ’ί . Κείειεηοε ϊβ πΐ3ί1ε ίο ΐΗε ΙπίεπίίίίοΜΐ ΜιΗΐίιηε ϋϊηβειοιίί Οοοά$ Οούε (Γ65ο1ο- 
■ ιίοη Α.81(ΐν) 35 ατηεηίΐεεί) ογ Λε Οο«1ε οί δείε ΡΓΕΟΐίεε Γογ δοΐίά Βυΐΐτ Οετ^οεί (Γεεοΐυ- 
Γίοη Α.434(ΧΙ) ε&ειηεηύειΐ), εδερρΓορπείε. 
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|]γ2 Τ6ε ηυπηίίΐ^ οί ν/Βίετ ο|εΙίνεΓε<1 563ΙΙ ί>ε 03ρ351ε οί 5υρρΙγίη§ ίουΓ 
ιΟΖΖΐ65 οί 3 δίζε βηίΐ 3!ρΓε55ϋΓεδ 35 δρεείίίεΟ ίη Κε§υΐ3ίίοη 4, εβρβίιΐε οί 
ί'έίη® 1Γ3ίηεό οη 3ηγ ρ3« οί ΐΗε ε3Γ§ο 5ρ3εε ινΗεη επιρίγ. Τ6ίδ βτηουηί οί 
ν·3ΐει πιβγ 6ε βρρίίειΐ 6γ εςυίνβίεηι πΐ83η5 (ο ί6ε δβιίδίβειίοη οί 16ε 
^ϋΓηίηίδίΓβιίοη. 

:ίίϊ3.Με3ΠΞ οί είίεειίνεΐγ εοοίίηβ ι6ε Ρε5ί§η3Ιεί1 υηάεΓ εΐεείε εβΓ§ο 5ρ3εε 6γ 
ορίοϋί ςυβπίίιίεδ οί \ν3ΐεΓ, είί6εΓ 6γ 3 ίίχειΐ 3ΓΓ3η§επιεηι οί 5ρΓ3γίη§ 
ίόζζίεδ, ογ ί1οο(ϋη§ ι6ε εβΓ§ο δρβεε ινίιΗ \ν3ΐει·, δ6β1Ι 6ε ρΓονιεΙεςΙ. Ηοδεδ πιβγ 
ιε υδε6 ίθΓ ί6ίδ ρυιροδε ίη 5Π1311 ε3Γ§ο $ρ3εε5 3ηεΙ ίη 5Π1311 3Γ835 οί 13 γ§ογ 
:’&Γ βθ δρβεεδ 31 16ε Οίδετειίοη οί ι6ε ΑάπιίηίδίΓβιίοη. Ιη βπν ενεηΐ ί6ε 
ΐΓ3ΐη3§ε 3η(1 ρυιπηιη§ βΓΓβημεπιεηΓδ δΗβΙΙ 6ε δυε6 35 Ιο ρΓενεηί 16ε 6υί1<3-υρ 
ΐί ίιεε 5υιτί3εε5. Ιί ιΐιίδ ί$ ηοι ροδδί6Ιε ΐΗε 3<1νεΓ5ε είίεεί υροη $Ι36ί1ί!γ οί 16ε 
ίάάΐά ινεί§6ι 3ηίΙ ίεεε δυτίβοε οί \νβίεΓ 5ίιηΐΐ 6ε ιβίιεη ίηιο βεεουηί ίο 16ε 
•ίχίεηΐ ίΐεειπεεί ηεεε$53Γγ 6γι6ε ΑίΙιηίηίδίΓβιίοη ίη ίί5 ερρεονΕί οί 16ε 5ΐ36ί1ίίγ 
ηί0ΓΠΐ3ΐίοη.* 

& 

Μ·;4 Ρίονίίίοη ίο ίίοο6 3 ί1εδί§η31ειΙ υπίΐετ (ΙεεΙί εβΓ§ο δρβεε -ννίΐΗ δυίίβ61ε 
ίρέείίιειΐ Γηε<ϋβ πιβγ 6ε 5υ6δ1ί1υ1ε<1 ίοΓ ίΗε ΓεςυίΓεπιεηΙδ ίη ρβΓβ§Γβρ6 2.1.3. 

|;2 $ουίοε5 οί ί§ηίιίοη 


ίίχεό ΙΐΓε-εχιίη§υίδ6ίη§ δγδίεπι ι6βί 6βδ 6εεη δ6οννη 6γ ίυΐΐ-δεβίε ίεδί ίο 6ε ηο 
Ιε55 είίεείίνε. Ιη βπγ ενεηί ί6ε £)Γβίηβ§ε βη<3 ρυπιρίη§ 3ΓΓ3η§επιεηΐ5 563ΙΙ 6ε 
5 υε6 35 ίο ρΓενεηί 16ε 6ηί16-υρ οί ίίεε δυιΐβεεδ. Ιί ι6ίδ ίί ηόι ρο5$ί61ε ι6ε 
ΕόνεΓδε έίίεεί υροη δΐ36ί1ίίγ οί ι6ε βεΤόεί) \νεί§6ί 3Π(1 ίΓεε δυείβεε οί ινβίεΓ 
563)1 6ε ΙβΙτεη ίηίο μεεουηί ίο 16ε εχίεηί άεετηεά ηεεεδδβΓγ 6γ 16ε 
Α6πιίηί5ΐΓ3ΐίοη ίη ίί5 βρρίονβΐ οί 16ε 5ΐβ6ί1ί!γ ίήίοπηΒΐίοη.' 

3 Οοαιηχεηι ο/ εοπιρίίαηεε 

Τ6ε Α6πτίηί5ΐΓ3!ίοη 56 β)1 ρίονίϋε ιΗε δ6ίρ ννίι6 3η βρρΓορηβιε άοευ- 
πιεπί 35 ενίόεηεε οί εοΓηρΙίαηεε οί εοηδίηιειίοη 3η6 εςυίρπιεηΐ \νίι6.ι6ε 
Γεςυπεπιεηΐδ οί ί6ίδ Κε§υΐ3ΐίοη, 

ΡΑΚΤ Ο - ΡΙΚΕ 8ΑΡΕΤΥ ΜΕΑδυΚΕδ ΡΟΚ ΤΑΝΚΕΚ5 

(Τ6ε ΓεςυίΓεπιεηΙδ οί ιΗίκ Ρ3Π 3Γε βιΐιΐιιίοπη] ίο ίΗοδε οί Ρβπ Ο εχεερί ίοΓ 
Κε§υ1βιίοηδ 53 βηΟ 54 \ν6ίο6 6ο ηοι βρρίγ ίο ιβηΙτεΓδ βηϋ εχεερί 35 ρΓονί(1ε6 
οί6εηνίδε ίη Κε§υ1βΐίοηδ 57 βηΟ 58) 


. ΕΙεείπεβΙ εςυίρπιεηΐ βη<1 \νίπη§ 563)1 ηοι 6ε ίίιιεεΙ ίη εηεΙοδε6 εβΓ§ο 
ηκε$,, εΐοδεά νείΐίείε 6εεΚ 5ρ3εε5, ογ ορεη νε6ίε1ε 6εε1{ 5ρ3εε5 ηη)ε55 ίι 15 
Κβηίϊέΐ ίθΓ ορεΓ3ίίοη3ΐ ριιηροδεδ ίη ι6ε ορίηίοη οί 16ε Α6πιιηί5!Γ3ίιοη. 
0ρ»ενεΓ, ίί ε1εείπο3) εςυίρΓηεηι Ϊ5 ίίιΐε6 ίη 5υε6 5ρ3εε5, ίί 563ΙΙ 6ε οί 3 
!ειΐίίίο6 53ίε ίγρε" ϊογ υ5ε ιη ι6ε 63η8εΓ0ΐΐ5 εηνίΓοηΓηεηΐδ ίο \ν6ίε6 ίί Γηβγ 6ε 
·χρο5ε6 υη)ε55 ίί ί$ ρθ55ί61ε ίο εοπιρίείεΐγ ίδοΐβίε 16ε εΐεείπεεί δγδίεπι (6γ 
χπιονβΙ οί ΙίηΚδ ίη ίηε δγίίεΓη, οίΗεε 163η ίυδεδ). 0361ε ρεηεΐΓ3ίίοπ5 οί 16ε 
)&1ΐ5 3η6 6ϋΙΚ6ε365 56311 6ε 5ε3ΐε6 3§3ίπ5ί 16ε ρ3553^ε οί §35 ογ νβροιίΓ, 
Ιίΐίου^Ιι Γυη5 οί ε361ε5 3η6 ε361ε5 ννίιΚίη 16ε ε3Γ§ο δρβεεδ 56 ε 11 6ε ρτοΐεείεά 
Ιρ'ίηδΙ 63πΐ3§ε ίΓΟΓη ίπιρβεί. Αηγ οί6εΓ εαυίρηιεηΐ »6ίε6 πΐ3γ εοη5(ί!υΙε 3 
ίοϋΓοε οί ί§ηίιίοη οί ίΐ3πΐΓη361ε νβροιίΓ δηβΙΙ ηοί 6ε ρεπτιί11ε6. 

ί{·34ΐ Οείεείίοη 5γ5ίεπι 

,ιγ ; 

»ΐ Αη 3ρρίονε6 Γιτε 6είεείίοη 3η6 ίίεε βΙεγγπ 5γ5ίεπι 56311 6ε ίίπεϋ ίο 3ΐ! 
ρίΙο«ε6 ε3Γ§ο δρβεεδ ίηε1υ6ίη§ εΙοδε6 νε6ίε!ε 6εεΙ( δρβεεδ. \ν6ετε ί6ε 
ΙείεεΙίοη δγδίεπι υιίΐίζεδ δβπιρίεδ οί βίιηο5ρ6εΓε 6 γ β μ . 1 η (γοπι 5υε6 εβεγο 
ηβεεδ ριονίδίοη 56βΙ! 6ε πί; ι6ε ίο ρΓενεηί, ίη 16ε ενεηί οί εβΓ§ο ΙεβΙ(3§ε, ί6ε 
Ιίδο63Γ§ε οί εοηιβπιίηβιεό 3ίπΐ05ρ6εΓε !6 γοιι §6 ί6ε 5βιηρ1ίη§ δγδίεσι ίηίο 16ε 
,ρβεε ίη »6ίε6 16ε 6είοεΙίοη βρρβΓβίυδ ίδ 5ίηΐ3ίε6. Α ηοίίεε 5ίβίίη§ 1631 16ε 
ΓίηιρΙεδ δ6βΙΙ 6ε 6ίδο6βΓ§ε6 ίο 16ε ορεη βίί \ν6εη εβΓ§οεδ §ίνίη§ οίί ιοχίε 
μΐηεδ 3Γε 6είη§ εβΓΓίεά 56β11 6ε ρεπηβηεηίΐγ, εχ6ί6ίίε6 βί ι6ε εαυίρπιεηι. 
8 Κ·: ' - ■ ■ 

Ι! ! · νεη!ίΐ3ίίοη 

I- 

Ρί·1 Α6εςυβιε ροννεί νεηίίΐβίίοη 563ΙΙ 6ε ρτονί6ε6 ίη εηεΙοδεΟ εβΓ§ο δρβεεδ, 
^ίί: βΓίβημεπιεηι 56311 6ε ; δυρ6.35 ίο ριονκίε, ίθΓ 31 Ιεβδί.δίχ βίί ε6βη§εδ ρεί 

ϊομε ίη ι6ε ε3Γ§ο δρβεε 6βδε6 οη 3η εηιριγ εβΓ§ο δρβεε βη(1 ίθΓ τεηιονβΐ οί 
γ'ίρόοΓδ ίΓοπτ 16ε υρρεΓ ογ 1ο\νετ ρβΠδ οί ι6ε εβΓ§ο δρβεε, 35 3ρρΓορπ3ίε. 


Κερυΐβίίοη 55 

ΑρρΙίεαήοη 

1 υηίεδδ εχρΓεδβΙγ ρΓθνί6ε6 οι6εηνίδε, ι6ίδ Ρβγι 56311 3ρρ1γ ίο ΐβηΙεεΓδ 
εβίη'ίηξ εηι6ε οίί 3η6 ρείΓοΙεηπι ρΓο6υε!5 6βνίη(> 3 ίΐ3δ6ροίηι ηοι εχεεεεϋημ 
60°0 (εΐοδεΰ ευρ ίεδί), 35 6ειεπηιηε<1 6γ 3η 3ρρΓονε6 ίΐ3δ6ροίηι 3ρρ3Γ3ίιΐ5, 
3η6 3 Κεί6 νβροιίΓ ρτεδδϋΓε \ν6ίε6 ίδ 6ε]θΆ 3ίπΐ05ρ6εηε ρτεδδυΓε Ηηεί οι6εγ 
1ίςμί6 ρΓοάοείδ 63νίη§ 3 δίιηίΐ3Γ ίίτε 63 ζβγ6. 

2 \Υ6εΓε 1ίςιιί6 ε3Γ§οεδ οί6εί 163η Ι6οδο τείεΓΓε6 Ιο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 1 ογ 
Ι ίςηείίεά §3585 \ν6ίε6 ίηίΓοόυεε 366ίίίοη3ΐ ίίΓέ 63 ζβγ 65 3Γε ιηίεη6ε6 ίο 6ε 
03Γπε6, 366ίίίοη3ΐ δβίείγ ΓηεβδυΓεδ 563ΙΙ 6ε τεςαίΓεί ίο 16ε δβΐίδίβείίοη οί 
16ε ΑϋπιίηίδίΓβΙίοη, 6βνίη§ 6υε γ£§3γ 6 ίο Ι6ε ρζονίδίοηδ οί ί6ε ΒνιΙΚ 
06επιίε3ΐ Οοϋε βηά ι6ε Ο35 ΟβτπεΓ 0ο6ε. 

3 Τ6ίδ ρβΓ3§Γβρ6 βρρίίεδ ίο βίί δ6ίρδ νν6ίε6 ΒΓε εοηι6ίη3ΐίοη 03ΓπεΓ5. 5υε6 
δ6ίρδ 56 β 11 ηοί εβιτγ 5θ66 εβΓ§οεδ υηίεδδ 311 03 γ§ο Ιβηΐίδ 3Γε επιρίγ οί οίί βη6 
§35 ίΓεε6 ογ ιιηίεδδ ί6ε 3ΓΓβη§επιεη!5 ρΓονίόεϋ ίη ε3ε6 εβδε ΒΓε ίο ι6ε 
53ΐίδί3ειίοη οί ί6ε ΑάπιίηίδίΓΒΐίοη 3η6 ίη ΒεεοΓάβηεε \νίι6 ι6ε Γείενβηί 
ορεΓΒίίοηβΙ ΓεςαίΓεηιεηΐδ εοηΐΒίηεί ίη 16ε ΟυίϋεΙίηεδ ίοΓ ΙηεΓί 035 δγβίεπίδ* 

4 ΤβηΙίεΓδ εβιτγίηΕ ρείΓοΙεηπι ρΓοάηείδ 6βνίη§ β ίΐ3δ6ροίηί εχοεε6ίπ§ 
60°0 (εΐόδεό ευρ ίεδί) 35 6είεπηίηε<3 6γ 3η βρρΓθνε6 ίΐ3δ6ροίηι βρρβΓβίυδ 
56β11 εοιηρΙγ \νίι6 ι6ε ρεονίδίοηδ οί-Ρβη Ο, εχεερί ιΚβί ίη Ιιευ οί ίηε βχε6 
6Γε-εχίίη§υί56ίη§ βγδίειη ΓεςυίΓεϋ ίη.Κε§υΐ3ίίοη 53 ΙΙιεγδΙίΒΐΙ 6ε ίίΙΙε6Λνίι6 3 
ίίχε<3 6εείί ίοΒητι δγδίεπι »6ίε6 56 β 11 εοιπρίν ν,'ίίΗ 16ε ρΓΟνίδίοηδ οί Κε§υΐ3ίίοή 


2·4 ; 2 Τ6ε 13 η δ 56311 6ε 5ΐιε6 35 ίο βνοίίί ι6ε ρθ5δί6ί1ίιγ όί ί§ηίίίοη οί ίΐ3ηιπΐ361ε 
§Β5 βίΓ, Γηίχίυτεδ. $υίί361ε γνήε ήιεδ6 §03 γ65 ϊ6β 11 6ε ίιΐίεεί ονετ ίηίει βη6 
ρίΐεί νεηίίΐβίίοη ορεηίη§5. . 

Βί1§ε ρυπιρίη§ 

^1·- 

\ν 6 ετε ίι ίδ ίηίεη 6 ε 6 Ιο εβΓΓγ ίΐ3πιπΐ361ε ογ ιοχίε Ιίςυιάδ ίή εηεΐοδεά 
ώ,Γ§ο δρβεεδ 16ε 6ί1§ε ρυπιρίη§ δγδίεπι 56311 6 ε 6 εδί|ηε 6 ίο εηδυτε β§3ίη5ί 
ίηβ 6 νεηεηΐ ρυηιρίη§ οί 5υε6 1ίςυί6δ ί 6 Γου §6 πΐ3ε6ιηεΓγ δρβεε ρίρίη§ ογ 
ριιίηρδ. \ν6εΓ£ 1βΓ§ε ςυβηίίίίεδ οί 5υε6 1ίςυί6δ 3Γε 03ΐτίε6, εοπδίίεΓβϋοη 563!) 
ρε §ινεη ιο ι 6 ε ρΓονίδίοη οί βϋόίιίοηβΐ πιεβηδ οί 6ε3ίηίη§ ι 6 οβε ε3Γ§ο δρβεεδ. 
;Ώιεδε ιηεβηδ δίιβίΐ 6 ε ιο 16ε δΒΙίδίβείίοη οί 16ε Α 6 πιίηί 5 ΐΓ 3 ΐίοη. 

?:(’ ΡεΓδοηηεΙ ρΓοιεειίοη 

1:ΐ Ροογ δείδ οί ίυΐΐ ρΓΟίεειίνε ε1οί6ίη§ τεδίδίβη! ίο ε6επιίθ3ΐ 3ίίβε1ί 56311 6ε 
Ι>Γ6νίεΙε<3 ίη βιΜίιίοη ίο 16ε ίίΓεπιβη'δ ουίΓιίδ Γεαυίτεά 6γ Κε§υ1βΐίοη 17. Τ6ε 
^■ρίεειίνε ε1οι6ίη§ 56311 εονεΓ 311 δΐιίη, 50 ίηβί ηο ρβΠ οί 16ε 6ο<3γ ίδ 
βήρΓοίεείέίΙ. 

2.6.2 Αι Ιεβδί ίννο δείί-εοηιβίηειΐ 6Γεβι6ίη§ βρρβΓβίυδεδ 3<1<ϋιίοη3ΐ ίο ί6θδε 
ιεςυίΓειΙ 6γ Κε§υΐ3ίίοη 17 δββΐΐ 6ε ρίονκίεί. 

& ΡοΠ361ε ίίεε εχιίη§υ'ίδ6βΓ5 

Ρ|ί?ί ΡοΠ361ε ΓίΓε εχίίη§ιιίδ6εΓδ \νίι6 β ίοίβΐ 03ρβείίγ οί βί Ιεβδί 12 1ς§ οί <Ιιγ 
ίρηίΥΡεΓ ογ εααίνβίεηί 563ΙΙ 6ε ριονίίΙεΡ ίοε ίΚε ε3Γ§ο δρβεεδ. Τ6εδε 

Ϊ ^χΐίη§ηίδ6εΓ5 δίιβίΐ 6ε ίη βιΐίΐίίίοη ίο βηγ ροΠ361ε ί.ΪΓε εχιίη§ίΐίδ6εΓ5 ΓεςιΗΓεό 
|δε\ν 6 εΓε ίη ι6ίδ ήβρίεΓ. 

I Ιηϊυΐβίίοη οί πΐ3ε6ίηεΓγ δρ3εε 6ουη6βπε5 

Βυ11γ6εβ6δ ίοπηίη§ 6ουη(ΐ3ηε5 6εί\νεεη εβΓ§ο δρβεεδ βηιΐ πιβεβίηβΓγ 
βεεδ οί ε3ίε§οεγ Α 56311 6ε ίηδυίβίεϋ ίο “Α-60” δίβηΡβίιΙ, υηίεδδ 16ε 
;·®η§εΓθυ5 §0065 βίε δίοννεΡ Βί 1ε3δί 3 πι Βοπζοηιβίΐγ βγνβγ ίιοπι δυε6 
ΗΗ'^εβεΙδ. Οι 66 γ 6ουηεΐ3πε5 6ει\νβεη δυε6 δρβεεδ δ6β1Ι 6ε ίηδυΐβίεί) ίο 
ρΑ- 60 " δίβηιΙθΓεΙ. 

ϋ ΙΥβΙΟΓ 5 ρτ 3 γ δγδίεπι 

^ ■ Εβο 6 ορεη γο/γο 03γ§0 δρβεε 6 βνίη§ 3 εΐεείε 36 ονε ίί 366 εβε 6 δρβεε 
ργεεπιειΐ (ο 6 ε β εΐοδειΐ γο/γ0 03γ§0 δρβεε ηοί 03ρ36!ε οί 6 είη§ δεβίεί) 56311 6 ε 
ΙρΙΙείί ννίιΗ 3η βρρΓΟνεά ίίχείΐ ρΓεδδυιε ν/3ίεΓ-5ρΓβγίη§ δγδίεπι ίοϊ πΐ3ηυβ1 
κίΡεΓβιίοη » 6 ίε 6 δηβΙΙ ρΓοίεεί βίί ρΒτίδ οί βηγ 6εε1ί 3η6 νε6ίε1ε ρΙβίίοΓπι ίη 
®*έ 6 δρβεε, εχεερί 1631 ί 6 ε ΑόπιίηίδίΓΒΐίοη πιβγ ρεΓτηίί.ίβε υδε οί βηγ ο! 6 εΓ 


ΐΗείετεηεε ιν γτ-, η0ε ια ΚοεοΓΠΓηεπΟβ1»οη 4η Ριχεβ ΡίΓΕ-ΕχΙϊηβαίδΗϊηΕ δγπειπδ Γογ δρεείβ] 
ίυΐι'γοΓ\ δραι'εδ. 3ϋοριε4 6ν ιδε ΟΓρΗπίΓΒΙίοη Ιιν Γδδοΐιιιΐοη Α.123(ν). 
ητΐι'(Γη,Γ ο ΓηυΟε ιο ΚΓΓΟιΠΓηΓηιΙ.ηιηπΝ ρυ61ΐδ6ε0 6γ ιδο IπιεΓηβΓιοηβΙ ΕΙεατοιοεδηιειιΙ 
ί οπιηιΐΝΜοη δηυ ιη ρβπίευίβι. ΡυΒΙΐεαιΐοη 42 - Εΐεειπςβΐ Ιη$ΐ3ΐΐ3ΐίοη$ ίη 5Γιίρ$. 


5 Τ6ε ΓεςϋΪΓειηεηΐδ ίοΓ ίηεπ §35 δγδίεπίδ οί Κε§υ1βίίοη 60 ηεε6 ηοί 6ε 
βρρίίείΐ ίο βίί ε6εηβίεβ1 ΐβηϋεΓδ ογ §35 εβΓΓίεΓδ \ν6εη οβΓΓγίη§ 03Γ§οεδ 
(1β5επ6εί1 ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 1, ρΓονίείεεΙ 1631 ΒΐιεΓηβίίνε 8ΓΓβη§επιεηΐ5, ίο 6ε 
ΰενείορεϋ 6γ ιΗε θΓ§3ηίζ3ίίοη, 3Γε ΓιΐιεεΙ.* * 

6 06επιίε3ΐ ΐ3η6εΓ5 3η6 §35 εβΓΓίεΓδ 563ΙΙ εοπιρίγ ννίί6 16ε ΓεςυίΓειτιεηΐδ οί 
16ίδ Ρβπ, εχεερί \ν6έΓε ΒΐιεΓηβίίνε 3ηά 5υρρ1επιεηΐ3Γγ ΒΓΓβημεΓηεηΙδ 3Γε 
ρΓονίϋεε! ίο ι6ε 53ΐίδί30ΐίοη οί ι6ε ΑϋηιίηίδίΓΒΐίοη, 63νίη§ 6υε γορβγγΙ ιο ι6ε 
ρΓΟνίδίοηδ οί ί6ε Βυ16 06οπιίεβ1 0ο6ε βη6 ι6ε 035 03ΓΓίεΓ Οοάε. 


Κε§υ1βίϊοη 56 

1-οεαΠοη αηά εεραταΐίοη ο/ $ραεε5 


1 ■ Μ3ε6ίηεΓγ δρβεεδ οί ε 3 (ε§ 0 Γγ Α οί 6 εΓ Ι 6 βη δυε 6 δρβεεδ ίθΓ 6 ο\ν 
ι6ΓυδίεΓ5 3η6 ι 6 είι Β55οεί3ΐε(Ι εςυίρτηεηι 56311 6 ε ροδίιίοηεΟ βί οί ε 3 Γ§ο ιβηΧδ 
βηίί δίορ ιβηίεδ; ι 6 εγ 56311 βΙδο 6 ε δίΐιΐίιίείΐ βίί οί εβΓ§ο ρυπιρ τοοιηδ 3 ηεί 
εοίίεΓϋβπΐδ, 6 υί ηοί ηεεεδδβπΐγ βίί οί 16ε οίί ίυεί 6 υη 6 εΓ ιβηΐίδ. Αηγ 
πιαε6ίηεΓγ δρβεε οί ε3ίε§0Γγ Α 56311 6 ε ίδοΐβίείΐ ίχοηβ οβγ§ο Ι3η1(5 ΒηεΙ δίορ 
ΙβηΧδ 6 γ 3 εοίίεΓάβΓΠ, 3 ε3Γ§ο ρυπιρ γοοπι, ογ 3η οίί ίυεί 6υη1τεΓ Ιβηΐί. 
ΗοινενεΓ, ι 6 ε 1ο\νετ ροηίοη οί ι 6 ε ρυπιρ γοοπι πιβγ 6 ε ΓεοεδδεΟ ίηίο 
πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεεδ οί ε 3 ίε§ 0 Γγ Α ίο βεεοπιπιοιίβίε ρυπιρδ ρΓονίΡεΟ 1631 16ε 
<3εεΚΗβ3<3 οί 16ε τεεεδδ ίδ ιη §εηεΓ3ΐ ηοι πιογο 163η οηε ι 6 ιγ 6 οί ! 6 ε πιουΙΟεΟ 
6 ερί 6 β 6 ονε ι 6 ε Κεεί εχεερί 1631 ίη Ι 6 ε ε 3 δε οί δ 6 ίρδ οί ηοί πιογο 163 η 25,000 
ίοηηεδ 0ε3ΐ1ινεί§6ΐ, \ν 6 είε ίί εβη 6 ε ΟεπιοηδίΓΒίεα 1631 ίοΓ τεβδοηδ οί βεεοδδ 
3ηΡ δβίίδίβείΟΓγ ρίρίη§ 3ΓΓ3η§επιεηΐ5 ί 6 ίδ ίδ ίπιρΓ3εΙίε361ε, 16ε ΑΡπιίηίδίΓΒΐίοη 
Γηβγ ρεπηι! 3 τεεεδδ ίη εχεεδδ οί δυε 6 6 εί§ 6 ί, 6 υί ηοί εχεεε 6 ίη§ οηε 6β1ί οί 16 ε 
ιηοαΙΡειΙ 6 ερί 6 β 6 ονε 16 ε Ίεεί. 

2 Αεεοηιπιοϋβΐίοη δρβεεδ, πιβίη 03 γ§ο οοπΙγοΙ δίβίίοηδ, εοηίΓοΙ δίβιίοηδ 
3Π(1 δετ-νίεε δρβεεδ (εχε1υϋίη§ ίδοΐβίειΐ εβΓ§ο 63ηι11ίη§ §ε3Γ ΙοεΚεΓδ) 563 ΙΙ 6 ε 
ροδίίίοηεΡ βίί οί βίί 03Γ§ο 13665, δίορ Ι3η1(5, οβγ§ο ρυπιρ τοοπίδ 3 ηΡ 
εοίίεπΐ3πΐδ \ν 6 ίε 6 ίδοίβιε ε3Γ§ο ογ δίορ Οηΐίδ Ιγοπι πΐ3ε6ίηεΓγ δρβεεδ οί 
ε3ίε§0Γγ Α. Αηγ εοπιπιοη 6υ166ε3£ΐ5 δερ3Γ3ίίη§ 3 εβΓ§ο ρυπιρ γοοπι, 


Κείε Γ εηεε.κ ιηπιϊε ιο Κεεοπιιηεηιΐβποη οη Ρίχειί ΡίΓη-Εχίιηηυΐίδιηϊ δνδίεηυ Γογ δρεείβΐ ~ 
ΟβΙεβοΓγ δρηςεδ, ηιΓορΙηιΙ 'Ηγ ηιε ΟΓρβηίϊηιίοη δγ ΓεγοΙυιίοη Α,125(ν). . 


ΚΰίεΓεηα ϊ$ πΐίίΐε ίο ΟοίάςΗηεδ Γογ Ιηοη Οβδ Εγείειτκ, 3(1ορΐε(1 ^>γ ιΗο Μ^πιιγπο *>ϋΐι.·ι\ 
ΟοηίΓηΐΐΙβε 3! ίυ ίοπγ-χεοΟΓκΙ δεδδΐοη ίη Μ3γ 1980 (Μ500 ιγο.282). 

ΚείεΓεηοε ί$ τη3<1ε ίο Ιηίεηιη Κεβαΐβΐίοη Γογ Ιηεπ,Οβδ 5γδΐ€Γη5·οη ΟΗςιπΐοβΙ ΤΒηΚεπ. 
03ΓΓ>ιη§ ΡείΓοΙειιπι ΡΓοάαοΐδ. βάορίεά &γ ιΗε ΟΓβΗηΐζβήοη 1>γ τεδοΐυίίοη Α.473(ΧΠ). 
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ίηε1ιί<1ίπ|* ( 6 ε εήΓ £0 ρυπιρ γοοπι εηιοηεε, ίτοπι 3 οεοπιπιοιΐ 3 ΐίοη 3 ήί 1 δεΓνίεε 6.2 Νο 6 οογ5 56311 6 ε ρεπηί!ΐε<1 \νί( 6 ίη ( 6 ε Ιίπιίίδ πιεηΐίοηεά ίη ρβγββγβοΗ 

5 ρ 3 εε 5 3 η() εοηίΓοΙ 5 ( 3 ίίοηδ 86311 6 ε εοηδίηιειεά (ο “Α-60” 8 ( 3 η£ΐ 3 π 1 \νβετε 6.1, εχεερί (631 άοοΓδ ιο ( 6 θδε $ρ 3 εε$ ηοΐ 63 νίη(> βεεεδδ Ιο βεεοπιιηοίΒΐίοη' 

αεεπιειΐ ηεεεδδ3Γγ, 3εεοηηηο(ΐ3ΐίοη 6ρ30ε8, εοηίΓοΙ 8 ( 3 (ίοπ 5 , πΐ3ε6'ιηεΓγ δρδεεδ, δεΓνίεε δρβεεδ Άηά εοηίΓοΙ 513(ίοη5, δυεβ 38 03Γ(>ο οοπιγοΙ δΟιίοηδ 

δρβεεδ οΐΙιεΓ ( 6 βη ( 6 θδε ο{ 03ΐε§θΓν Α, Αηά δεΓνίεε δρβεεδ πογ 6 ε ρεΓπιίιΙεςΙ ρΓΟνίδίοη γοογπ8 3 ηά δΙΟΓε-ΓΟΟΓΠδ Γηβν 6 ε ρεπηίιίειΐ 6 γ ( 6 ε ΑΡιηίηΐ5(Γ3(ίοη',* 

ίοην3Γ(1 οί 311 ε3Γβο Ι3η1ίδ, δίορ (Βπΐίδ, 03Γ§0 ρυπιρ Γοοπίδ 3ηί1 εοίίεΓ()3πΐ5 «ΙιεΓε δυο 6 άοοΓδ 3Γε ίίπεά, ( 6 ε 6οοη£)3ηεδ οί ( 6 ε δρβοε 563 ΙΙ 6 ε ίη$υΐ 3 (εθ ιό*· 

δυ 6 )εει (ο 3 η εςυίνβίεηΐ 813 π63γ6 ο£ δβίεΐγ 3 ηό 3 ρρΓθρη 3 (ε 3 ν 3 ίΐ 36 ί 1 ίίγ οί “Α-60" 5 ( 3 ηίΐ 3 π 1 Βοΐΐεεί ρίβιεε £ογ τεπιονβΐ οί ποοβιηει-γ πιβγ 6 ε ίίΐίεΟ \νίι 6 ίη 

ίΪΓε-εχΙίηβυίδΗίηβ 3 ΓΓ 3 η(>ειηεη (5 6 είη§ ρΓθνί 6 ε 6 (ο ( 6 ε δ 3 (ίδί 3 ε(ίόη οί ( 6 ε ( 6 ε Ιίπιίίδ δρεείΓιεΟ ίη ρ 3 Γ 3 |ΓΒρ 6 6.1. Ν 3 νί£ 3 (ίηρ 6 π 6 βε αοοΓδ 3 η <1 νν6εε16ουδεί 

Α( 1 πιίηίδΐΓ 3 ΐίοη. \νίη 6 θλνδ πΐ 3 γ 6 ε ΙοεΕΙεά \νί( 6 ιη ( 6 ε Ιίπιίίδ δρεοίίίεΟ ίη ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρ 6 6.1 δο Ιοηρ μί 

(6εγ 3Γε δο Οέδί^ηεΟ (6β( β Γ3ρί(13η0 είΠοίεη( @35 ΒηΟ νβροϋΓ (ί@6(εηίηρ οί ι6ε' 

3 · Λν6εΓί (6ε ίί((ίη§ οί 3 η3νίβ3(ίοη ροδίίίοη 36ονε (6ε 03Γ£0 (βπ6 βγοβ ίδ Π3νί£3(ίη£ 6π6§ε εβη 6ε εηδΟΓεΟ. 1 

δ6ο\νη (ο 6ε πεεεδδΒίγ ί( δ63|) 6ε ίοΓ Π3νίβ3(ίόη ρυΓροδεδ οηΐγ 30() ί( δ63ΐΙ 6ε 

δερ3Γ3(ε(1 Ιγογπ (6ε 03Γ£0 Οη6 ΟβεΙί 6γ πιείίηδ οί 3η ορεη δρβεε \νί(6 3 Ηείρ6( 6.3 Ροπ 1ί§6(δ ίβείηβ (6ε οβγ£ο 3Γε3 3ΐκ) οη (6ε δίάεδ οί (6ε δυρεΓδίηιείυΓεδ' 

οί 3( 1ε3δ( 2 γπ. Τ6ε ίΪΓε ρΓθ(εε(ιοπ οί δυεβ ηβνίββίίοη ροδίίίοη δ63ΐί ίη ΒάΟίιίοη 3η6 6εε66ουδεδ \νί(6ιη (6ε Ιίπιίίδ δρεείίίεΟ ίη ρβΓΒβΓβρβ 6.1 86311 6ε οί (6έ 

6ε 3δ ΓεςαίΓεΰ ίοΓ εοηίΓΟί δρηεεδ 38 δει ίοπβ ίη ΚεβυιηΙίοη 58.1 3η6 58.2 3η6 (ηοη-ορεηίη§) (γρε. 5υε6 ροπ Ιίββίδ ίη (6ε ίίι*ι (ίεε οη (6ε ιηβίη Οεείι 

ο(6εΓ ρεονίδίοηδ, 3δ 3ρρ1ίε361ε, οί (6ίδ ΡηΠ. 56311 6ε.β((ε(1 \νί(6 ίηδίιΐε εονεεδ οί δίεεί ογ ο(6εΓ εςυίν3ΐεη( πΐ3(επ3ΐ 


4 Με3Πδ 86311 6ε ρΓονίΟεΟ (ο 6εερ Οεείι δρί11δ.3\ν3γ ίεοηι (6ε 3εεοπΐΓηθ£ΐ3- 
(ίοη βηΟ δεΓνίεε 3Γε3δ. Τ6ίδ Γη;ιγ 6ε βεεοιηρΙίδηεΓΐ 6γ ρΓονίδίοη οί 3 ρεπη3ηέη( 
εοηίίήυουδ εοβηιίη^ οί 3 δυίοόΐε 6εί(>βι εχ(εη<ϋη£ ίΓοπι δίΟε (ο δίΟε. 5ρεεί3ΐ 
εοηδί«1εΓ3(ίοη κΗαΙΙ 6ε βίνεη (ο (6ε βΓοηβεπιεηΐδ 3δδοεί3(ε(1 ννίΐβ δίεεη, 
1θ3£ϋη§. 

5 Εχίεποε 6ουη63πεδ οί δμρεΓδίΓυείυΓεδ 3η6 6ερ66ουδεδ εηεΐοδΐηβ 
3εεοπΐΓηο63(ίοη 3η<1 δεενίεε δρηεεδ 3η0 ίηεΙυΟίηβ 3ηγ ονεΓ63η@]η8 6εε6δ 
ν,'6ιε6 δυρροΓί δυε6 ;ιεεοΓηΓηο6;ιιιοτι, δ63ΐ16ε ίηδηΐ3(ε6 (ο “Α-60” 3(3 π63γ6 Ιογ 
( 6ε »6ο1ε οί (6ε ροΗίοηδ »6ίε6 ίβεε ε'3Γ^ο οίΐ θη6δ εγκ! ίοΓ 3 πι 3ί( οί (6ε 
ίίοη( 6ουη6;>Γ\ ι . 1η (6ε ε3δε οί (6ε δίΒεδ οί (6εβε δηρεΓδίπιεΙητεδ 3η0 
<3εε66θϋδεδ, δυε6 ίηδυΐβίίοη 563ΙΙ 6ε εβΓπεΟ 38 6ϊβ6 38 ίδ ΟεεπιεΟ ηεεεδδΕτγ 6ν 
(6ε Α0πιίηίδΐΓ3(ίοη.. 

6.1 Επίοηεεδ, 3ΐΓ ίη!ε(δ 3η(1 ορεηίη§5 (ο 3εεοιηΓηο<ί3(ίοη δρβεεδ, δεΓνίεε 
δρβεεδ 3η0 εοηίΓοΙ $(3(ίοηδ 56311 ηο( ί3εε (6ε ε3Γ§ο 3Γε3. Τ6εγ 56311 6ε 1οε3(ε<1 
οη (6ε εη<1 6υ166ε3(1 ηοι ίηείηβ (6ε ε3Γ£ο 3Γε3 βπΟ/ογ οη (6ε οα(6θ3Γ(1 δίιίε οί 
(6ε δυρεΓδίπιείιίΓε ογ 6εε1ί6θϋ5ε 3ί 3 ΗίδΟηεε οί 3( Ιεβδϊ 25 ρεΓ εεηΐ οί (6ε 
1εηε(6 οί (6ε δ6ίρ 6η( ηοΐ Ιεδδ (63η 3 πι ίΓοπι (6ε εη<3 οί (6ε δυρεΓδίπιείιίΓε ογ 
<1εεκ6ουδε ίπειτ'-ΐ: (6ε ε3Γ§ο 3Γε3. Τ6ίδ 6ίΞ(3ηεε, 6ονενεΓ, ηεειί ηο( εχεεε6 
5 πι. 


Κε£ΐιΐ8(ίοη 57 

ΒιτυανΓε, ύαΙΙιΗεαώ ηίιΗίη αεεοπιπιοάαιίοη αηά ίετνία $ραεα 
αηά άειαίί! ο/ εοηαηιαϊοη 

1 Ρογ (6ε 3ρρΙίε3(ίοη οί (6ε ΓεςυίΓεπιεηΙδ οί Κε^υΐ3(ίοηδ 42, 43 3η6 50 (ο 
(ΒπΙίεΓϊ, οηΐγ πιε(6ο(1 ΙΟ 38 εΐείιηεεί ίη Κεβυΐηΐίοη 42.5.1 κΗπΙΙ 6ε υδεΟ. 

.ν?ι 

2 51ε>Ίίβ6ΐ5 (ο οβγ^ο ρυσιρ τοοπίδ 56311 6ε οί δίεεί, 56311 ηοί εοηΟϊη βην" 
Εΐ3δδ 3η0 86311 6ε 03ρ3&1ε οί 6είηβ εΙοδεεΙ ίχοπι ουΙδίΡε (6ε ρυπιρ γοοπι. : 

ΚεςυΙαΙϊοη 58 

Ριγέ ίηιεβήιγ ο/ ύαΙΙιΗεαώ αηά άεεία 


1 Ιη Ιίευ οί Κε|υΐ3(ίοη 44 Βηιί ίη αείεΐίιϊοη (ο εοπιρΙγίη|> ινί(6 (6ε δρεείίιε 
ρτονίδίοπδ ίθΓ Γκε ιη(ε§π(γ οί 6υ166ε3{ΐ5 3π6 ΰεείςδ ΓηεηιίοηεΟ εΐ8ενν6εΓε ίη· 
(6ΐ5 Ρβπ (6ε ηηηίπιυπι ίίτε ίη(ε§π(γ οί 6υΙΙ(6ε365 3η0 ΟεεΚδ 86311 6ε 38 
ρΓε50Γί6ε6· ίη (361εδ 58.1 3ηό 58.2. 
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ΤΑΒίΕ 58.1 - ΓΙΒΕ ΙΝΤΕΟΚ.ΙΤΥ ΟΕ ΒυΕΚΗΕΑϋδ 5ΕΡΑΚΑΤΙΝΟ ΑϋίΑΟΕΝΤ 
5ΡΑΟΕ5 


δρβοεδ 

(1) 

(2) 

(3) 





(8) 



ΟοηίΓοΙ δίειίοηδ 

(1) 

ΕΞ 

9 

Α-60 

Α-0 

Α-15 


Α-15 

Α-60 

Α-60 

' 

-— 

* 

ΟοιτίΟοΓδ 

(2) 

■ 

0 

Β-0 

Β-0 

Α ^3/ 


Α-60 

Α-0 


ΑΟ 

■ 

ΑοοοιηπιοάΒΙίοη 

5Ρ&065 

(3) 



0 

Β-0 

Α ^3/ 

ΒΟ 

Α-60 



ΑΟ 

* I 

_1 

8ί3ίην3χ5 

(4) 



■ 

ΒΟ 

Α *°3/ 

ΒΟ 

Α ·<>3/ 


ΑΟ 

Α-60 

ΑΟ 

■ 

δεΓνίεε δρεεεδ 
(1ο\ν τίδίς) 

(5) 



■ 

■ 



Α-0 



■ 

ΜεεΙιίηεΓχ δρβεεδ 
Οί 03ί6£ΟΓχ Α 

(6) 




■ 

■ 

■ 

ΑΟ 


Α-60 

* 

ΟΐίίεΓ ιτΐ3θ1ιίηβΓν 
8Ρ&0€5 

(7) 

< 



■ 

■ 

■ 

ΑΟ6/ 

ΑΟ 

ΑΟ 

■ 

03Γ£Ο ρυπιρ ΓΟΟΓΠ5 

(8) 





_ 



* 

Α-60 

* 

δεενκε δρβεεδ 

(1\ί£ΐΐ ΓΪδΚ) 

(9) 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Α-0 & 

* 

Ορεη Οερίίδ 

(101 

Μ 

Η 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

Μ 

■ 

- 


Αοί«.' Τό ί)β βρρίϊβίΐ ίο ΙϊΜβί 58.1 ϊπ(1 58:2, 35 «ρρΓορπϊίβ. : 

ί! Ρογ οΐεπίϊοείίοη 33 ίο ννΗίεΙι 3ρρ1ίε5, 36ε Κε£υΐ3ίϊοηδ 43 βηΟ 46 οί ίΗίβ ΟιερίεΓ. 

ϊ/ νϋβίε 8Ρ3065 3ΐε οί 1]ιε 83ΐη6 ηιιιηεΓίε3ΐ εβΙβ£0Γχ 3η<1 δυρεΓδεπρί Ο 3ρρε3ΐ8, 3 0υ1Μιε3<3 0Γ 
θεοί; οί ΙΗβ Γ3ίίη£ ϋιοννη 1η ίΐιε ίεΐιίεδ ίδ οη,ΐν τεςνήΓβΟ ννΐιεη ίΐιε εφεοεη! δρβέεδ 3τε ίοί 'β 
άίίίετεηΐ ρυτροβε, ε.£. ίη 03ίε£θΓχ (9). Α βείΐεγ ηέχί ίο 3 βΐΐΐεχ άοεδ ηοί ΓεςυίΓε 3 ΟιιΙΙίΙιεαΟ 
&υΙ 3 £Εΐ1εγ ηεχί ίο 3 ρ3ίηί γοοπι Γεςυίτεδ 3η “Α-0" 0ιι11ε1ιε2ά. 

ο/ ΒυΙΜιεβιΙδ 5ερ3ί3ΐίη£ Ιΐιε ινίιεείΐιουδε, ε1ΐ3ΓίΓθοπ\ εηά Γ3(11ο γοοπι ίίοτη εεείι οίΐιετ πιέχ 
Οε “Β-0" Γ3ίίπ£. 

ά] Βα1Μιε3(ΐ5 βηιΐ ΟεΛϊ Οείινεεή εβτ£ο ρυπιρ Γοοπιδ εηΟ πιεεΜηετχ δρβεεδ οί 03ίε£θΓχ Α πΐίχ 
6ε ρεηείΓείεά Οχ 03Γ£0 ρυπιρ δΐΐδίί έίβηύδ 3Πί1 8ίπιίΐ3Γ £]3ηόε<3 ρεηεΐτείίοηδ, ρΓονίΟεΟ ΐΐιβί 
£28ΐί£ΐιΙ 86315 ινίίΐι βίίίείεηΐ ΙυΟπεείίοη ογ οίΗεΓ πιεβηδ οί 6Π3ΐιιίη§ ΙΗε ρεπηβηεηοε οί ίΐιε 
£35 5631 3τε Ωίίειΐ ίη η-βχ οί Οιε.ΙηιΙΜιεβύ ογ άεείε. 

ε/ Ρίτε ίηδυΐ3ίίοη ηεε<1 ηοί Οε ΓιΠεά ϊί ίΐιε πίδεΚίηετχ δρβεε ίη 03ίε£θΓχ (7), ίη ΙΗε ορίηϊοη οί 
ίΐιε ΑάπιίηίδίΓδίίοη, 1ΐ35 Ιίίίΐε ογ ηο Πιε Γίδΐι. 

* ΐνΐιβΓε 3π 35ΐεπ8ΐί 3ΡΡ63Γ5 ίη ίΐιε ίβΒίεδ, ίΐιε <1 ινίδια η ίδ ΓεςιώεΟ ίο Οε οί δίεεί ογ οίΙιεΓ 
εςυίναΐεηΐ πΐ3ΐεπ3ΐ ΟυΙ ίδ ηοί Γεςυίτεά ίο Οε οί “Α” εΐ385 5ΐ2ηθ2τΟ. 
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ΤΑΒΕΕ 58.2 - ΡΙΚΕ ΙΝΤΕΟΚΙΤΥ ΟΡ ϋΕεΚΧ 5ΕΡΑΚΑΤΙΝΟ ΑϋΙΑΟΕΝΤ 
8ΡΑΟΕ5 


5ρ3θε , &Ρ3θε 

8ε1ο» * 38ογε 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

ΟοπΙγοΙ 5(3(ίοη$ 

(1) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

• 

(ΤοπίάοΓδ 

(2) 

Α-0 


* 

Α-0 

• 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

* 

ΑςοοπυηοίΙ&Ιίοη 

5Ρ3065 

(3) 

Α-60 

Α-0 

* 

Α-0 

• 

Α-60 

Α-0 


Α-0 

* 

5(3ίην3γδ 

(4) 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

* 

δετνίεε 5Ρ3οε5 
(Ιο» Π58) 

(5) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0 

* 

Μ3ε8ίηεΓγ δρποεδ 
Οί 03(ε£ΟΓγ Α 

(6) 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

* 

Α-60 

ε/ 

Α-0 

Α-60 

* 

ΟΐίΐβΓ ΓΠΗΟΐΐίηβΓν 

5Ρ2068 

(7) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-0 

Α-0 

* 

θ3Ι£0 ρΐΙΓΠρ ΙΟΟΠ15 

(8) 

- 

- 

- 

- 

- 

Α-0^/ 

Α-0 

♦ 

- 

* 

δεΓνίοε 5ρ3οεδ 
(8ί£8 ΓΪ5ΐ() 

(9) 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

- 

Α-0^/ 

* 

Ορεη <1εοΙ(3 

(10) 

* 

« 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

- 


Πιε ίο11ο»ίη£ ΓεςυίΓεηιεηΐΒ $8β11 £θνεΓη 3ρρ1ίε3(ίαη οί (8 ε (381ε5: (9 ) 3ϋνϊα ,ιρααα (ΗίξΗ τάΚ) 


.1 ΤβΗΙεί 58.1 3πε1 58.2 583 ΙΙ 3ρρΙγ Γεδρεείίνεΐγ Ιο (8ε 8υ1Ι(8ε3<1 3η(1 
ϋεοΚί 5ερ3Γ3ΐίη§ βφεεεηΐ $ρ&06$. ■ ■ > 

.2 Ρογ 8ε(εΓΓηίηίη£ (8ε ερρΓορηβΙε ίίτε ίη(ε£π(γ 5(3η03Γ(ΐ5 ίό 8ε 
βρρίίεεί (ο ϋϊνίκϊοηϊ 8ε(»εεπ 3ϋ]3οεη( 5ρ3οεδ, . 5υε8 $ρ3εε$ 3τε 
εΐ355ίίίε<1 βεεοΓάίηξ (ο (8είί ίίΓε 'π$1ί 35 εΗοινη ίη ε3(ε£θηβ5 (1) Ιο 
(10) 8εΙό».'Τ8ε ιΐιΐβ ·οί ε3ε8 Χ3(ε£θΓγ ί$ ίη(;εη<3ε<3 : Ιο 8ε (γρίε3ί 
Γ3ΐ8εΓ,ΐ83η Γείίπείίνε. Τ8ε ηυχηίιεΓ ίη ρ3Γεη(8ε5εδ ρΓεοεάίη§ ε3θ8 
ε3(ε£θΓγ τείεΓ5 (ο (8ε 3ρρ!ίε381ε ■ εοΙιΪΓηη ογ γο» ιη ι8ε· ο61ε5. 

(1) Οοη&οΙ Ξΐαύοηί 

5ρ3οε8 εοη(3ίηίη§ επιεΓβεηεν δουτεεδ οί ροννει 3η8 1ί£8(ίη£. 
\ν8εε18ου5ε αηΟ (ΛβΠγοοπι. 

$ρ3εε$ εοη(3ίηίη£ (8ε 58ίρ’5 Γ3<1ίο εςυίρπιεηΐ. 
ΡίΓε-εχιίή£ϋί58ίη£ Γοόιηδ, ίίΓε εοηίΓοΙ Γοοπίδ 3η8 ίΐΓε-Γεοοκϋη£ 
5(3(ίθΠ5. 

ΟοπιγοΙ γοοιπ ϊογ ρΓορυΙίίοη (Π3ε8ίηεΓγ »8εη 1οε3ΐε(ί οιιΐδίάε 
(8ε Γη3θ8ίηεΓγ 5ρ3εε. 

5ρ3εεί εοη(3ίηίη£ εεπ(Γ3ΐίζει3 ίίτε βΙβγγπ εςυίριηεηί. 

(2) ϋοΓΓ-ίάοη 

ΟογγιγΙογ 6 3ΐκ1 1ο88ίε$. 

(3) Αεσοηιηιοάαήοη 5ραα5 

8ρ3εε5 3$ ΟείίηείΙ ίη Κε£ΐιΐ3ίίοη 3.10, εχε1ιιϋίη£ εοΓπόΟΓΕ. 

(4) Ξίαίηναρ 

ΙηιεποΓ 5(3ΪΓ»3γ5, Ιίίΐ5 3ή(1 εδεφίοζδ (ο(6εΓ(83η (8θδε »8ο11γ 
εοηκίηεό »«8ίη (8ε πΐ3(:8ίηεΓγ 5ρ3εε5) 3η(1 εηε1ο$αίε$ (8εΓε- 
(ο. 

Ιη (8Ϊ5 εοηηεχίοπ, 3 5(3ΐΓ»3): »8ίε8 Ϊ5 επείοδεί) οηΐγ 31 οηε Ιενεί 
$8311 8ε Γε£3Γ<1ε<ί 35 ρ3Π οί (8ε 5ρβεε (γοπι »8ίε8. ί( ίδ ηο( . 
5ερ3Γ3(ε() 8γ 3 ίίΓε Οοογ. · 

(5) ίει-νίεε ιραεεί (Ιον/ τίι/ί) 

Ιχκ&έκ 3η0· 5(θΓε-Γθοηΐ5 83.νίη§ 3Γε35 οί Ιε55 18 βπ 2 γπ 2 , <8γίη£ 
Γ0οπ(5 3η<1 ΐΕΟηΟπεδ. 

(6) ΜάεΗίηετγ ςραεες ο/ (αιεβοιγ Α 

. 5ρ3εε$,'35 ϋείίηεΟ ίη Κε§υ1α(ίοη 3.19. · 

(7) ΟιΗεέ 'ηώεΛίίΐεΓγ .ιροεεί . 

8ρ3οε5 85. ιΐείίηειΐ ίή Κε£ΐιΐ3(ίοη 3.20 εχεΙυ(ϋη£ πιαε8ίηεΓγ 
5ραεέ5 οί ε3ΐε§οτγ Α. 

(8) Οατξο ριιιηρ ΓΟΟην 


03ΐ1εγ5, ρ3η(ηε$ εοη(3ίηίη§ εοοίάηκ 3ρρ1>3ηεε5, ρηίηι 3η<1 
ΐ3Γηρ Γοοπίδ, 1οο)κεΓ5 3η<3 8(0Γε-Γ00ΐη5 ηβνιηβ 3η 3Γε3 οί 2 γπ 2 ογ 
πιστέ, \νοΓΐίδ8ορ5 οΐ8εΓ (88η (8όδε ίοπτιίη£ ρβη οί (8ε 
Γη3ε8ίηοΓγ δρβεεδ. ... . .; '' . \ 1 

(10) Ορεη άεείά ' 

Ορεη ίίεείι 5ρ3εεδ 3η8 εηεΐοδειΐ ρΓοπιεηβΟεδ 83νίη£ ηο ίίτε 
ηδΙί. Αιγ δρβεεδ (ι8έ δρβεέ ουίδΐΟε 5υρεΓ5(ηιε(0Γε5 3ηά εΙεεΚ- 
8011585).· 

3 Οοηΐίηυοηδ "Β” είβδδ εείΙίη£8 ογ 1ίηίη£5, ίη 35δοεί3(ίοη »ί(8 (8ε τεΙεν3η( 
(ίεείΐδ ογ 8η11(8β3<ΐ5, ητιην 8ε Εεεερίειΐ 35 εοη(π8ιι(ίη(> ) »8ο11γ ογ ίη ρβη, (ο (8ε 
ΓεςαίΓειί ίηδηΐβΐίοη 3ηά ίη(ε§π(γ οί 3 (ϋνίδίοη. 

4 Εχ(εΓΠ3ΐ 8ουηθ3πε8 »8ίε8 3Γε Γε^οίτειΐ ίη Κεκυΐβΐίοη 57.1 (ο 8ε οί 5(εε1 
ογ ο(88γ ερηίνβίεηΐ ιτΐ3'επ3! ΓΠ8ν 8ε ριεΓεεΟ ίοΓ (ηε ίϊΐΐίη^ οί ννίηΟοινδ ;ιηίϊ 
δίϋεδοηκίεδ ρΓονίΟεΟ (831 (8εΓε ίδ ηο ΓεςυίΓεπιεηΙ ίθΓ δηε8 8ουη(ΐ3πε5 (ο 8βνε 
“Α” εΐ355 ιη1ε§π(γ εΙδε»8εΓε ίη (8εδε ΚεςυίΓεπιεηΐδ. 5ίηιί]3Γΐγ, ίη δυε8 
8οιιηιΐ3Γίε5 »8ίε8 3Γε ηοι Γερυίτοϋ ίο 8βνε "Α” είβδδ ίηιεβήΐγ, <1οογ5 ιπ3γ 8ε 
οί πΐ3!επ3ΐ5 (ο (8ε δβΐίδίβείιοη οί (8ε Α0πιίηί5(Γ3(ίοη. 

5 Ρεπη3ηεη( βρριονεΟ £35(ί§8( 1Ϊ£8(ίηρ εηεΐοδυιεδ ίθΓ ίΐΐυτηίΠ3(ίηβ 03Γ£0 
ρυπιρ Γοοπίδ ηΐ3γ 8ε ρεππίΚεά ίη 8α188ε3α5 αηά ΟεεΙίδ 5ερ3Γ3ΐίη[> ε;ΐΓ£θ ριιπιρ 
ΓΟΟΠ15 3ηί) ο(8εΓ δρβεεδ ρΓονίάειί (8εν 3Γε οί 3(1εςυ3ΐε 5(Γεη£(8 Άηύ (8ε 
ίη(ε£π(γ 3π(1 £35(ίβ8(ηεδ5 οί (8ε 8ιι11(ηε3<1 ογ <3εε!( ίδ ΓΠΒίηοίηεό. 


Κεςυΐαΐϊοη 59 

νεηήηβ, ραΓ£ΐη£, /τεείη^ αηά νεηύΐαηοη 
1 Οογ£ο ΙαηΙί νεηήηχ 

1.1 Τ8ε νεη(ίη£ δγδίεπίδ οί ε3Γ£ο ΟηΚδ βτε (ο 8ε εηΙίΓεΙγ Οίδίίηει ίτοπι (8ε 
3 ιγ ρίρεδ οί (8ε ο(8εΓ εοσιρΒΠιηεηΐδ οί (8ε δ8ίρ. Τ8ε 3ΐτ3η£επιεηΐ5 βηιΐ 
ροδίΐίοη οί ορεηίη£5 ίη (8ε ε3Γ£ο Οη1( <3εε1( Λοπι ινηίε8 εηιίδδίοη οί ίΐ3(ηπΐ381ε 
νβροιίΓδ 03η οεειίΓ 583ΙΙ 8ε 5ηε8 35 (ο πιίηίπιίζε (8ε ρο55ί8ίΙί(γ οί ίΐ3Γηηΐ381ε 
νέρουΓδ 8είη£ ΒίΙπιίΚεΟ (ο εηεΐοδειΐ 5ρ3εεδ εοη(3ίηίη£ 3 δουιεε οί ίβηίίίοη, ογ 
εοΙΙεε(ίη£ ίη (8ε νίείηίΐγ οί 8εε8 ιη3ε8ίηεΓγ 3η(1 εςιιίριηεηΐ »8ίε8 πιβγ 
ΟοηκίϊΐυΙε βπ ίβηίΐίοη 83Ζ3Γ(1. 1η 3εεοπΐ3ηεε ννί(8 (8ίδ ^εηεοΙ ρπηείρίε (8ε 
επ(επ3 ίη ρβΓ3£Γ3ρ8δ 1.2 (ο 1.10 ννίΐΐ 3ρρ1γ. 

1.2 Τ8ε νεη(ίη£ 3ΓΤ3η§επιεπ(5 58311 8ε 50 Οεδί^ηεΟ αηΟ ορεΓ3(ε(1 35 (ο 
εηδυτε (ΗβΙ ηείφεΓ ρΓεδδυΓε πογ ν3αιυπι ίη 03Γ£0 (αηίίδ 583ΙΙ εχεεεεί Οεδί^η 
ρ3Γ3πιε(εΓ5 3ηϋ 8ε, 5υε8 35 (ο ρτονίΟε Ϊογ: 

.1 (8ε ίΐο» όΓ (8ε 5ΐη3ΐΙ νοίυήιεδ οί νηρουΓ, 3ί) ογ ίηεΠ £35 ηιίχΙυΓεδ 

ε3ΐΐ5ε() 8γ (8εΓπΐ3ΐ ν3π3(ίοη5 ίη 8 επίρΓ' (3η1( ίη 311 03585 (8ΐΌυ£8 
ρΓε55ϋΓε/ν3ευηπι νβίνεδ; 3η0 


δρβεοδ εοη(3ΐηίη£ ε3Γ£0 ρυιηρδ 3η<1 εηιοηεεδ 3η<1 (ΓΐιπΚδ (ο .2 (8ε ρ3553£ε οί ΙβΓξε νοίαπιεδ οί νβρον.', 3ιγ ογ ίηεη £35 ιοίχίοτεδ 

5ϋθ8 5Ρ3005.· (1υπη£ 03Γ£0 1θ3άΐη£ 311(1 83ΐΐ35ΐίη£ 0(1Γίη£ (1ί5θ83Γ£ίη£. 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3093 


ίΐ',3.1 Τ6ε νεηίίη£'3εε3η£επίεη(5 ίη «Μ* ε3Γ£θ ίϊηΐε πιβγ, 6β ίηϋερεηεΐεηί ογ 
εοΓπβίηεΟ Ηί[)ι οίΤιβΓ 03ε£0 Οηΐίδ &ηά πι3ν 6ε ίηεοΓροΓΕίεό ίη(ο (6ε ίηεεί §35 
ρίρίπβ: 

1)3.2ΛνΐιβΓε (6ε 3ΓΓ3η£επιεη(5 3εε εοιτιϋίηεεί ννίιΗ ο(6εε 03Γ£0 «ηΐίδ είΐΗεε 
δίορ νβίνεδ ογ ο(6εε 3εεερ(361ε (ηεβπδ 56411 6ε ρεονίεΐείΐ Ιο ίδοΙβίε εβε6 εβεβο 
'ίβηκ,.ΛΜιεεε δίορ νβίνεδ ΗΓε ίίΐΐεεί, (6εν «ΗβΙΙ 6ε ρεονίΟεί! \νί(6 )οεΚϊη£ 
'3ΓΓ3ηρεπιεο(5 »6ίε6 δ63ΐί6β αηάεε ι6ε εοη(εο1 οί 16ε εεδροπδίΟΙε $6ίρ $ 
όίίίεεΓ. Αηγ ί$οΐ3ίίοη πιηδΐ εοηίίηηε Ιο ρεπηϊΜΗε ίΐονν εβηβεεί 6γ (6επη3ΐ 
[ν3Π3(ί0η5 ίη 3 03Γ£0 Ι3η1ι ίη βοοοείίβηεε \νί(6 ρ3Γ3£Γ3ρ6 1.2.1. 


.2.1 (6εοιΐ£6 16ε νεηΐ οιιιίευ 33 5ρεείίίε<1 ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6 1.9; ογ 

.2.2 \νί(6 3 νεείίεβΐ εχίι νείοείίγ οί 311ε35ΐ 20 πιΑεε (6εοο£6 οηίΐεΐδ 31 
ΙεβίΙ 2 ίη 3&ονε (6ε 03Γ£0 ΟηΙ: 6εεΙ( ΙενεΙ 3η<1 ννΗίε6 ά τε ρεοΐεο(ε<1 
6ν 5οίθ61ε άενίεεδ ίο ρεενεηΐ (6ε ρ3553£ε οί ίΐβπιε. 

\ν6εη (6ε ί1βιηπΐ361ε £35 οοηεεη(Γ3ΐίοη ίη (6ε οη(1ε( 635 6εεη 
τεΟυοεΟ (ο 30 ρεΓ εεηί οί (6ε Ιοννεε ίΙηπιποΟΙε Ιίηιίί (6ε ΟίδεΟβερε οί 
(6ε £35 πήχίυεε π>3γ 6ε 3ί (6ε 03Γ£θ οη6 άεε6 ΙενεΙ. 

Υεπηίαιίοη 


ίί4 Τ6ε νεη(ίη£ 3ΓΓ3η£επιεη(5 $6311 6ε εοηηερίείΐ (ο (6ε (ορ οί 83ε6 ε3Γ£0 
;(3η6·3η0 563 ΙΙ 6ε 8εΙί-<ΐΓ3ίηίη£ (ο (6ε ε3Γ£0 οηίίδ υηΟετ 311 ηοετηβΐ εοηόίΐίοηχ 
ρίιίίππι βηΟ Ιίδί οί (6ε $Μρ; \ν6εΓε ί( π»γ ηο( 6ε ροδδί6Ιε (ο ρεονίάε 
5ε1ί-(ΐΓ3ίηίη£ Ιίηεδ ρεΓπΐ3ηεη( 3ΓΓ3Π£επιεηί5 563 ΙΙ 6ε ρτονίΟεΟ (ο Οοίη (6ε 
,νεηί Ιίηεί (ο 3 οεγεο (3η6. 

ρ*··· ■ ■ 

'ΐίί' ίΤΗε νεη(ίη£ δγδίεπι κΗαΙΙ 6ε ρΓονιΟεΟ \νίι6 Λενίεεδ (ο 'ρεενεηί (6ε 
ρ3553$ε οί ίΐβπιε ίηίο (6ε 03 γ£ 0 (3ηΚ5. Τ6ε όεδί£π,.1ε5ΐίη£ 3ηΰ 1οεβίίη£ οί 
(6’εδε εΐεγίεεδ 563ΙΙ εοεπρΙγ ινί(6 (6ε εεςηιεεπιεηίδ ε5(361ί86ε(1 6γ (6ε 
)Αχ1πιίηί$(Γ3(ίοη »6ίε6 κΗαΙΙ εοηίβίη 3( 1ε35( (6ε 5(3π(ΐ3Γ(ΐ8 βΟορίεΟ 6γ (6ε 
"Οί·£3ηίζ3(ίοη. 

[5.ί >'■·;! 

,1:6 , Ρεονίδίοη 563ΙΙ 6ε πΐ3(1ε (ο £03ε9 3£3ίη5( ΙίαυίΟ είδίη£ ίη (6ε νεη(ίπ£ 
δγδίεπι (ο 3 6εί£6( \ν6ίε6 ννοηΙΟ εχεεεΟ (6ε ι1ε$ί£η ηείΐΟ οί 03Γ£0 ΟπΙεδ, Τ6ίδ 
'&βίΐ 6ε 3ε00ΓηρΙΪ56ε£ΐ 6γ 6ίρ6 ΙενεΙ βίβπηδ ογ ονεΓί1ο\ν εοη(Γθ! 8γ5(επΓ5 ογ 
ρί6εε εςυίνβίεηι Γηε3Π5, (ο£ε(6εΓ \νί(Η £βυ£ίη£ Οενίεεδ 3π0 ε3Γ£ο (2 π 6 ίί11ίπ£ 
ρεοεεείυεεδ. 

1.7 Ορεηίη£5 ίοε ρεεδδηεε εείεβδε εεςηίεεεί 6γ ρ3Γ3£Γ3ρ6 1.2.1 86311: 

.1 6βνε 35 £Γ63( 3 6εί£6( 35 ί5 ρΓ3ε(ίε361ε 36ονε (6ε ε3Γ£ο (3 π 6 άεείε (ο 
ο6οίη πΐ3χίιηιιιη ίίδρεεδΒΐ οί ίΙβπιτηβΟΙε νβροηεδ 6υ( ίη ηο ε35ε 1ε55 
(63η 2 ηι β6ονε (6ε 03Γ£0 Οη6 ϋεεκ, 

.2 6ε 3ΓΓ3Π£ε(1 3( (6ε 6ΐΓ(6ε5( ΟίδΟηεε ρΓ30(ίε361ε 6υ( ηο( 1ε55 (63η 5 πι 
ίτοπι (6ε ηεβΓεδί ηϊγ’ ίη(36ε5 πηΟ ορεηίπ£5 (ο εηεΐοίεΐ βρβεεδ 
εοη(3ίηίη£ 3 δουτεε οί ί£ηί(ίοη 3ηά ίΓοπι Οεείί πΐ3ε6ίηεΓγ 3πό 
εςηίρπιεη( νν6ίε6 πιβγ εοηδίίΐυΐε 3η ί£ηί(ίοη 63 Ζεγ<1. 


3 1 03Γ£0 ριίΓηρ ΓΟΟΠ15 56311 6ε τηεε63ηίε3ΐ1γ νεη(ίΐ3(ε0 3η0 (1ί5θ63ΓΡε5 Ιγοιπ 

(6ε εχ63(ΐ5ΐ ί3Π5 56311 6ε 1ε<3 (ο 3 53ίε ρίβεε οη (6ε ορεη Οεείτ. Τ6ε νεη(ίΐ3(ίοη 
οί (6858 ΓΟΟΠ15 562ΙΙ 63νε δαίίίείεηι εβρβείιγ (ο Γηιηίπιίζε (6ε ρθ55ί6ί!ί(ν οί 
βοειιπίϋΐΕηοη οί ίΐ3ΐηηΐ361ε νβροιίΓδ. Τ6ε ηιιηι6εΓ οί ε6βη£ε5 οί 3ιγ 56811 6ε 31 
18351 20 ρεΓ 6οιιγ, 635ε0 υροη (6ε £γο55 νοίϋπιε οί (6ε δρβεε. Τ6ε 3ιγ άυε(5 
56311 6ε 3ΓΓ3η£εί1 5ο (6 β( βΙΙ οί (6ε 5ρ3εε ΐδ εΚεείίνεΙγ νεηιίΐΒίεό. Τ6ε 
νεηΐιΐβΐιοη 563)1 6ε οί (6ε δυείίοη (γρε ιυίη£ ί8Π5 οί (6ε ηοη-5ρ3Γΐίίη£ (γρε, 

3.2 Τ6ε 3Γτ3η£ειηεηΐ οί νεηΐίΐβΐίοη ίη1ε(5 3ηά οιι(1ε(5 3η0 ο(6εΓ (1εε]ς6ου5ε 
3Γ((1 5υρεΓ5ΐηιεΐϋΓε 6ουηθ3Γγ δρβεε ορεηίη£5 56 ε 11 6ε 5ΐιε6 35 (ο εοπιρίεπιεηι 
(ηε,ρΓΟνίδιοηδ οί Ρ 3Γ3£Τ3ρ6 1. 5υε6 νεη(5 εδρεοίβΐΐγ ίοι ιη3ε6ίηεΓγ 5Ρ3εε 5 
5 Ϊ 3 ι5 β ι. 5ι, “ 3,ε<5 3 , 5 ίβΓ 3 " 35 ρΓ3ε(ίε361ε. ϋυε εοη5ί<1εΓ3(ίοη ίη (6ί$ γοεβγΟ 
56ου1ΰ 6ε Είνεη \ν6εη (6ε 56ιρ 15 εςυίρρειΐ (ο ΙοβΟ ογ (1ί5ε63Γ£ε 3( (6ε 5(επι 
οοηΓεεδ οί ΐ£ηι(ιοη 5ηο6 35 εΐεείηεβΐ εςιιίρπιεηΐ 56311 6ε 50 βΓταηΕεΟ 35 (ο 
3νοι<3 Βη εχρίοδίοη 63Ζ3π1. 

3 3 Ιη εοιη6ίη3ΐίοη εΒίτίεπ 3» ε8Γ£0 5 ρ3εε5 3η<1 3ηγ εηεΙοδεΟ δρβεεδ 
30]3εεη( (ο ε3Γκο δρβεεδ δ6β11 6ε 03ρ361ε οί 6είη£ πιοο63ηίε3ΐ1γ νεηιίίβιεΟ 
16ε πιεε63ηΐ03ΐ νεηΐιΐβίιοη ηΐ3γ 6ε ρΓονίεΙεΟ 6γ ροΓθ61ε ίβηδ. Αη αρρεονεΟ 
ηχεύ £85 \ν3Γηιη£ δγδίεπι 03ρ361ε οι πιοηί(ρπη£ ίΐ3πΐΓη36Ιε νερουεδ δϋβΐΐ 6ε 
ρεονιαεα ίη ΜΓ£ο ριιιηρ γοοπι5 επ( 1 ρίρε 6υε(δ 3η(1 εοίίεπΙβΓηδ τείεπεά ίο ίη 
ΚεΕυίΒΐιοη 56.1 3α]3εεη1 (ο δίορ (ΕηΚδ. 5υίιβ61ε 3ΐτ3η£ειηεη(5 56311 6ε πΐ3(1ε 
ίο ί30ΐ1ι(3ΐε πιεβδϋΓειηεηί οί ίΐ3πππ36ΐ6 νβροιίΓδ ίη 311 ο(6εΓ δρβεεδ \νί(6ιπ (6ε 
εβτ£ο (βη6 3Γεβ. 5υε6 ΓηεβδίίΓεπιεηΐδ 56β1Ι 6ε π\3άε ρο5δί61ε ίεοπι ορεη ύοε6 
ογ εβδίΐγ 3εεε55ί61ε ροδίίίοηδ. 


1.8 , ΡεεδδαΓε/νβοαυηι νβίνεδ τεςαίτεΟ 6γ ρ3Γ3£Γβρ6 1.2.1 πιβγ 6ε ρΓονίεΙεεΙ 
}νί(6 3 6γ-ρβ55 3ΓΓ3Π£εηιεη( \ν6εη (6εγ βτε 1οο3(ε6 ίη 3 νεηΐ ποίη ογ Πΐ35(6ε3ί1 
Γίδεε. \ν6εεε δηε6 3η 3ΓΓ3ηΕεπιεη( ίδ ρεονίιΙεΟ (6εεε 56311 6ε 5ΐιί(361ε 
ίηΟίεβίΟΓδ (ο δ6ο\ν \ν6ε(6εΓ (ηε 6γ-ρ355 ίδ ορεη ογ εΐοδείΐ, 

19 νεη( ουίΐεΐδ ίοε 03Γ£0 1θ3<ϋη£, ε1ί5θ63Γ£ίη£ 3η0 63ΐ1β5(ίη£ ΓεαείΓεό 6γ 
ρ3Γ3£Γ3ρ6 1.2:2.56311: 

.1.1 ρεπηίΐ (6ε ίεεε ίίοιν οί νβροηε πιίχΐυΓεδ; ογ 

νΐ.2 ρεΓπιίΙ (6ε ΐ6εο(11ίη£ οί (6ε <1ί5ε63Γ£ε οί (6ε νβρουε πιίχΐυεεδ (ο 
3ε6ίενε 3 νείοείΐγ οί ηοΐ 1ε55 (6βη 30. εηίδεε; , Γ , 

.2 6ε 50 3ΓΓ3η£έ(1 (6β( (6ε νβροκΓ πι6ί(αεέ ίδ 1ίδε63Γ£εί1 νεπίεβίΐγ 
ΙΐρίνβΓίΙδ; 

3 νν6εεε (6ε πιε(6θ(1 ίδ 6γ ίεεε Πο\ν οί νβροιιε ππχΐυεε'δ, 6ε δυε6 (631 
(6ε ουιίεΐ 563ΙΙ 6ε ηοΐ 1ε55 (63η 6 .ητ β6ονε (6ε ε3Γ£0 ’αηκ ςίεείί ογ 
ίοεε 3η<} 3ί( £βηρν3γ ίί δίΐυβίεά »ί(6ίη 4 πι οί (6ε £3η£\ν3ν βηίΐ 
Ιθεβ(ε(1 ηοι Ιε55 (63η 10 πι πιεβδίίΓείΙ 6οείζοη3ΐ1γ ίεοπι (6ε ηεβεεδΐ βίε 
ίπίβίτεδ 3η6 ορεηίη£5. (ο εηεΐοδβό δρβεεδ εοηθίηίη£ & δοηεεε οί 
ί£ηί(ίοη 3η<1 ίεοπι ύεεΚ πΐ3ε6ίηεΓγ βηΟ εςηίρπιεηι \ν6ίο6 πιβγ 
εοηδίίίηίε 3η ί@ηί(ίοη 63Ζ3Γ0; 

.4 ννΐιεεε (6ε πιε(6ο<1 ίδ 6γ 6ί£6 νείοείΐγ (ϋδε63Γ£ε, 6ε ΙοεβΙεΟ β( β 
6εί£6( ηο( Ιεδδ (63η 2 ίη 36ονε (6ε ε3Γ£ο οηΐί εΐεείί βηΐ ηοι Ιεδδ (63η 
10 πι τηεβδυεεΟ 6οπζοη(3ΐ1γ ίεοπι (6ε ηεβΓεδ! βίε ϊηίαΐεεβ 2η£ΐ 
ορεηίη£5 (ο εηεΙοδεΟ 5ρ3εε8 εοη(3ίηίη£ β δουτεε οί ίρηίΐίοη »ηά ίεοπι 
(Ιεείι πΐ3ε6ίπεΓγ Ληά εςηίρπιεηι \ν6ίς6 πιβγ εοηδίκηΐε 3η ί£ηί(ίοη 
6βζ3Γΐ1. Τ6εδε ου(Ιε(5 563116ε ριονκίεϋ ννίι6 6ίρ6 νείοείΐγ Οενίεεδ οί 
3η βρρεονειΐ (γρε; 

.5 6ε (Ιεδίρηεϋ οη (6ε 63δίδ οί (6ε πιβχίπιηπι 0έδί£ηε(1 1οβ£ϋη£ εβίε 
πιοΚίρΙίεΟ 6γ β ίβειοε οί β( Ιεβδί 1.25 (ο (36ε 3εεοηη( οί £35 
ενόΐηΐίοη, ίη οεΟεε (ο ρεενεηΐ (6ε ρεεδδηεε ίη 3ηγ εβΓ£θ (3π1ί ίτοπι 
εχεεεώηβ (6ε Οοδίεπ ρεεδδηεε. Τ6ε πΐ35(εε δ6β!1 6ε ρεονϊεΐεεί \νι(6 
ίηίοεπίΒΐίοη εε£3εαιη£ (6ε πΐ3χίπιυπι. ρεεπιί55ί61ε 1θ3(1ίη£ εβίε ίοε 
8306 εβε£0 (3ηΐί 3η0 ίη (6ε εβδέ οί εοηι6ίηε0 νεπ(ίη£ δγδίεηΐδ, ίοε 
εβε6 £εουρ οί εβε^ο (βπίεδ. 

1,10 Ιη εοπΛίηβίίοη εβεείεεδ, (6ε 3ΐτ3η£επιεη( (ο ίδοΐβίε δίορ (3η1(5 οση(βίη- 
ιπε οίΐ οε οίΙ ΓεδίΟηεδ ίεοπι ο(6εε 03Γ£θ θη6δ 563ΙΙ εοιίδίδε οί 61»ηί< ίΐ3η£85 
' ν 6ίε6 ινϋΐ εεποίη ίη ροδίΐίοη β( 311 Ιιεηεδ »6εη εβεβοεδ ο(6εε (63η Ιίςυίεΐ 
ΜΓ£οεδ εείεετεό (ο ίη Κε£ηΐ3(ίοη 55.1 3εε εβεείεΟ. 


2 Οοε £0 Ιαη/ί ρΐίΓβίηβ αηάΙοτ £<ζε /Γβείηβ 

Αεε3η£ειηεηΐ5 ίοε ρηε£ΐη£ βηά/οε £35 ίτεείη£ 56311 6ε δηε6 35 (ο· 
Πιηιεηίζέ (6ε 6βζ3ε<ΐ5 Οηε (ο (6ε ΟίδρεεδΒΐ οί ί1βΓηπΐ361ε νβροηεδ ίη (6ε 
3(πιο5ρ6εΓε βηΟ (ο ί1βπιπί361ε ιηίχίηΓεδ ίη β 03Γ£0 Οηίε. Αεεοε£ΐίη£ΐγ: 

.1 ν/6εη (6ε δ6ίρ ίδ ρεονί<1ε(1 \νί(6 βή ίηεΠ £35 δγδίεεη (6ε ε 3 Γ£ο Οηΐςδ 
δ6β11 «Γ5( 6ε ρηε£ό£ΐ ίη βεεοείίβηεε ν/ί(6 (6ε ρεονίδίοηδ οί Κε£ηΐ3ίίοη 
62.13 υηΐίΙ (6ό ερηέεηίεβίίοη οί 6γ0εοε3Γ6οη νβροηεδ ίη (6ε ε3Γ£ο 
(3η1(5 6?5 6εεη εεΟηεεΟ (ο Ιεδδ (6 βπ 2 ρεε εεηί 6γ νοίηπιε. 
ΤΠιεεεβίΐεΓ, νεη(ίη£ πιβγ 6ε 31 (6ε εβε£θ Οη6 Οεείί ΙενεΙ. 

.2 ν/6εη (6ε δ6ίρ ίδ ηο( ρεονίΟεά \νί(6 βη ίηεεί £35 δγδίεεη, (6ε 
ορεεβίίοη δ6β11 6ε δηε6 (631 (6ε Πβπ(Π(361ε νβροηε ίδ ίηίείβΐΐγ 
<1ΐ5ε63Γ£εί1: , 


Κε£υ1β(ίοη 60 
Οατξο ΙαηΙί ρτοιεαίοη 


1 Ροε (3η6εεδ οί 20,000 ίοηηεδ (1ε3θ»εί£6( βηΟ υρννβεΟδ (6ε ρεοΐεείίοη οί 
(6ε εβε£ο (3ΠΚ8 6εε6 3Γ83 3π<1 Όεγ£ο (βηΐίδ 56β11 6ε βεΗίενεΟ 6γ 3 βχεΟ ΟεεΚ 
ίθ3πι δγδίεπι απά α δχείΐ ϊηεπ £35 δγδίεπι ίη 3εεοε(ΐ3ηεε \νί(6 (6ε εέαηίεεπ\εη(5 
οί Κε£ηΐ3ίιρη8 61 βηΟ 62, εχοερί (63ί, ίη Ιίεη οί (6ε β6ονε ίηδ(3ΐΪ3(ίόή5, '(6ε 
Ααπηηΐ5(Γ3(ιοη, 36εε 63νίη£ £ΐνεη εοηδίΟεεβοοη (ο (6ε δ6ίρ’δ 3εε3η£επιέη( 
βηα εςηίρπιεηι, πιβγ 3εεερί ο(6εε εοΠι6ίη3(ίοη5 οί ίϊχεύ ίηδίβΐΐβίίοηδ ίί (6εν 
3Πο«Ι ρΓο(εε(ιοη εςηινβΙέηΙ,ΙοΛΟε β6ονε; ίη ΒεοοΓίΐΒήεέ \νί(6 Κέ£ύΐ3(ίοη Ι/5. ! 

2 Το 6ε εοηδίάετεά εςυίνβίεηί, (6ε δγδίεεη ρεοροδεεί ίη ϋεη οί (6ε ΟεΛ 
ίοβπι δγδίεεη 56311: 

Λ 6ε εβρβΜε οί εχ(ίη£ηίδ6ίη£ ερίΐΐ Γιεεδ βπΟ βίδο ρτεεΙηΟε ίεηίίίοη οί 
δριίΐεϋ οιΐ ηοΐ ί§ηί1ες1; &η(1 

.2 6ε 03ρ361ε οί εοιη63!ίη£ Γιεέδ ίη εηρίηεείΐ οηΚδ. 

3 Το 6ε εοηδίίετεεί εςηίνβίεηί, (6ε δγδίεεη ρεοροδεεί ίη Ιίεη οί (6ε ΓιχεΟ 

ίηεεί £35 δγδίεεη 56β11: , 


.1. 6ε εβρβΜε οί ρεενεη(ίη£ εΐ3η£εΓθη8 βεεηπευίβίίοηδ οί εχρίοδίνε 
τηιχεηεεδ ιη ίη(βε( εβε£0 (βηίεδ 6, η η £ ηοεεηβΐ δεενίεε (6εοη£6οη( (6ε 

6β1ΐ35( νογ3£ε 3ηΰ ηεεεδδβεγ ίη-(3η1( ορεεβ(ίοηδ; βηά 


.2 6ε 50 άε5ί£ηεε) 35 (ο ιηίηίπείζε (6ε εϊδίί οί ίεηίίίοη ίεοπι (6ε 
£εηεε3ίιοη οί 5(3(ίε ε1εε(είεί(γ 6γ (6ε δγδίεπι ίίδείί. 

4 Τβη^εεδ οί 20,000 (οηηεδ 0ε3ϋ\νει Ε 6( βηεΐ υρν^εΟκ εοηδ(εηε(εε1 6είοεε 1 
8ερ1επι6ε Γ 1984 »6ιε6 3εε εη β 3£εεί ίη (6ε (εβάε οί 03εεγίη£ εεηΟε οίΐ 56311 6ε 
Γηο,ΊΓε-’^ 5 5' 5,εΓη . εοπιρ1γίη£ ννί(6 (6ε εεςηεεεπιεηίδ οί ρβε3£Γ3ρ6 


■ 1 1° Γ 3 (βηΙίεΓ οί 70,000 (οηηεδ 6ε3(1\νεί£6( 3ηε1 υρν/βείδ 1 5ερ(εεη6εε 
1984 οε (6ε 03(ε οί εΐεΐινεεγ οί (6ε δ6ίρ, \ν6ίο6ενεε οεεηεδ Ιβίεε; 3ηε1 

.2 ίοε 3 ΟηΚεε οί Ιεδδ (63η 70,000 (οηηεδ 6ε3<1ινεί£6( 1 Μβγ 1985 οε (6ε 
(Ιβίε οί εΐεΐίνεεγ οί (6ε δ6ίρ, \ν6ίε6ενεε οεεηεδ ΙβΓεε εχοερί (6β( ίοε 
(3ηκεεδ οί Ιεδδ (63η 40,000 (οηηέδ 0θ3ί1\νεί£6( ηο( 6(ίε<3 ν/ί(6 Οη6 
»3δ6^η£ πΐ3ε6ίηε5 63νίη§ 3η ίηΟίνίΟυβΙ (6εοη£6ρη( οί £εε3(εε (63η 
60 ιη /6οηε (6ε Α0ιηίηί5ΐΓ3(ίοη πιβγ εχεπιρί δηο6 (3η1ίεεδ ίεοπι (6ε 
εεςηιεεπιεηίδ οί (6ίδ ρ3Γ3£Γ3ρ6, ίί ί( ννοηΙΟ 6ε υηεε350η361ε ;ιη0 
ΐΓηρεβερεβΟΙε (ο βρρίγ (6εδε εεςηίεεΓηεη(5, Οΐείηε ίηίο βοοουηΐ (6ε 
δ6ιρ δ οεδΐ£η ο63Γβο(εεί5(ίο5. 


5 ΤβηΙεεΓδ οί 40,000 (οηηεδ ΙεβίΙ\νειε;6( βηΟ ηρ\ν3Γ£ΐ5 οοηδΙευοΙεΟ 6είοεε 1 
5ερ(επι6εΓ 1984 \ν6ίο6 3εε εη£3£εϋ ίη 16ε (εβίε οί 03εεγίη£ οίΐ ο(6εε (63η 
εεηιΐε οιΐ 3π6 3ηγ δήο6 ΟηΙίεε οί 20,000 (οηηεδ 0ε3(1ννεί£6( 3η0 υρλνβειίδ 
εη£3£εί1 ιη (6ε (εβιΐε οί εβεεγίηξ οίΐ ο(6εε (63η οευΟε οίΐ Οιιεά \νί(6 οηΐί 
'ν3δ6ιη£ π)3ε6ίηεδ 63νίη£ 3η ίπάίνίΟυβΙ (6εοη£6ρυ( οί £εο3(εε (6βη 60 εη 3 /6οηε 
56β 11 6ε Γιίίείΐ.\νί(6 3η ίηεεί £35 δγδίεπι, οοεηρ1γίη£ \νι(6 (6ε εεςηιεεπιεηίδ οί 
ρ3Γ3£Γ3ρ6 1, ορί Ιβίεε (6 βπ: 

.1 ίοε;8,(3π):εε οί 70,000 (οηηεδ 6ε3ί1χνεί£6ΐ 3η<3 ηρννβεΟδ 1 5ερ(επι6εΓ 
1984 οε (6ε 03(ε οί (Ιεΐίνεεγ οί (6ε δ6ίρ, ν,-ΗίεΗενεε οεεηεδ Ιβίεε; 3 ηε) 


.2 ίοε 3 Ι3η6εε οί Ιεδδ (6βη 70,000 (οηηεδ (1ε3£ΐ\νεί£6( 1 Μβγ 1985 οε (6ε 
ΟβΙε οί,ΟεΙίνεεγ οί (6ε δ6ίρ, (ν6ίο6ενεε οεεηεδ Ιβίεε. 
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6 ΑΙΙ ΙΒπΙιεΓδ ο6ετ3Ιίη§ \νι(6 3 εβτβο (3ηΙι ε1ε3ηίη§ ρτοεεάυτε υδίη§ ετυΟε 
οίΙ »3δ6ίη§ ίΚβΙΓ οε Ηίΐεί) ινί(6 3η ίηεΠ §35 δγδίεπι εοπιρ1γίη§ ιχί( 6 (6ε 
τεςυίτετηεηΐδ οί Κε§υΐ3ίίοη 62 3η<3 ινίϋι ίιχεΟ Ι3η1( ιν3δ6ίη§ Πΐ3ε6ίηε5. 

7 Α11 (βηΐιετδ ίίίΐεΟ \νί(6 3 ίίχεΟ ίηεΠ §35 δγδίεπι 56311 6ε ρτονίάεΟ \νίι1ι 3 
οΐοδεβ υΙΙβ§ε δγδίετη. 

8 ΤβήΙίεΓδ οί 1ε55 [Ηβη 20,ρ00 (οηηεδ 6ε3θννεί§6( 86311 6ε ρτονίόετί \νί(6 3 
6εε6 ίθ3πι δγδίετη εοπιρ1γίη§ \νί(6 [6ε τεςυίτετηεηΐδ οί Κε§υΐ3(ίοη 61. 


Κε§υ1β(ίοη 61 ■ 

Ρίχΐά άεείι {οατη τγιιεπίΓ 

1 Τ6ε 3ττ3η§επιεηΐ5 ίοτ ρΓονίεΙίηβ ίοειη 56311 6 ε 03 ρ,ι 61 ε οί 3 ε 1 ίνετίη§ 
ίο 3 πι (ο (6ε εηίίτε ε 3 τ§ο ( 3 π 1 ι 3 τε 3 35 ννεΐΐ 35 ίη(ό 3πγτβτ§ο οη 1 ίΊ 6 ε ΟεεΙι οί 
\ν6ίε6 635 6εεη τυρίυτετί. 

2 Τ6ε όεεΚ ίοβπι δγδίεπι δ 6 β 1 Ι 6ε εβρβΟΙε οί δίιηρίε βηΰ Τ3ρί<ΐ ορετβίίοη. 
Τ6ε πιβίη εοηίΓοΙ 5(3(ϊοπ ίοτ [6ε δγδίεπι 563ΙΙ 6ε 5υίί361γ Ιοεβίειΐ ουίδίΟε (6ε 
03 ΓΕ 0 [ 3 ηΙϊ βτεβ, βφβεεηί Ιο 16 ε 3 εεοιηπιο(ΐ 3 (ίοη 5 ρ 3 οε 5 3 Π (1 τεβΟίΙγ 8 εεέ 55 ί 61 ε 
βηα ορετ 361 ε ϊη 16 ε ενεηΐ οί βίε ίη (6ε βτεβδ ρτοΐεείεί. 

3 Τ6ε Γ3(ε οί δυρρίγ οί ίοβπι δοΐυΐίοη 563ΙΙ 6ε ηο( Ιε55 (6βη (6ε §τε3(β5ί οί 
(6ε ίο11οννίη§: 

.1 0.6 ί/πιίηυ(ε ρετ $ςυβτε πιείτε οί ε3τ§ο Οεείί 3 Γ 83 , «ι6ετε εβτ§ο Οεείς 
3 Τ 83 πιε 3 η 5 (6ε τηβχίτηυπι 6τε86(6 οί (6ε 56 ίρ πιυΙίίρΙίεΟ 6γ Ιηε (ο( 3 ΐ 
ΙοπβίΙυΟίηβΙ εχίεηί οί (6ε οητ§ο ( 3 ηΙι δρβεεδ; 

.2 6 Ι/πιΐηυίε ρετ δςυβτε πιείτε οί (6ε 6οηζοηΙβ1 δεείίοηβΐ βτεβ οί (6ε 
$ίη§ 1 ε ( 3 π 1 ( 63νΐη§ (6ε 1 βτ§ε 8 ΐ 5υε6 ητεβ; οτ 

.3 3 //τηίηυΐε ρετ εςυβτε πιείτε οί (6ε 3τε3 ρτοΙεεΙεΟ 6γ (6ε ΐ8τ§εδ( 
ιηοηίΙΟΓ, 5 υε 6 3 τεβ 6είη§ εηίίτεΐγ ίοηνβπΐ οί (6ε τηοηίΐοτ, 6υ( ηο( 
1ε55 (6βπ 1,250 ^/πιίηυΐβ. . 

4 $υίίίαεη( ίο3πι εοηεεη(Γ3(ε 56811 6ε δυρρΙίεΟ (ο εηδυτε 8( Ιεβδί 20 
πιίηυίβδ οί ίθ 3 πι §εηετ 3 ίίοη ίη ( 3 ηΚετ 5 Π((ε <1 νοίη 8η ίηετί §35 ίηδοΐΐβΐίοη οτ 
30 ιηίηυίεδ οί ίοβπι §εηετ3ΐίοη ίη Οη^ετδ ηοί βΐΐειΐ νό(6 3η ίηεΠ §35 
ίη5(3ΐΐ3(ίοη \ν6εη υδίη§ 5ο1υ(ίοη Γ3(ε5 δίίρυΙβιεΟ ίη ρ3τβ§τ8ρ6δ 3 . 1 , 3.2 οτ 3 . 3 , 
»6ίε6ενετ ίδ (6ε §τε3(ε5ΐ. Τ6ε ίοεπι έχρβηδίοη τβίίο (ί.ε. ίί· 6 Γβΐίο οί (6ε 
νοίιιπιε οί ίοεπι ρτοΟυεεΟ (ο (6ε νοίυπιε οί (6ε πιιχηιτε οί νβίετ βηΟ 
ίθ8πι-πιβ1άη§ αοηεεηίτβίε δυρρΙίεύ) $6&11ηο( §εηετΒΐ1γ εχεεεϋ 12 (6 1, \ν6ετε 
5 γ 5 (επΐ 5 ε 55 εη(Ϊ 3 ΐ 1 γ ρτοΟυεε 1 ο\ν εχρβηδϊοη ίοβπι 6 υ( 3 ( βη έχρβηδίοη Γ 3 (ίο' 
5 ΐί§ 6 ( 1 γίη εχεεδ οί 12 (ο 1 (6ε ςυβπίίίγ οίίοβπί δοΐυΐίοη 3νεί 1361ε 56311 6ε 
ε&1εάΐ3(ε<1 7 85 ίοτ 12.1ο 1 έχρβηδίοη τβίίο δγδίετηδ.νΛιεηιηβΟίυτη έχρβηδίοη 
τβίίο ίο3ΐη (6ε(νγεεη 50 Ιοί 3 η< 1.150 ίο 1 έχρβηδίοη τ3(ϊο) ίδ ετηρΙογεΟ (6ε 
βρρίίεβιίοη Τ 3 (ε οί (6ε ίοβπι βη6 (6ε εβρβάΐγ οί β ιηοηϋοτ ίηδίβΐΐβΐίοη 563116 ε 
(ο (6ε 53(ίδί3ε(ίοη οί (6ε Αφηϊήβΐπκίρη.. 

5 Ροβπι ίτοιη (6ε βχε <1 ίοβπι δγδίεπι $6311 6ε $ιιρρ 1 ίεε 1 6γ πιεβηδ οί 
ηιοηίιοΓϊ ηηΟ ίοβτη 3ρρ1ίε3ΐοτ5. Α( Ιεβδί 50 ρετ εεηΐ οι (6ε ίοβπι. δοΐυΐίοη 
δυρρίγ Τ 3 (ε Γεςιιίίεβ ίη ρ 3 Τ 3 ΕΤ 3 ρ 68 3.1 8 η 4 . 3,2 56311 6ε 3 ε 1 ϊνεΓε 3 ίτοπι ε 3 ε 6 
πιοηίίοτ. Οη Οηΐίετϊ οί 1ε55 ΐηβη 4,000 (όηηεδ (3ε3<1»βί§6ΐ (6ε Α(1πιίηί5(Γ8(ίοη 
τη 3 γ ποί τεςυίτε ίηδ( 3 ΐΐ 3 (ίοη οί πιοηίίοτδ 6 υ 1 οηΐγ 3 ρρ 1 ίε 3 (οτ 5 . Ηοινενετ, ίη 
5ϋθ6 3 035 ε (6ε εβρβείιγ οί εβε6 βρρίίεοίοτ 86311 6ε 81 Ιεβδί 25 ρετ εεηΐ οί (6ε 
ίοβπι δοΐιηίοη δυρρίγ Τ 3 (ε τεςαίτεβ ίη ρ 8 Τ 3 §Γ 3 ρ 6 δ 3.1 οτ 3 . 2 . 

6 .1 Τ6ε ηυπι6εΓ Άηά ροδίΐίοη οί πιοηίίοτδ 56311 6ε 5ΐιε6 βδ (ο εοπιρίγ »ί(6 
ρ3Γ3§Γ3ρ6 1 . Τ6ε εβρβειίγ οί 3ηγ ηοηίΐοτ 56311 6ε β( Ιεβδί 3 /’ΛηίηηΙε 01 ίοβπι 
δοΐυΐιοη ρετ δςιιβτε πιείτε οί 0εε1( βτεβ ρτο(εεΐε6 6γ (Ηβ( πιοηίίοτ, 8ΐιε6 βτεβ 
6είη§ εηΐίτεΐγ ίοηνβτιί οί (6ε πιοηίίοτ. 8αε6 εβρβειίγ $6311 6ε ηοί Ιεδδ (6βη 
1,250 ίΥπιίηυΙε. 

6.2 Τ6ε ΟίδΟηεε ίτοπι (6ε πιοηίίοτ Ιο (6ε ί3τ(6ε8ΐ εχίτεπιίΐγ οί (6ε ρτοΙεείεΟ 
3τεβ ίοηνητΟ οί (63( πιοηίίοτ 56311 ηοί 6ε πιοτε (63η 75 ρετ εεηΐ οί 16 ε πιοηίίοτ 
(6το\ν ίη δΐϋΐ 3ϊτ εοηΟίΙίοηδ. 

7 Α πιοηίίοτ 3η0 6θδε εοηηεχίοη ίοτ 3 ίοβπι 3ρρ1ίθ3(οτ.δ63ΐ1 6ε δίΐαβΙεΟ 
6 ό(6 ροη 3 η 0 8 ( 3 τ 6 ο 3 τ 0 31 (6ε ίτοηΐ οί (6ε ροορ οτ βεεοπιπιοΟβΙίοη δρβεεδ 
ί 3 είη§ (6ε ε3τ§ο Οεείι. Οη οηΚετδ οί 1ε55 (63η 4,000 (οηηεδ 0ε3θ»εί§6( 3 6θδε 

εοηηεχίοη ίοτ 3 Γθ 3 τη 3ρρ1ίε3(οτ 56311 6ε 5ί(ϋ3ΐε0 6ο(6 ροτ( ηηό 5(3τ6ο3τ0 3( 
ι6έ ίτοπι οί (6ε ρόορ οτ βεεοτηιήρΟβίίοη δρβόεδ ίβείη§ (6β εβτ§ο Οεέΐε 

8 Αρρ 1 ίε 3 ΐοτ 5 86311 6 ε ρτονίΟεΟ (ο εήδυτε ί 1 εχί 6 ί 1 ί(γ οί 30 (ίοη άϋτίη§ 
Γιτε- 6 § 6 (ιπ§ ορετ 3 (ίοπ 5 βηΟ (ο έονετ βτεβδ δετεεηετί ίτοπι ( 6 ε πιοηίίοτδ. Τ 6 ε 
εβρβειίγ οί 3 ηγ 3 ρρ 1 ίθ 3 (οτ 563116 έ ηοί Ιεδδ ( 6 βη 400 ( 3 ή 0 ( 6 ε 3 ρρΙίθ 3 (οτ ( 6 το\ν 
ίπ δΐίΐΐ 3 ίτ εοηΟιίιοήδ 56311 6 ε ηοΠεδδ (Ηβη 15 (Π. Τ 6 ε πιιτη 6 ετ οί ίοβπι 
3ρρ1ίε3(οτδ ρτονίΟεΟ 56311 6ε ηοί Ιεδδ (63η Γοατ. Τ 6 ε ηατη 6 ετ βηΟ όίδροδίΐίοη 
οί ίθ3σι τη3ΐη οα(1ε(5 563ΙΙ 6ε δΐιε6 (63( ίοβπι ίτοπι β( Ιεβδί (άό 3 ρρ 1 ί 03 (οτδ 03 π 
6 ε Οίτεείειΐ. οη (ο βηγ 03 Γ§ο Οηΐε Οεείι 8 τε 3 . 

9 νβίνεδ δ 6 β 11 6ε ρτονίΟετ) ίη (6ε ίοβπι πιβίη, 3η0 ίη (6ε Γιτε πΐ3ίη \ν6έπ 
ΐ6ίδ ίδ 3 η ίηίε§τ 3 ΐ ρβτί οί (6ε ιΐεείε ίοβπι βγδίεπι, ίτητηεΟίβίεΙγ ίοπν 3 Τ (1 οί βηγ · 
πιοηίίοτ ροδίΐίοη (ο ίδοΐβίε 03 πΐ 3 §ε (1 δεειίοηδ οί (6θδε τηβιηί. 

10 Ορετ3(ίοη οί η Οεείείοβτη βγδίετη 3( ίίδ τεςαίτεΟ ου(ρυ( 56β11 ρετπιίΐ (6ε 
δίπιυΐοηέουδ υ 5 β.οί .(6ε τηίηίτηυπι τεςιτίτεΟ ηιιπι6ετ οί |εβ οί νεβίετ 3 ( (6ε 
τεςυίτεΟ ρτεδδϋτέ. ίτΌπιΤ6ε ίίτε πιβίη. 
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Ιηεη §ατ τγττεπιι 

1 Τ6ε ίηετί §35 δγδίεπι τείεττεΟ (ο ίη Κε§αΐ3(ιοη 6ϋ 56311 6ε Οεδίρηεο,· 


εοηδίταείεΟ 3η0 (εδίεΟ (ο (6ε δβΐίδίβείίοη οί (6ε ΑΟπιίηίδίΓΒίίοη. 1( $6311 6ε δ 
0ε5ί§ηε0 3η0 ορετ3(ε0 35 (ο τεηΟετ 3η0 τηβίηοίη (6ε 3(πΐ05ρ6εΓε οί (6ε ε3π>ο 
ιβηΐίδ' ηοη-ί1ΐ3τηπΐ361ε 31 &11 (ίπιεδ, εχεερί \ν6εη δαε6 (βηΐίδ 3 τε τεςυίτειΐ (ο 6 
§35 ίτεε. Ιη (6ε ενεηί (63( (6ε ίηεΠ §35 δγδίεπι ίδ υηβόΐε (ο πιεε( (6ε 
ορετ3(ίοη3ΐ τεςιιίτετηεηι δει ου( 36ονε βηΟ ι( 6βδ 6εεη βδδεδδεΟ (63( ίι ίι 
ίπιρτ3ε1ίε3ΐ (ο είίεεί 3 τερβίτ, (6εη ε3τ§ο 0ί5ε63τ§ε, 0ε63ΐΐ85(ίηΕ βηΟ 
ηεεεδδ3τγ οηΚ ε1εβηίη§ 3Π311 οηΐγ 6ε τεδηπιεΟ ιν6εη (6ε “επιετρεηεν 
εοηφίίοηδ” ΙβιΟ Οοννη ίη (6ε ΟηίΟεΙίηεδ οη Ιηετί Οβδ δγδίεπίδ'* βτε εοπιρΙίεΟ 


2 Τ6ε δγδίεπι 56311 6ε ε3ρ361ε οί: 

.1 ίηεπίη§ επιριγ ε3τ§ο Οηΐΐδ 6γ τε0υείη§ (6ε οχγ§εη εοηίεηί οί (63 
3(πΐ05ρ6ετε ίη ε3ε6 ΟηΚ (ο 3 ΙενεΙ β[ νν6ίε6 εοηι6υ5ΐίοη εβηηοι 6 ρ 
ϊυρροτίεΟ; , 

.2 πΐ3ίη(3ίηίη§ (6ε 3ΐπΐ05ρ6εΓε ίη βηγ ρβπ οί 3ηγ ε3τ§ο Οηΐί ινί(6 βη 
οχγ§εη εοηίεηί ηοί εχεεε<1ίη§ 8 ρετ εεηΐ 6γ νοίυπιε &ηά 3( 3 ροδίΐίνε 
ρτεδδυτε 3( 3)1 (ίπιεδ ίη ροπ βηΟ 3( δε3 εχεερ( »6εη ίι ίδ ηεεεδδβτν ίοτ 
δυε6 3 ΟηΚ (ο 6ε §35 ίτεε; ’ ’ 

.3 ε1ίπιίη3ΐίη§ (6ε ηεεΟ ίοτ βίτ (ο εηίετ 3 Οηΐς 0υτίη§ ποττηβΙ 
ορετ3(ιοηδ εχεερί »6εη ίΐ ίδ ηεεεδδβτγ ίοτ δυε6 3 Οηΐι Ιο 6ε §35 ίτεε·· 

.4 ρυτβίηΕ επιριγ 03τ§ο (3η1(5 οί 6γ0τοε3τ6οη §35, 8ο (631 δυόδεςυεηί 

§35 ίτεείηρ ορετβιίοηδ ινίΐΐ 3( ηο (ίπιε ετεβίε 3 ίΐ3πιπΐ361ε έιηϊοδ'- 
ρ6ετε χνίϊΗίη (6ε Οηΐι. 

3.1 Τ6ε δγδίεπι δ6β11 6ε εβρβ61ε οί <3εϋνεπη§ ίηετί §35 (ο (6ε ε3τ§ο (βηΚδ 3( 3 
Τ3(ε οί 3( 1εβδ( 125 ρετ εεηί οί (6ε πΐ3χίπιυηι Τ3(ε οί 0ίδε63Γ§ε εβρβειίγ οί (6έ 
δ6ίρ εχρτβδδεΟ 35 3 νοίυπιε. 

3.2 Τ6ε δγδίεπι 56311 6ε εβρ361ε οί 0ε1ίνετίη§ ίηετί §35 \νί(6 3η οχγ§εή 
εοηίεηί οί ηοί ηίοτε (63η 5 ρετ εεηί 6γ νοίυπιε ίη (6ε ίηετί §35 δυρρίγ πΐ3ίη (ό 
(6ε εβΓ§ο (βηΚδ 3( 3ηγ τεςυίτεΟ Τ3ΐε οί ίΐονν. 

4 Τ6ε ίηετί §35 δυρρίγ πογ 6ε ίτεΕίεΟ ίΐυε §35 ίτοπι ποίη οτ Βυχίΐίβτγ 
6οί1ετδ. Τ6ε Α0πιίηίδ[Τ3(ίοη πιβγ 3οεερ( δγδίεπίδ υδίη§ ίΐυε §3885 ίτοπι οηε οτ 
πιοτε 5ερ3Τ3(ε §35 §εηετ3(οτδ οτ ο(6ετ δουτεεδ οτ βηγ εοπι6ίη3(ίοη (6ετεοί; 
ρτονίΟεα (631 3η εςυίνβίεηί δΟηάβτίΙ οί 53ίε(γ ίδ 3θ6ίενε0. 5υε6 δγδίεπίδ 
δ6ου10, 35 ίβτ 35 ρτ3ε(ίε361ε, εοπιρίγ \νί(6 (6ε τεαυίτεπιεηΐδ οί (6ίδ 
Κε§υΐ3(ίοη. δγδίεπίδ υδίπξδίοτεΟ 03τ6οη ΟίοχίΟε 56311 ηοί6ε ρεππίίίεΟ υήίεδδ 
ι6ε Α0πιίηί5(τ3(ίοη ίδ 53(ίδΓιε(ί (63( (6ε τίκΐε οί ί§ηί(ίοη ίτοπι §εηετ3(ίοή οί 
5(3(ίε εΐεοίτίείίγ ·6γ (6ε δγδίεπι ίίδβΐί ίδ πιίηίπιίζεΟ. 

5 Ρΐυε §38 ίδοΐ3(ίη§ νβίνεδ 563ΙΙ 6ε ΓιίίεΟ ίη (6ε ίηετί §35 δυρρίγ τηβίήδ 
6ε(ινεεη (6ε 6οί1ετ υροΐιεδ 3η0 (6ε Πυε §35 5ετυ66ετ. Τ6εδε νβίνεδ δΚβΙΐ ώΙ 

-ρτονίΟεΟ \νί(6 ίηΟίεφ.οτδ ίο δ6οιν ν/6ε(6ετ.(6ε^ 3τε ορεη οτ 56υΐ,.:3η0 
ρτεεβυίίοηδ 56311 6ε ίβίτεη Ιο πΐ3ίπ(3ίή (6επι §35(ί§6( βηβ Ιτεερ (6ε 5ε3(ίη§ί 
είεβτ οί δοο(. ·Αττβηεεπιέηΐδ' 8ΐΐ3ΐί6ε. πιβιίε. (6 εήδύτε (6βί 6οί1ετ δοοί 61ο»ετδ 
εβηήοΐ 6ε όρετβίείΓ.ινΙίεη. (6ε εοττεδροηόίη§ ίΐύε §35 νβίνε ίδ. ορεη. 

6.1 Α ίΐυε §35 δετυ66ετ 56 βΙ 1 6ε ίίΚεΟ \ν6ίε6 ινίΐΐ είίεειίνεΐγ εοοί (6ε νοίυπιε 

οί §35 δρεαίιεύ ίη ρβτ3§τ3ρ6 3 βηΟ τεπιονε δοϋΟδ βηΟ δυΐρΗυτ εοπι6υ5(ίόη 
ρτοβυείδ. Τ6ε εοο1ιή§ ννβίετ βττ3η§επιεη1δ δ63ΐ1 6ε 8υε6,(63ΐ. βη βίεςυβίε 
δυρρίγ οί ινβίετ ινίΙΙ βίννβγδ 6ε 3ν3ίΐ361ε \νί(6ουΙ ίη(ετίέτίη§ ννί(6 βηγ εδδεηίίΒΐ 
δετνίεεδ Οη (6ε δ6ίρ. Ρτονίδίοη δ6β11 βίδο 6ε τηβΟε ίοτ βη βπετηΒΐίνε δυρρίγ οί 
εοο!ίη§ »·3(ετ. . . 

6.2 ΡίΚετδ οτ εςυίνβίεηί Οενίεεδ δ63ΐ1 6ε ΓκιεΟ Ιο ηιίηίπιίζε ι6ε 3τηουη( οί 
ινβίετ 03ττίε(1 ονετ (ο (6ε ίηετί §3δ 61ο\νετδ. 

6.3 , Τ6ε δετυ66ετ δ6βΙ1 6ε ΙοεβΙεΟ βί( οί 3)1 εβτ§ο (3ηΙ(δ, εβτ§ο ρυπιρ τοοπίδ 
3η0 εοίίετθ3πΐ5 5ερ3Τ3(ίη§ (6εδε δρβεεδ ίτοπι πίΒεηίηετγ δρβεεδ οί ε3(ε§οτγ Αί 

7.1 Αί Ιεβδί (ινο 61ο\νετδ δ63!1 6ε ΓιΗεΟ νν6ίε6 (ο§ε(6ετ 56311 6ε 03ρ361ε οί 
Οε|ίνέτίη§ (ο (6ε εβτ§ο Οηΐίδ 3( Ιεβδί (6ε νοίυπιε οί §35 τεςυίτεΟ 6γ ρ3Τ3§τ3ρ1ί 
3. 1η (6ε δγδίεπι \νί(6 §35 §εηετ3ΐοτ (6ε ΑΟτπίηίδΙοιίοη τηβγ ρεπηίι οηΐγ οηε 
61οινετ ίί (Π3( δγδίεπι ίδ εβρβΟΙε οί 0ε1ίνετίη§ (6ε ΙοΟί νοίυπιε οί §35 τεςυίτειΐ 
6γ ρ3Γ3§τβρ6 3 (ο (6ε ρτοιεειεό ε3τ§ο (βηΐίδ, ρτονίΟεΟ (631 ,δυίίϊαεηΐ δρβτεδ 
ίοτ (6ε 61ο\νεί 3η0 ί(δ ρτίπιε πιονετ βτε εεπίεΟ οη 6ο3τ<1 (ο ρη361ε βηγ ίβίΐυτε 
οί (6ε 61οινετ 3η0 ί(δ ρτίπιε τηονετ (ο 6ε τεεΙίΓιεΟ 6γ (6ε δ6ίρ’δ ετε». 

7.2 Τ\νο ίυεί οίΐ ρυπιρδ 56311 6ε ίϊΗεΟ Ιο 16ε ίηετί §35 §εηετ3(οτ. Τ6ε 
ΑΟπιίηίδΙτβίίοη πιβγ ρεττηίΐ οηΐγ οηε ίυεί οίΐ ρυπιρ οη εοηΟίιίοη (631 δυίΓιείεηί 
δρβτεδ ίοτ (6ε ίυεί οίΙ ρυπιρ 3η0 ί(5 ρτίπιε πιονετ βτε εβττίει) οη 6ο3Τ(1 ίο 
εηβΟΙε βηγ ίβίΐυτε οί (6ε ίυεί οίΐ ρυπιρ 3η0 ίίδ ρτίπιε πιονετ (ο 6ε τεείίίίειί 6γ 
(6ε δ6ίρ’δ ετενΥ. 

7.3 Τ6ε ίηετί §35 δγδίεπι 56311 6ε δο ΟεδίβηεΟ (6 β( (6ε πιβχίπιυπι ρτεδδυτε: 
\ν6ίε6 ίι εβη εχετί οη βηγ ε3τ§ο Οηβ ινίΙΙ ηοί εχεεεΟ (6ε (εδΐ ρτεδδυτε οί βηγ 
εβτρο Ι3η6. 5υίθ6Ιε δ6υ(-οίί 3ττ3η§επιεηΐ5 56311 6ε ρτρνίΟεΟ οη (6ε δυείιοη 
βη α 0ίδε63Γ§ε εοηηεχίοηδ οί εβε6 61οννεΓ. Αττ3η§επιεη(5 563ΙΙ 6ε ρτονίΟετ! ίο 
εη361ε (66 ίυηείίοηίη§ οί (6ε ίηετί §35 ρίβηΐ (ο 6ε 5(36ί1ίζε0 6είοτε 
εοπππεηαη§ ε3τ§ο 0ίδε63τ§ε. 1ί (6ε 61οινετδ βτε Ιο 6ε υδεά ίοτ §35 ίτεειη§, 

. (6είτ 3ίτ ίηίεΐδ 56311 6ε ρτονίΟεΟ ινί(6 6ΐ3η1άη§ 3ΓΤ3η§επιεηΐ5. 

7.4 Τ6ε 61οινετϊ 563ΙΙ 6ε ΙοεβΙεΟ 3ίΐ οί 311 ε3Τ§ο Ιβηΐΐδ, ε3τ§ο ρυτηρ τοοπίδ 
3η0 εοΚετ(ΐ3πΐ5 5ερ3Τ3(ίη§ (6εδε δρβεεδ ίτοπι πΐ3ε6ίηετγ δρβεεδ οί έ3ΐε§οτγ Α. 

8.1 δρεείβΐ εοηδίΟέτβΙίοη δ6β11 6ε §ίνβη (ο 16ε 0ε5ί§η 3η0 1οε3ΐίοη οί 
δετυ66ετ 3η0 61οιγετ5 \νί(6 τεΐενβηΐ ρίριη§ βη<1ίίπίη§5 ίη οτΟετ (ο ρτενεηΐ ίΐυε 
§35 1ε3ΐςβ§εδ ίητρ επείοδεά δρβεεδ. 


ΤΙίΓοα^ίιουι ιΗΐ$ Κεξυ)8ΐίοη ΙΗ« Ιβπη "οβΓ§ο ΐ&ηΚ" ΐηοΐυΰίδ βίδο "δίορ Ι&πΐίδ”, 

·” ΚοίΰΓεηοΰ ίδ ιτΐ3<ΐ6 ίο ΟϋΐίΙΰΙίηοδ Ιογ ΙηβΠ 0&$ δνδίεπίδ, Ηίίορίεϋ &ν ΐΗε Μ3πΐΐπΐ€ 53(6*3 
ΟθΓΠΓηΐΠ€« 3ΐ ίίδ ίοΓίν-δβοοπίΙ 'δεδδΐοη ίη· Μ3>· 1980 (Μ500 ιγο.282). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


:'$ 2 Το ρβΓπιίι δβίε ιηβίηίεηβηεε, 3η βιΐίΐίΐίοπβΐ ννβιεΓ δεβΐ ογ οίΗετ είίεειίνε 
ίΐήεβηδ οι ρτενεηιίη§ ίΐυβ §38 1β3ΐ(3§ε δΗβΙΙ 6ε βΐΐεά Ηείννεεη ΙΗε ίΐιιε §35 
ίίδοΐβΐίπρ νβίνεδ βηό 5ετυ66βΓ ογ ίηερτροΓβίειΙ ίη ΙΗε §38 εηιτγ Ιο ΙΗε δετυΠόβΓ, 

■ 9.1; Α §3$ τε§υ1βΐίη§ ν3ΐνε δΗβΙΙ 6ε βΙΙεΗ ίη ΙΗε ίηεπ §35 δυρρίγ πιβίη. Τηιν 
νβίνε δΗβΙΙ 6ε βιιΐοΓηβΐΐοβΙΙγ έοηιτοΐΐείΐ Ιο εΐοδε 35 τεςυίΓε<Ι ίη ρβΓ3§Γ3ρΗδ 19.2 
·3ηί119.3. Ιι 5ίΐ3ΐ1 βίδο Ηε εβρβΗΙε οί βυΐοπιβίίεβίΐγ Γε§υίβ1ίη§ (Ηε ίΐον* οί ίηεΠ 
)§35·ΐο (Ηε εβτ§ο Ιβη1(5 υηίεδδ πιεβηδ 3τε ρΓονίεΙει! Ιο 3υ!οπΐ3ΐίεβ11γ εοηιτοί ΐΗε 
;ίδρεε<1 οί (Ηε ίηετί §35 Ηΐοννετδ ΓεςυίΓειί ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 7. 

|35*Γ' 5 .··.·’ * 

.9.2 Τίιε νβίνε τείειτειΐ ιο ίη ρ3Γ3§Γ3ρίι 9.1 δΗβΙΙ 6ε Ιοείΐΐειΐ 31 ιΗβ ίοηνβτό 
ΕΗυΙΙιΗεβιΙ οί ΙΗε ίοΓννβτΟιηοδί §35 53ίε δρβεε* ιΗτου§Η ννΗίεΗ ιΗε ίηεΠ §35 
διίρρίγ Ηΐβίη ρ355εδ. 

ίϊθ.1 Αΐ 1ε38! Πνο ηοη-ΓεΙυπι (Ιενίεεδ, οηε οί ννΗίεΗ δ)ΐ3Π 6ε 3 ννβίετ 5ε3ΐ, δΗβΙΙ 
?6ε βΐιβίΐ ίη 16ε ίηεΠ §35 δερρίγ πΐ3ίπ, ίη οπίετ Ιο ρτενεηΐ ιΗε Γείοιη οί 
!:6γ[ίΓθθ3Γ6οη νβρουτ Ιο ι6ε πυεΗιηεΓγ δρβεε ιιρ13ΐιε$ ογ Ιο βηγ §35 53ίε δρβεεδ 
!.απ()εΓ 311 ηοππΒΐ εοηΟίιίοηδ οί ΙΓίιη, ΙίδΙ Βηό ιηοιίοη οί 16ε δ6ιρ. ΤΗεγ δΗβΙΙ 6ε 
ΓΙοοβΙεΟ ΗεΠνεεη ιΗε 3ηΐοπΐ3ΐίε νβίνε Γβ^αίτεεί 6γ ρβιβρτβρΗ 9.1 βηί 16ε 
Ιβίιεπηοδί εοηηεχίοη Ιο βηγ ε3Γ§ο Ι3ηίί ογ εβτ§ο ριρεΙίηε. 

Ιΰ.2 Τίιε (Ιενίεεδ τΐ,ίΐπεά ίο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 10.1 δίοίΐ 6ε ΙοεβίεΟ ίη ι6ε 03Τ§0 

,ΙβηΙι 3Γε3 οη ιΙεεΗ. 

' 

ίΐΐθ.3 Τ6ε ννβίετ δεβΐ τείειτεί) Ιο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 10.1 56311 6ε 03ρη61ε οί 6είη§ 
δϋρρίίεϋ 6γ Ονο δερβτβίε ροπιρδ, εβεΗ οί \ν6ίε6 5636 6ε εβρββίε οί 
£ίήβιηΙβίηίη§ 3η βάεςυβίε δυρρίγ 3| η 11 1ίπιε5. 

%>'· , 

10.4 ΤΗε 3Π3η§επιεηΙ οί 16ε δεβΐ 3η(1 ί!5 355θεΪ3ΐεύ Γκόηω δΗβΙΙ 6ε δυεΗ 1631 
,ϊΐ ινίΐΐ ρΓενεηΙ ΗβεΗίΙονν οί ΗγάτοεβΓΗοη νβρουΓδ 3Π(1 ννίΐΤ εηδυτε 16ε ρΓΟρεΓ 
. Ηιηειίοηίη§ οί 16ε 5031 υηιίετ ορεΓ3ΐίη§ εοηιϋιίοηδ. 

ί.10.5 ΡΓονίδίοη δΗβΙΙ 6ε πιβΟε Ιο εηευτε ι6αΐ 16ε ν/Βίετ 5831 ίδ ρΓοίεειείΙ 3§3ΐηε1 
ίτβεζίπ§, ίη δυεΗ 3 ννεγ ΙΗβ! ΙΗε ίηίερτίΐγ οί δεβΐ ίε ηοΐ ίπιρβίτειΐ 6γ 
ίΐονετΗεβΙίη§. 

Ϊ10.6 Α ννβιβτ Ιοορ ογ οίΗεΓ βρρΓΟνεΗ βΓτβηρεπιεηι εΗβΙΙ 3ΐδο 6ε ίίιίεεί ίο εβεΗ 
ϊίιδδροίβίειΐ ννβίετ δυρρίγ 3η() (ΐΓβίη ρίρε βηΗ εβεΗ νεπΐίη§ ογ ρτεδδϋΓε-δεηδίηρ 
■'ΐ'ίρε 1ε3(1ίη§10 §35 53ίε δρβεεδ Μεβηδ δΗβΙΙ6ε ρΓονίάεεΙ Ιο ρΓενεηΙ δυεΗ Ιοορδ 
’ίΓΟΓη 6είη§ ετηρίίεεί 6γ νβευυπι. 

|ΐ’θ.7 ΤΗε εΐεείί ννβίετ δεβΐ 3η<1 &11 Ιοορ 3ΓΓ3η§επιεηΐ5 δΗβΙΙ 6ε εβρβΗΙε οί 
ίρΓε ι νεη1ίη§ ΓεΙυτη οί ΗγΟτοεβΓΗοη νβρουτδ 81 3 ρτεδδυτε εςυβί Ιο 16ε ιεεί 
ΙρϊεώϋΓε οί 16ε οεγ§ο ΐβηΐίδ. 

,10.8 ΤΗε δεεοηΟ (Ιενίεε 56 ε 11 6ε 3 ηοη-Γείυεη νβίνε ογ εςαίνβίεηί εβρβΗΙε οί 
ί?ρΓενεη1ίη§ ιΗε τεΐυτη οί νβροαΓδ ογ ΙίςιιίΗδ ΕηΟ ίίΐΐεβ ίοηνρπΐ οί Ιηε ϋεείί 
Ι»3ΐεΓ δεβΤ ΓεηιιίΓεά ίη ρΕΤ3§Γ3ρΗ 10..1. II δΗβΙΙ 6ε ρΓονίΟεά ινίιΗ ροδίόνε 
ΙΐηεΕηδοί εΙοδίίΓε. Αδ 3η βΐιεπιβίινε Ιο ροδίΐίνε πιεβήδ οί εΐοειιτε. 3 η 3£)<1ίποη3ΐ 
όνβίνε 63νίη§ δοεΗ Γηεβήδ οί εΐοευτε πιβγ 6ε ρΓονίάεΟ ίοπνΕπΙ οί 16ε 
’ηοη-ΓεΙυΓΠ νβίνε Ιο ίδοΐείε 16 ε (Ιεείί ινβίεΓ. δε;ι] {τοτη 16ε ίηεΠ §38 πιβίη ιό,ιΗε 
|κ3Γ§0 ΐΕηΗδ. ..... · . ' 

Μ ■·. ·.■ ...·, ·. . . ; ... , ..·. 

ΓΙΟ.9 Αδ 3η Βάόΐιίοηϊί 83ίε§η3Γ(1 3§3ίη5ΐ ι6ε ροδδίΗΐε Ιβ3ΐτ3§ε οί ΗγβΓοεΕΓΗοη 
1ίΐ)ΐιί(ΐ5 ογ νβροιίΓδ 63θΚ ίΓοπι ΐ6ε βεείτ ηΐΕΐη, ΓηείΐΓ.δ 563ΙΙ 6ε ρΓονί(1ε(1 ιο 
|·ρεηηίΙ Ι6ίδ δεείίοη οί ι6ε Ιίηε 6ει\νεεη ι6ε νβίνε 63νίη§ ροειΐινε ιηεβηδ οί 
ί'ίοΙοδήΓε ιείειτεβ Ιο ίη ρ3Γ3§Γ3ρ6 10.8 βή<3 16ε νβίνε Γείεπεό ιο ίη ρΕΓ3§Γ3ρ6 9 
ίτιό 6ε νεηιεά ίη 3 53ίε πίΕηηεΓ \ν6εη 16ε ίΪΓ5ΐ οί ΐΗεβε νβίνεδ ίδ εΐοεεό 

|Π,1 Τ6ε ίηεΠ §38 πιβίη πιβγ 6ε ΟινιΟεό ίηίο Ονο ογ ιηοΓε 6Γ3ηε6εδ ίθΓΛ3Γ0 οί 
; 16ε ηοη-ΓεΙυΓη (Ιενίεεδ ΓεςυίΓείΙ 6γ ρβΓΕ§Γ3ρ6 10. 

1=11.2.1 ΤΗε ίηεπ §35 ειιρρίγ πιβίηδ 56311 6ε ίιιιεό ν/ίιΗ 6Γ3ηεΗ ρίρίη§ 1ε3(1ίη§ ιο 
ΙΙεβεΗ εβτ§ο ΙεπΗ. ΒΓβηεη ρίρίη§ ίοι ίηεπ §35 δΗβΙΙ 6ε ΠιιεΟ \νίιΗ είιΗεΓ Μορ 
* γβίνεδ ογ εαιιίν3ΐεηϊ πτε3η5 οί εοηίΓΟί ίοΓ ί5θΐ3ϊίή§ 83εΗ ιβήΗ. \νΗετε δίορ 
νβίνεδ 3Γε ηιΐε<1, ιΗεγ δΗβΙΙ 6ε ρΓονίόεό ινίιΗ 1οείιίη§ 3π·3η§ειηε6ΐ8, ινΗίεη 
δΗβϋ 6ε υικΙεΓ ιΗε εοηίΓοΙ σί β τεδροηδίΗίε δΗίρ’β οίίίεεΓ. 

?ίΐ .2.2 Ιη ςοπΛίιίβΐίοη εβιτίεΓδ, ιΗε 3ΠΈη§επιεηΐ ιο ίδοΐβίε ιΗε δίορ Ι3η65 
'εοήΐ3Ϊηίη§ οίΐ ογ οίΐ τεδίΟιιεδ ίτοπι οίΗεε Ι3η6δ δΗβΠ εοηδίδΐ οί Ηίβηΐι ββη§ε5 
^νΗίεΗ νίΐΐ Γετηβίη ίη ροδίΐίοη 31 311 Ιίσιεβ ινΗεη ε3Γ§οεδ οιΗετ ιΗεπ οί1-3Γε 
6είη§ ε3Γτίε(1 εχεερί 35 ρδονκίεά ίοΓ ίη 16ε Γείενβη! δεείίοη οί ιΗε Οηίύεΐίηεδ 
οη Ιηεπ Οβδ δγβιεπίδ. 

■ . ’ ■.■·.'· . 

11.3 Μεβηδ δΗβΙΙ 6ε ρΓονίΟεΟ Ιο ρΓοίεεί εβΓ§ο ΐΗηΙΐδ 3§βίη5ΐ ι6ε είίεει οί 
ονεφΓεδδϋΓε ογ γβεαυπι εβηδεεί 6γ ιΗεπτοΙ νβπβιίοηδ ινΗεη Ι6έ 63γ§ο ΙβηΚδ 
3Γε ώοΐβίεά ίτοπι ιΗε ίήεη §βδ Γηβίηδ, 

ΤΙ,4 Ρίρίη§ δγδίεπίδ δΗβΙΙ 6ε δο ϋε5Ϊ§ηε<1 35 ιο ρτενεπί 16ε βεειιπιιιΐβΐίοη οί 
! 03 γ§ο ογ ιΥ3ΐεΓ ίη ι6ε ρίρείίηεδ οηοεί βΐΐ πογπιβΙ εοήύίΐίοηδ. 

.11.5 δυίΙβΗΙε 3ΓΓ3η§ειηεηΐ5 δΗβΙΙ 6ε ρΓονίόεό Ιο εη361ε ιΗε ίηετί §35 πΐ3ίη Ιο 
Τ>ε εοηηεείεβ Ιο βη εχίετηβΐ δυρρίγ οί ίηετί §35. 

12 . ΤΗε 3ΓΓ3η§ειηεηΐ5 ίοτ 16ε νεηΐίη§ οί 311 νΕρουτδ Οίδρίβεέεΐ ίτοπι ιΗε 
ρ3τ§ο 13ΠΚ5 βιιπη§ 1οέ(1ίη§ 3 π 6 6βΐΐ35ΐίη§ δΗβΙΙ εοιηρίγ ινίΐΗ Κε§ιιΐ3ίίοη 59.1 
|3ηα δΗβΙΙ εοηδίδΙ οί είιΗετ οηε 0Γ.ιηθΓε.ιη&$Ι. ιΐδβΓδ, ογ 3 ηιιπι6εΓ οί 6ί§6 
νείοείΐγ νεηκ. ΤΗε ίηεπ §35 δορρίγ πιβίηδ πίΕγ 6ε αδεά ίοτ 5ΐιεΗ νεη!ίη§. 

ΐί3 ΤΗε 3ΓΓ3η§εΓηεηί8 ίότ ίηείίίη§, ριΐΓ§ίη§ ογ §35 ίτεείη§ οί ίιηρίγ ΙβηΗδ 35 

:;ίέςυίΓε(ί ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ'2'5Η3ΐί 6ε Ιο 16ε 53ΐίδί3εΙίοη οί 16ε ΑόπιίηίδίΓΒΐίοη βηΟ 
[ΐ.δΗβΙΙ 6ε-5ΐιεΗ ιΗβΐ Ι6ε. 3.εόϋτηυΐ3ΐίόη οί - Η'^ΦοεΒΓΗοη νβροιικ ίη ροείιείδ 
Ι^ϊοΓπιβεΙ 6γ 16ε ίη 1 κ γ η;ι 1 5ΐπιε6ΐΓ3ΐ ΓηεπιΗεΓδ ίη 3 Ι3Γ.Κ ίδ ιπίπίιπίζεό βη<1 ιΗβΐ: 

Υ:_', ■ ’ ■ '· * 

ζ; 35 53 ( ε $ ρ 3ςε ϊ5 Β $ρ30ε ίη ν/6ίςΗ ιΗε εηκγ οΓ ΙιγΟτοεβΓΗοη ^ωεδ «οιιΐίΐ ρτο(1υ« Η3Ζ2Γ(ΐ5 νηιΗ 
ιο Οιπιπίίίΐηΐϊΐγ ογ ΐοχιαίγ. 


.1 οη ίηάίνίιΙϋΕΐ οβγ§ο ΙβηΗδ ιΗε §35 οιιιίεΐ ρίρε, ίί ίίιιεό, δΗβΙΙ 6ε 
ροδίΐίοηεβ 35 ίβΓ 35 ρΓΒοΙίεβΗΙε ίτοπι ιΗε ίηεπ §35/3ίτ ίηίεΐ 3ηϋ ίη 
3εεοτ(ΐ3ηοε ννίΐΗ Κ.ε§υΐ3ΐίοη 59.1. ΤΗε ίηΙεΙ οί δυεΗ ουίΐεΐ ρίρεδ πΐ3ν 
6ε Ιοεβιεά είιΗετ 31 (Ιεείί Ιενεί ογ 31 ηοΐ πιοτε (Ηβη 1 τη 36ονε ιΗε 
6οΙ1οπι οί 16 ε ΙβηΗ; 

.2 ιΗε 0ΓΟ55 δεείίοηβΐ βτεβ οί δυεΗ §35 οαΐΐεΐ ρίρε Γείειτεό ιο ίη 
ρβΓ3§Γ3ρΗ 13.1 5Ηε 11 6ε «·ιεΗ ιΗβ! βη εχί! νείοείΐγ οί 31 Ιε351 20 πι /δεε 
εβη 6ε ιηβίηΐΒίηειΙ ννΗεη βηγ ιΗτεε Ι3π1(5 3τε 6είη§ δίπιυΐοηεοηδίγ 
δυρρΙίεΟ ννίιΗ ίηεπ §35. ΤΗείτ ουίΐεΐδ δΗβΙΙ εχίεηά ηοΐ Ιε55 ΐΗβη 2 ίη 
β6ονε 6εε1ι Ιενεί; 

.3 εβεΗ §35 οηΐίει Γείεττεό Ιο ίη ρ3Γβ§Γ3ρΗ 13.2 δΗβΙΙ 6ε ίίιιεό \νίιΗ 
δΐιί(361ε 61βη1(ίπ§ 3π-3η§επιεη(5; 

.4.1 ίί β εοηηεχίοη ίδ βΙΙεβ όειννεεη 16ε ίηεπ §35 δυρρίγ ητβίηδ βηά ιΗε 
03Γ§0 ρίρίη§ δγδίειη, 3ΐΤ3η§επιεηΐ5 δΗβΙΙ 6ε πΐ3<1ε Ιο εηδητε βη 
είίεοιίνε ίδοΐβΐίοη Η3νίη§ γο§3γγ) ιο ιΗε 1βΓ§ε ρτεδδΐίΓε (ΙίίίεΓεηοε 
ννΗίεΗ πΐ3γ εχίδΐ 6εΐινεεη ιΗε δγδίεηΐδ. ΤΗΐδ δΗβΙΙ εοηδίδΙ οί ιινο 
δΗιιΐ οίί νβίνεδ ννίιΗ βη 3ΓΓ8η§επιεηΐ ιο νεη! ιΗε δρβεε ΗεΙινεεη 16ε 
νβίνεδ ίη β δβίε πιβηηετ ογ 3η βπβηρεπιεηι εόηδίδ1ίη§ οί β 
δροοί-ρίεεε ννίιΗ βδδοείβιεβ ΗΙβηΗδ; 

.4.2 16ε νβίνε δερβΓ3ΐίη§ 16ε ίηεπ §βδ δυρρίγ πιβίη ίτοπι ιΗε 03Γ§ο πιβίη 
βηίΐ »ΗίοΗ ίδ οη ιΗε εβτ§ο πιβίη δίαε δΗβΙΙ 6ε 3 ηοη-ΓεΙυτη νβίνε 
ινίιΗ β ροδίιίνε πιεβηδ οί εΐοδυτε. 

14.1 Οηε ογ τηατε ρΓεδδϋΓε-νΒοιιυπΓ. 6τεβ1(ίη§ (Ιενίεεδ δΗβΙΙ 6ε ριονίόοιί οη 16ε 
ίηεπ §βδ δυρρίγ πιβίη Ιο ρτενεηΐ 16ε εβΓ§ο ΙβηΗδ ίτοπι 6ειη§ δΐι6]εεΐ Ιο: 

. 1 3 ροδίιίνε ρΓβδδυτε ίη εχεεδδ οί ιΗε ΙεδΙ ρτεϊδατε οί 16ε εβΓ§ο ΙβηΗ ίί 
16 ε οεγ§ο ννετε Ιο 6ε Ιοβόεό βΐ 16ε πιβχίπιηπι δρεείίιεβ τβίε ιηό βΐΐ 
οίΗετ ουίΐεΐδ ννετε ΐεΛ δΗυΙ; ογ 

.2 β πεκβίίνε ρτεβδυτε ίη εχεεδδ οί 700 πιπι Μ 3 ΐεΓ §βυ§ε ίί ε3Γ§ο ινετε Ιο 
6ε αΐ5ε1ΐ3Γ§ε6 3116ε πιβχίπιυπι τβΙε<3 εβρβείΐγ οί 16ε 03Γ§ο ρυπιρδ 
βη6 ίΗε ίηεπ §38 61ο«εΓ5 ινετε Ιο ίβϋ. 

14.2 ΤΗε ΙοεβΙίοπ βη(1 ϋεδί§η οί ιΗε (Ιενίεεδ τείεττεό ιο ίη ρβΓβ§ΓβρΗ 14.1 
δΗβΙΙ 6ε ίη βεεοτόβηεε ννίιΗ Κε§υ!βΙίοη 59.1. 

15 Μεβηδ δΗβΙΙ 6ε ρτονίάβίΐ ίοτ εοηΐίηυουδίγ ίη(1ίθ3ΐίη§ [Ηε ΙεπιρεΓβΙυΓε 
βηό ρτεδδΐίΓε οί ΙΗε ιπετΐ §35 βΐ ΙΗε άΐδεΗ.βτρε δί(1ε οί ιΗε §35 ΠίοινεΓδ, 
ν,ΉεηενεΓ ΙΗε §38 61ο\νεΓ5 3Γε ορεΓβϋη§. 

16.1 ΙηδΙπιπιεηΙβΙίοη δΗβΙΙ 6ε Πιίβά ίοτ. εοπίίπυουδίγ ίηάίεβιίπρ βη<3 ρετ- 
ηιβηεηΙΙγ'ΓεεοΓίΙίηίι, ννΗεη, ΙΗε ίηείΐ §38 ίδ 6είη§ δυρρίίβιΐ: 

.1 ιΗε ρΓεδδϋΓε οί ΙΗε ίηετί §βδ δυρρίγ πιβιηδ ίθΓ»βΓ(1οί ΙΗε ηόη^εΐυΓη 
(Ιενίεεδ Γεουίτέιϊ 6γ ρβΓ3§Γβρη 10.1; βηί. 

.2 ΙΗε οχγ§εη εοηιεηΐ οί ίΗε ίηείΐ §35 ίη ιΗε ίηεπ §3δ δυρρίγ ιήβίήδ οη 
ιίιε (ϋ5θΗβΓ§ε δίύε-οί ΙΗε §35 Ηΐοννετδ. 

16.2 ΤΗε (Ιενίεεδ τείεττεό ίο ίη ρ3Γβ§Γ3ρΗ 16:1 δΗβΙΙ 6ε ρίβεεβ ίη (Ηε εβτ§ο 
εοηΐτοί Γόοίη ννΗετε ρΓονίΰεά. ΒυΙ-ννΗεΓε ηο ε3Γ§ο εοηΐτοι γοοπι ίδ ρτονίόβιΓ,, 
ΙΗεγ δΗβΙΓ,Ηβ ρΙβεεΗ ίη β.ροδί'ίοη εβδίΐγ βεεεδδίΗΐε 10 ΙΗε οίίίεεΓ ίη εΗβτ§ε οί 
εβτ§ο ορεΓβϋοηδ. 

16.3 Ιη β(1(Ιί(ίοη, πιείετδ δΗβΙΙ 6ε ίίΐιεεί: 

.1 ίη ΙΗε η3νί§3ΐίη§ 6π()§β Ιο ΗκϋεβΙε 31 βΐΐ ιίπιεδ ΙΗε ρτεδδυτε ΓείεττεΟ 
ίο ίη ρβΓ3§Γβρη 16.1.1 βηΗ ΙΗε ρτεδδυτε ίη ΙΗε δίορ ιβηΗδ οί 
εοπιΗίηβιίοη εβιτίεΓδ, ννΗεηενετ ιΗοδε ΙβηΗδ βτε ίδο1βιε(1 ίτοπι ιΗε 
ίηετί §35 δυρρίγ ηιβίη; 3η(1 

.2 ίη ΙΗβ πιβεΗίηειγ εοηιτοί γοοπι ογ ίη ΙΗε πιβεΗίηεΓγ δρβεε 10 ίηάίεβίε 
ίΗε οχγ§εη εοηίεηΐ τείεττεβ ιο ίη ρβΓ3§ΓβρΗ 16.1.2. 

17 ΡοιΤβΗΙε ίηδίΓυηιεηΐδ ίοτ πιεβδυτίηρ οχγ§εη 3ηό (ΙβπιπιβΗΙε νβρουΓ 
εοηεεη!Γ3ΐίοη δΗβΙΙ 6ε ρΓονίϋεό. Ιη β(1(1ίΐιοη, δυίΙβΗΙε βΓΓβη§ειηεήΐ δΗβΙΙ 6ε 
Γηβββ οη εβεΗ 6βτ§ο ΙβηΗ δυεΗ ιΗει ΙΗε εοηιΐίΐίοη οί ΙΗε ΙβηΚ βίπιοδρΗβΓε εβη 
6ε (Ιεΐεπηίηείΐ υδίη§ ιΗεδε ρο.ίβΗΙε ίηδίτυπιεηΐδ. 

18 ϊυίΙβΗΙε πιεβηδ δΗβΙΙ 6ε ρΓΟνίΟεά ίοτ ΙΗε ζετο βη(1 δρβη εβΙίόΓΒΐίοη οί 
6οΙΗ ίιχεά βηά ροιίβΗΙε §35 εοηεεηΐι3ΐιοη πιεβδυΓεπιεηΙ ίηδίηυηεηΐδ, ΓείεΓΓειΙ 
Ιο ίη ρ3Γβ§Γ3ρηδ 16 3ηό 17. 

19.1 Αυ(1ί61ε βη(1 νίδυβί βίβπηδ δΗβΙΙ 6ε ρτονίΟεΟ ίο ίηιΐίεβίε; 

.1 Ιονν ννβίετ ρΓβδδυτε ογ Ιονν νιβίετ Πονν ΓβΙε 16 ΙΗε Πυβ §βδ 50Γυ66ετ 3δ 
τείεττεί Ιο ίη ρβτβρτβρΗ 6.1; 

.2 Ηί§Η ννβίετ Ιενεί ίη ΙΗε ίΐυε §35 δετυΗΗεΓ 35 τείεττεϋ ιο ίη ρ3Τ8§ΓβρΗ 

6 . 1 ; . 

.3 Ηί§Η §35 ΐεπιρβΓβΐυτε βδ τείεττεό Ιο ίη ρβΓ3§ΓβρΗ 15; 

.4 ίβίΐυτε οί ΙΗε ίηετί §35 Ηΐοννετδ τείειτειΐ ιο ίη ρβτβρτβρΗ 7; 

.5 οχγ§επ εοηίεηΐ ίη εχεεδδ οί 8 ρετ εεη! 6γ νοίυπιε βδ τείεττειΐ Ιο ίη 
ρ3Γβ§Γ3ρΗ 16.1.2; 

,6 ίβϊΐυτε οί ΙΗε ροννεί δυρρίγ ιο ΙΗε βυΐοπιβίίε εοηιτοί δγδίεπι ίοτ ιΗε 
§38 Γε§υΐ 3 ΐίή§ νβίνε βηο ιο ΙΗε ίη(1ίθ3ΐίη§ (Ιενίεεδ βδ τείεττεί Ιο ίη 
ρ3τβ§Γ3ρΗδ 9 3ηά 16.1; 

.7 Ιονν ννβίεΓ Ιενεί ίη ΙΗε ννβΙβΓ δεβΙ βδ Γείεπεί Ιο ίη ρβΓβρτβρΗ 10.1; 

. .8 §38 ρΓεδδυτε Ιεδδ ΐΗβη 100 πιπι ννβίετ §3υ§ε βδ τείεττεό ιο ίη 
ρβΓ 3 §ΓβρΗ 16.1.1. ΤΗε βίβπη βπβηρεπιεη! δΗβΤΐ 6ε δυεΗ βδ Ιο εηδυτε 
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( 1 ΐ 3 ΐ 16ε βΓείίαΓο (η ϊίορ Ιεπ 1(5 ίη εοπιΗίηίΐίοη εΕΐτίεπ οβπ 6ε ■ 
ιηοηίΐοΓεα βί 311 ιίπιεδ; &ηά 

.9 ίιίβΗ £35 ρΓβ$ 5 ϋΓβ 3 $ τείΐπεά ιο ίη ραΓ 38 ΓΒρ 1 ι 16.1.1. 

19.2 Ιη ι 6 ε δ^ιεπι. ννίίΗ 235 £επεΓ 3 ΐθΓ 5 3ΐκ!ί61ε 3 η <1 νίδυβί ,Βίβπηδ 56311 6 ε 
ρΓονΜεϋ ίη βεεοπίβηεε ινιΐΗ 19.1.1, 19.1.3, 19.1.5 Ιο 19.1.9 βηά 3 ( 1 (ϋιίση 3 ΐ 

οΙαπηδ ίο ίηύίευίε: 


.1 ίη$υίίίείεη( ίυεΙ οίΐ βυρρΙγ; 

.2 (3ίΙϋΓε οί ι6ε ροίνεΓ ίυρρΙγ (ο ι6ε £εηβΓ3ΐθΓ; 

.3 Γ3Ϊ1ϋΓε οί 16 ε ρο\νβΓ $ύρρ1γ ίο ι 6 ε 3 υ(οπΐ 3 (ίε εοηίΓΟί 5γ$ιεΓη {ογ ι6ε 
@εηεΓ3ΐ0Γ. 


19.3 Αυ(οπΐ 3 (ίε δΗυΐ-Ροννη οί 16 ε ίπεΠ £35 Ηΐονεπ βηιΐ £25 Γε£υΐ 3 ΐίη£ νβίνε 
$6311 6 ε 3 ΐτ 3 η£εά οπ ρΓεΟεΙεππίηεά Πιηίίδ 6 είηκ Γε 3 ε 6 ε 6 ίη Γ85ρεέι οί 
ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρΗ 5 19.1.1, 19.1.2 3 η «1 19.1.3; 

19.4 Αυ(οηΐ31ίε 56 υΐ- 6 οννπ οί ι 6 ε £35 Γε£ΐιΐ 3 ΐίη£ νβίνε 56311 6 ε 3 ΐταη£ε <1 ίπ 
τεϊρεει οί ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρ 6 19:1.4. 


19.5 Ιη τεϊρεει οί ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρ 6 19.1.5, ν/ 6 εη ιΗε οχγ£εη εοηίεπί οί ιΗε ίπεη £35 
εχεεεάδ 8 ρεΓ εεηι οχ νοίυπιε, ίηίΓηεόίΒΙε βοιίοη 562 ΙΙ 6 ε Ιβί,εη (ο ίπιρτονε [ 6 ε 
£35 ςυβΙίίΡ. 1)η1ε55 «6ε ςυβίίΐγ οί ι6ε £35 ΐΓηρεονεε, 3)1 ε3Γ£ο Ι3η1: ορεΓβίιοη* 
563 )) 6ε 5ΐΐ5ρεπ<)εά 50 35 ιο Άνοιά 3Ϊγ 6είη£ άην/α ίη Ιο 16ε Ι3η)ΐ5 βπς) ι 6 ε 
ί«)ΐ3ΐίοη ν3ΐνε τείεΓΓεό Ιο ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6 10.8 5636 6 ε εΐοδεά. 

19.6 Τ6ε 3ΐ3πη5 τεςιιίΓεεΙ ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6ί 19.1.5, 19.1.6 αηά 19.1.8 $6311 6 ε 
ίϊηεεΙ ίη ι6ε πίΕεΗίηεΓγ 5ρ3εε από ε3Γ£0 εοηίΓο) τοοιη, »6ειε ρΓΟνίάειί, 6υι ίη 
εβε6 εβδε ίη 5υε6 3 ρο$ίίιοη 163116ε) 1 3Γε ίπιιηε^ίβίεΐγ Γεεείνει) 6^ Γε5ροιΐ5ί61ε 
πιεπι6εΓ5 οί ι6ε ςΓεν/. 

19.7. Ιη τεδρεεί οί ρ3Γ3£Γ3ρ6 19.1.716ε ΑιΙιηίηίδΙΓβΐίοη 563)1 6ε δβιίίίίειΐ 35 ιο 
ι6ε πΐ3ίηΐεη3ηεε οί 3η βάεςυείε τεδεενε οί χναΐεΓ,βΙ 311 ιίπιεδ βη6 ι6ε ίηΐε£πΐγ 
οί 16ε 3ΓΤ3η£επιεη15 Ιο ρεπηίΐ 16ε 3υΐ0ΓΠ3ΐίε ίοπηΕΙίοπ οί (6ε ν/3ΐεΓ 5831 \ν6εη 
16ε £35 Πον/ εεβδεδ. Τ6ε 3ϋ(1ί61ε 3η6 νίδοβΐ 3ΐ3πη οη 16 ε Ιον/ Ιενε) οί »3ΐεΓ ίη 
(6ε \ν3ΐεε $ε3ΐ 563)1 ορεΓβιε ννΗεη 16 ε ίπεΠ £35 Ϊ5 ηοί 6είη£ βυρρίίεε). 

19.8 Αη 3υ£)ί61ε βίβπη δ^δίειη ίηάερεηεΐεηι οί ι6εΙ ΓεφίίΓειΗη ρ3Γ3£Γ3ρ6 

19.1.8 ογ 3ϋΙοπΐ3ΐίε 56υΙ-ύοννη οί ε3Γ£0 ρυιηρδ 56311 6 ε ρΓονίόεε) ιο ορείβιε 
οη ρΓκ6ειεπηίηε6 ϋιηίΐκ οί 1ο» ρΓε55ϋΓε ίη ι 6 ε ίηεπ £35 πΐ3ίη5 6 είη£ τεβείιεϋ. 

20 . ΤβηΗεπ εοηΒΐΓυείε4'6εϊ0Γε .1. $έρΙειηί>εΓ 1984 \ν 6 ίε 6 3τέ ΓεςυίΓ.ερ .ιο 
6 βνε 3η ίηεη £35 ΐ^Βίειη .56311,81 1εβ5ΐ εοιηρΙγ ι»ίΐ 6 ι 6 ε ,ΓίεάυίΓειηεηΐδ οί 
, Κε£υ) 3 ΐίοη 62 οί 063 ρίεΓ ΙΙ-2 οί 16ε Ιπΐετη31ίοπ3ΐ Οςηνεηιίοη ιογ 16 ε δοίειν 

οί Οίε 31 $ε3, 1974*. Ιη βάιϋίίοη ΐΗεγ 56311 εοπιρΙγ ν/ίι6 ι6ε ΓεςυίΓειηεηΗ οί 
ι6ίδ Κεριίβιίοη, εχεερί ι6εΙ: 

.1 .ίηβή £35 5ν5ΐεηΐ5 βΐΐεϋ .οη Βοέπί 5αε6 16η6εΓ5 6 είθΓε 1 Ιυηε 1981 
ηεεεΙ ηοί εοιηρίν »ίΐ 6 16 ε ίο11ο%νίηβ ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρ 65 : 3.2, 6.3, 7.4, 8 . 9.2. 
10.2, 10.7, 10.9, 11.3, 11.4, 13.2, 13.4.2 3 ηι 1 19.8; 

.2 ίηεΠ £35 5ν5ΐεπΐ5 ίίιιεεί οη 6 ο3γ< 1 5ΐιε6 13η6εΓ5 οη ογ 3ίιεΓ 1 1 αηε 
1981 ηεε<3 ηοί εοπιρίγ ννίΐ6 ι6ε ίοΙΙοινίη® ρ3Γ3£Γ3ρ6δ: 3.2, 6.3. 7 4 
8η<) 13.2. 

21 Οεΐ3ί1ε<1 ίπδΐηιείίοη πιβηιΐΒίδ 563 ΙΙ 6ε ρτονί6ε6 οη 6ο3γ<1, εονεπη£ ιίιε 

ορεΓΒΐίοηδ, δηίειγ αηό ιηβίηίεηΕηεε ΓεςώΓεπιεηΙδ 3ηά οεειιρΒ1ίοη3ΐ 6ε3ΐι6 
63Ζ3Γ(ΐ5 Γείενηηΐ Ιο ι6ε ίηεπ κβϊ 5γ5ΐεπι 3Π<1 ίι$ βρρίίοβιίοη Ιο 16ε ε3Γ£0 Ι3ηίι 
5ν5(επι*. Τ6ε πιβηοοίδ κΗπΙΙ ιηεΐυ^ε £υίίΐ8ηεε οη ρΓοεεάυΓεδ ιο 6ε ίο11ο»έ[1 
ίη 16ε ενεήί οί α ίβιιΐΐ ογ ί3Ϊ1ατε οί 16ε ίηεπ £35 δ^δίείη. 


Κε£ΐιΐ 8 ΐίοη 63 
Οατχο ριυηρ Γοοηυ 

1 Εβε 6 03ΓΚΟ ρυπιρ τοοιη 36&11 6έ ρΓονίΟει! »ί!6οηε οί 16 ε ίο11θ5νίη£ βχεί 
ΓΐΓε-εχΐίη£ϋί$6ιπ£ 5ν5ΐειη5 ορεΓβίει! ίτοιη 3 γ εο11 ν 3εε£55ί61ε ροδίΐίοη ουΙδίΟε 
16ε ριιιήρ γοοπι· Οιγ^ο ρυπιρ γοοπιϊ 56οίι1ι1 6ε ρΓονίόεΟ «ήι 6 3 5 \' 5 ΐεπι 
δϋίΐβοίε ιογ Γη3ε6ίηειγ 5ρ3εε5 οί ε3ΐε£θΐγ Α. 

1.1 Εί( 6 εΓ 3 επτόοη ιΐίοχίίΐε ογ 3 63 ΐθ£εή 3 ΐε 6 6 γθΓοε 3 Γ 6 οη δγδίεπι ,εοπι- 
ρ]^ίη£ ινίΐβ 16ε ρΓονίδίοηδ οί Κε£ΐιΐ 3 ΐίοη 5 3 θ 4 νόΐβ 16 ε ίο 1 )οννίη£: 

.1 16ε β 13 ππ 5 τείειτεΟ ιο ίη Κε£υΐ 3 ΐίοη 5 . 1.6 56811 6 ε 53 ίε Ιογ ιιδε ίη 3 
Π,ιππιηΛΙε 03Γ£0 νβρουΓ/βίΓ πύχΙυΓε; 

.2 3 ηοφε 56 η 11 6 ε εχ 6 ί 6 ί 1 ε 4 31 ι 6 ε εοηΐίοΐδ 5 ΐ 3 ΐίη£ ι 6 βι 6 υε ιο ι 6 ε 
ε 1 εεΐτο 5 ΐ 3 ΰε ί£ηίιίοη 63 Ζ 3 π), ι 6 ε 5 >> 5 ΐειη 15 Ιο 6 ε ιικεεί οη 1 > Ιογ ίίτε 
εχΐίη£υϊ 56 ίη£ 3 π 6 ηοι Ιογ ίηεΠίη£ ροΓροδεδ. 


1.2 Α 6 ί £6 εχρ 3 Π 5 ίοη ίοβπι δχδίεπι εοηιρ1) , ίη£ νόΐ 6 ι 6 ε ρΓθνί$ίοη 5 οί 
Κε£υΐ3ΐίοη 9, ρΓονίίεά 1631 ι 6 ε ίοβπι εοηεεηΐΓβΙε δυρρίγ Ϊ5 5υίΐβ61ε ί 0Γ 
εχιιη£υί56ίη£ ητε$ ίηνο1νίπ£ ι 6 ε ε3Γ£οε$ εβιτίειί. 

1.3 Α 6 χε 6 ρτε55υτε \ν3ΐεΓ-5ρΓ3)ήη£ δχδίειη εοπρ1γίη£ ν/ί (6 ι 6 ε ρΓονίδίοηδ οί 

Κε£ΐιΐ30οη 10. ' " 

2 ΥΛιεΓε 16ε εχόη£ΐιΐ5ηιη£ ιηεΟίυιη υ$ευ ιη ιηε εβΓ£θ ρυπιρ γοοπι δ^εΐεπ, ^ 
βίδο ιΐ50<3 ίη 5 χ 5 ΐεπΐ 5 5 εΓνίη£ οΟιετ δρβεεβ, 16ε ςυ3η(ίι>’ οί ηιεαίυπι ριονπίει) 0Γ ; 
115 όεΙίνεΓν' Γβίε ηεεΟ ηοί 6ε ΓηΟΓε Ϊ6βη ι6ε ηιβχίπιυσι Γεοιίπειΐ ίοΓ 16ε ΙβΓ^', 
εοπιρβππιεηΐ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΙΗ 

ΠΓΕ-$ΑνΐΝΟ ΑΡΡΙΛΑΝΟΕδ, ΕΤΟ. 

Κε£υΐ8ΐϊοη 1 

ΑρρΙκαήοη 

ΤΗ( (χίίήηχ ιαι ο[χαό-ραταξΓαρΗ (ε)(0ΐ)(2) ά γ ερΙαεε<1 (>γ ιΗ( {ο11ο\νΐη%\. 
(2) Κε£υΐ 3 ΐίοη 5 ΙΙ-2/28.1.5 βηιΐ ΙΙ-2/28.1.6; 3 η 6 

Κε£υΙβΙ1οη 27 

υ{εί>οαΐ3, Ιί/ΐΓα/α αηά ύηογαηΐ ορραίαίαχ 

Ιη ιιώ-ραταχηρΗ (ε)(ίϋ), η/ίηηεε ιο "ραταραρΗ (ά) ο/ ΚεξίιΙαιίόήΤ,οΜ 
ΟΗαριοτ 11-1" ίτ αηκηάεά ίο ηαά: ''!?ΊΐίΗ 

Κε£υ) 3 ΐίοη ΙΙ-1/1.5 

1η :αΙ>-ραταΒναρΚ(ο)(ν'ύ), ιΗε η/εκηοε Ιο 'ραια^αρΗ (ά) ο/ ΚοξώαΉόηί 
1 ο/ ΟιαρϋΓ 11-1 α αηκηάεά ίο τεαά: . " '·“ ,85 * Μ “ 

Κε£υΐ 3 ΐίοη 11-1/1.5 

; Κέ£υΐ 3 ΐίοη 30 

υξΗιίηβ /ογ άοείί, Ιί/εόοαβ, Ιί/εια/ΐι, εκ. 

Ιη ραεαξΓαρΗ (α), ιΗε τεξετεηεε ιο "Κεραίαιίοη 25 ο( Οιαριεε 'ΙΙ-Ρ ϊί 
αηηεηάεα ιο τεαά: 

Κε£υΐ 3 ΐίοη 11-1/42 

Κε£υΐ 8 ΐίοο 38 

Ετηετξεηεγ ΙίξΗίίη^ 

ΤΗε τε/ετεηεε ιο "ΚεχαΙαιΐοη 26 ο/ Οιαριετ 11-1" ϊε ατηεηάεά ιο τεοάΐ 
Κέ£υΐ31ίοι> Π-1/43 

ΟΗΑΡΤΕΚ IV 

ΚΑΟΙΟΤΕΤΕΟΚΑΡΗΥ ΑΝ Ο ΚΑϋΙΟΤΕΕΕΡΗΟΝΥ 

ΤΗε {οΐίοτάηξ ηειν ΚεξαΙαίϊοη ίε αάάεά: 

Κε£υΐ8ϋοη 4-1 

ΫΗΡ ταάίοιεΙερΗοηε ίηειαΙΙαίίοη 


Τ6β Ιεχι 3, ζόαρ'.εό Ην ιϊ,ο ΙπιεπίλΙΐοιιχΙ ΟοηίεΓεηεε οη $βίειν ο[ Ι,ΐΐε ιι 1ΐ). 1074, 


* ΚείεΓηηοε ΐχ τηη4η ιο Οοίεεϋηη Γοι Ιηεπ Οβχ 5γ51επ)5, βόορίειί εν ιΗε Μχηιϊηιε δαίειγ 
Οοπιιηίπεε οι ίυ ίοηγ-κεοηι) χεαίοη ίη Μχν 1980 (Μ5θαπ:.282Ι 


(β) Ρθ55εη£εΓ 56ίρ5 ίπεδρεείινε οί δίζε 3 Π(Ι ε3Γ£0 $6ίρ5 οί 300 ιοπδ £Γ055 
ΐοηη 3 £ε 3ηι) υρν/βπΐδ 563 ΙΙ 6ε 6 ιΐε 6 «ύι 6 3 νΗΡ Γ3(1ίοιε1ερ6οηε ίοδΙβΟβΙΌ 0 . 
εοΓηρ1γίιΐ£ \νίίη ι 6 ε ρΓΟνίδίοηδ οί Κε£υΐ3ίίοη 17. 

(0) ΤΗε ΟΓΟνίηϊοηε ηί — 


η 


3-_ υΛΛΧϋ 
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• »ΛΐοΙί1ίρ1>ό ηί ίηίΙϊΙίΕΐίοηί ίτεςτιίκίί 8γ 3 ΟοηΐΓβεΙίηβ όονεπιιηεηΐ ίοΓ βϋ 
^'ϊ«'ήδ ιό«Ιίίεΐι ΟιβρίβΓ V ερρίίεδ ηβνί£3ΐίηε ίη βη βιββ ιιοάβΓ ίίδ ίιιπδΐϋεΐίοη 
'ΐΜοϋ 8 νΗΡ ΐΒϊίίοίεΙερΗοηε ίηδίΒΐΐΒΐίοη ίδ η οι ιηοιίε εοιηρυΙδΟΓγ 6>< 


ΐίΠιί εχίειίηξ ΙεχΙ ο{ Κεξίιίαιίοη 7 ίί τερίαεεά Ηγ ΙΗε }οΙΙον/ίηρ 


εοιηρίχ ννίιΗ ΚίΒϋΙβΙίοη 16(ε)(ί) βηί (ί) τεδρεειίνεΐν ίί ι1)3« ρ3Π ί$ ίϊηεό βΙιογ 
1 5ερΙεπι6εΓ 1986. Ρογ ίηδΐ3ΐΐ3ΐίοηδ ίϊΐΐεό ρποΓ Ιο Ιηβΐ 031ε, $υεΗ ΐΓβηδιηίΐϊεΓ 
ρον/εΓ ίηιΐ τεεείνέΓ δεηδίΐίνίιγ δΗβΙΙ 8ε 83 αείεππίηεό 8γ ι8ε Α&ηίηίδίΓΒΐίοη. 
ΤΙιε Ιοεβίίοη Βπό οίΗεί εοηιϋΐίοηδ οί ΙΗε Γ3<ϋο(ε1ερ8οην ίβείΐίιίεδ ΓεςυίΓεΟ 8γ 
(Ηίδ Κε£ΐίΐ8ΐίοη δΗβΙΙ 8ε 33 όειεπηίηει) 8γ ΙΗε ΑαηιίηίδίΓΒΐίοη, εχεερί ινΗεη 
ιΗεγ ίοπη ρ3τί οί ιΗε ιηβίη ογ Γεδεηνε Γ30ίοΙε1ε£Γ3ρΗ ίηδοΐίαιίοη. 


Α. Ιη ιΗη εειη οί ΒηιεηηΒη οΛογ ιΗβη δηΐί-δυρροπίπβ Ιγροχ. 


ΚεριΙβΙίοη 7 


ΙΡαίεΛίί - ταάίοίεΙερΗοηε 


|ϊ|ν|1Ε3ε& $Ηϊρ «ΉίεΗ ίδ 6ηε<) ννίιΗ 3 Γ3ύίοΙε)ερ8οηε δίβΐίοη ίη βεεοπΐ3ηεε 
|«ϊΐΐί:'Κβ£\ιΐΒΙίοη 4 58 ε 1Ι, ίοτ δβίεΐγ ρυηχκεδ ννώΐε 3< $ε3, ιηβίηΐβϊη εοηΐίηαοοδ 
|' ; «α(εΙι οη ΙΗε ΓεΛοίεΙερΗοπε ΟίδίΓεδδ ΪΓεςυεηεγ ϊη Λε ρίζεε οη 8 ο 3Γ<1 ίτοτη 
ρΟΗίίΗνίϊε δΗίρ ίδ υδαβΙΙγ η&νΐ£8(ε(1, 8γ ιίδε οί 3 ΓΒίίίοΙεΙερΗοηε όί$ιτε$$ 
' ίΐεαιιεηεγ νβίεΙι ΓεεείνεΓ, ιΐδίη£ 3 ΙοιιαδρεβΙίεΓ, 3 βΐΐεπχί ΙοικΙδρεηΚεΓ ογ 
ίπΚΐίοΙεΙερΗοηε βηιο 3ΐ3πη. 

ΡΙ|ρ ,ίϊ : ’ 


)3Γ3£Γ3ρ8 (β) 58 β 11 εβπγ ριΐ3ΐίίίε<ί 
ιε Λε τηβδίεΓ, 3η οΗίοεΓ ογ 8 χηεπι6εΓ οί 


Ϊί’ϊ)® , β8ε8 δ8ίρ τείεΓΓειΙ »ο ίη 
ίΓ 3 (ίίοΙε 1 ερ 8 οηε ορεηΐοη («Ήο ιηγ 
Ιί ΓίΗ8 ί έί·ε'») »δ ίοΐΐονδ: 

(ί) ϊί οί 300 Ιοηδ £Γ 0 δδ ιοηη3£ε ΒηΟ ηρλνβΓίίδ 8ιη Ιεδδ (Ηβη 500 ιοηδ ΕΓΟδδ 
Ιοηηββε, 8) ΙεβδΙ οηε ορεΓΒίΟΓ; 

ΙίρΝΐΐΙ) ϊί οί 500 Ιοηδ 8Γ035 ιοηηββε 3η4 αρνν3Γ<1δ 8\ιΙ Ιεδδ ιΗβη 1,600 ιοηδ 
ίρρώη ροδδ ΐοηη3£ε, 81 Ιε3$ι 1\νο ορβηΐοκ. Ιί «ιΛ 3 *Μρ οαηίε» οηε 
* ΓβόίοΐεΙερΗοηε ορεΓ3ΐοι εχείιΐδίνεΐγ επφίογεό ϊογ όϋΐίεδ τεΙβΙεΟ Ιο 
ΓΒόίοΙεΙερΗοηγ, 3 δεεοηά ορεΓΒΙοΓ ίδ ηοΐ ο81ί£3ΐθΓγ. 

(ΕβοΗ δΗίρ \νΗίε8 ίη αεεοηίβηεε »ίίΗ Κβριίβΐΐοη 3 ογ Κε£ϋΐ3ΐίοη 4 ίδ 
1|ί|ιΐε6·ίνίι8 3 Γ3<1ίοΐεΙε£Γ3ρΗ δίβΐίοη δΗαΙΙ, νΐιίΙε 81 δεβ, πιβίηΐβίη εοηιίηυοιίδ 
ίΐ\γ3ΪοΗ οη 18ε Γ3θίοΐε1ερ8οηε ΟίδίΓεδδ ίτεςυεηεν ίη 3 ρίβεβ Ιο 8ε ΟεΙεπηίηεΟ 8γ 
|ΐ}ίθίίΑ(1ιηίηί5ΐΓ3ΐίοη, 8γ \ΐ5ε οί 8 Γβίΐίρίείερηοηε ιίίϊίΓεδδ ίΓεαιιεηεγ ν/31είι 
Ικεείνεί, ιιδίη£ 3 ΙουάδρεηΙιεΓ, 3 ΓιΙιεΓεό ΙοικΙδρεβΚεΓ ογ Γ3ΐ1ίοΙε1ερ8οηε 3υΐο 
ίώβηη. 


ΤΗε εχίίΐίηξ ιιχι ο ι/ Κΐ%ιιΙαιίοη 8 ίτ ηρίαεεά ί)> ΐΗε }ο11ον/ίη%: 


ΝύπηβΙ Γβη*ί 1η ηύΐκ 

ΜΗι«'&ιηρ€Γ(8ί/ 

200 Η 

128 

175 

102 

150 

76 

125 

58 

100 

45 

75 

34 


1/,ΤΙιε ρπχΐυει οί Λε άίδΐιηιζ (ίη πκιτε:) ΪΓΟΠ1 )3ε ριιη οί ι8ε Βηίεηη» Ιο 18η Λήροι 

ΙοξΛ «ΒίεΓ-ϋπε αηά ώη ΒηΙεηηΒ ηιιτηηΐ (ίη ΒαιρεΓεΒ). 


ΤΙιε να!ιι05 ρνηη ίη ϋιη κηηοαιΐ οοίυιηη οί 18η 1881η εοπηδροηΡ Ιο &η ονεπεη νηΐοη Οί Ι8η 
ηϋο 

ηΚηοΡνο Βηΐηηηη 8ηΪΒ8ί β _ 
ηΐΒΧίιηιιιη Βηιηηηβ ίιει^ίιι ' 


Τ8ϊ* ΓΞΙίο »Βήηί «ήι8 ΙοοβΙ αιπιΐίιίοηι οί Λη 
0.7. 


ηηιηηηη ΒηΟ ιηηγ ναρ, 8ηηνηηη ηΟοηι 0.3 Βίκί 


Β. 1η ι8η η&Μ οί ιηίί-ηιρροηίηβ ιτ&ηηηίηιηΒ Βηιηηη&ε: 


ΝοπηιΙ ηιΐ(β 1η ηϋα 

ΜκΙηΜυηρβτο 1/ 

200 

305 

175 

215 

150 

150 

125 

110 

100 

85 

75 

55 


I] Τ8η ρηχίαα οί 18η ώϊ’.ιηςη (ίη ιηηΙΓηι) ίτοΓη 18η 8ί{8η$Ι ρηη οί 18η ηηίοηηη Ιο 18η (Ιηηραι 
ίοΒΟ «’Βΐητ·Ιίηη αηιΐ ι8ε ουπεητ (ίη ΒπιρηΓοΒ) ιοεανατεα βι ϋιή 8 β« οί Ι8η ηΛί&ύηξ ροηίοη 
οί ι8η &η1ηηη&. Τ8η ναΐιιεα ρνεη ίη Ι8ε εηηοη4 εοΐιηπη Βίε Οακά οη 18η ρτορβζ&ύοη 
αηνηι ρνεη ίη ΟΟΙΚ ΚεεοηιιηεηιΐΒΐίοη 368-2 ηηί β8ο 18η πιειΗοΡ, εχρεπηεηώ ΓεευΙη 
βπΟ οβΓούΒΡοηΒ ίη ΓΧΙΚ Κεροπ 502-1 βο 4 Ορίηίοη 43-1. Τ8ε ηεεεεδΒΐγ νηΐυε οί 
ιηειιη-ΒπιρητεΒ νειΐεχ εοηνίΟεΓαΟΙν νίύι ίοεβΐ οοηΟίιίοηι οί ι8ε Βπίεηηε. 


ΚεςηΐΒΐίοη 8 

\να 1 οΗε; - νΗΡ ταάίοίεΙερΗοηε 

^Ιίδήρ! ν*8ίεΗ ίδ Εκεί) ννίϊ8 3 νΗΡ Γ36ίοΙε1ερ8όηε ίηδίΒΐΙβϋοη ίη 
ιιχΡΓ(ΐ3ηοε’\νίιΚ Κε§υΐ3ΐίοή 4-1 δΗβΗ 3( $εβ πΐΒίηΙβίη β εοηιίηυοιίδ Ηδίβηίηβ 
^ο&'οη ι8ε η3νί§3ΐίη§ 8πά£ε: 

5!τΐν : ι'---ν'. ■ 

||ίρ!(ί) οη 156.8 ΜΗζ (εΗβηηεΙ ,16) »8εη ρηεϋαΜβ; 3Π(1 /ογ 

^|ί“(ϊί) ( 0 Γ &ιιο1ι ρεποιίδ 3η<) οη δϋε8 εΗβηηείδ 83 ιηβγ 8ε κςυίΓειΙ' 8γ Ι8ε 
. ΟοηΙτβειιης ΟονεΓηιήεηι ιείειτεά Ιο ίη Κε£υ!8ΐίοη 4-1(8). 


ΚεςυΙβΙίοη 10 

ΚαάίοιεΙεχταρΗ ίηιίαΙΙαιίοηΛ 


;ΤΑ> εχίεΐίηξ ιεχι ο/ ραταραρΗ (ί) ίι εερίαεεά ιΗε / οΙΙονίηχ: 

[(Ε;|).ίΠΐ6 τη3ΐη ίηά ΓεδβΓνε (τηηδίηίηεη «ΗάΙΙ, \ν8εη οοηηβάεά ίο ι8ε ιηβΐη 
|8ήΐεηή3, Ηανε 3 πύηίοιυιη ηοππβΐ ηη^ε 85 δρεείβεά 8εΙο\ν, 1831 ίδ ίο «γ, ι8εγ 
ΛηϋδίΕε εβρεβίε οί ΐΓ3ηδπίίπίη£ εΙβήΙγ ρεΓεερΙϊ81ε δί^ηβίδ ίΓοιη $Ηϊρ Ιο δ8ίρ 
|^,(ΰ3γ : ;3ηα ΊηκΙβΓ ηοπηβΙ εοήίΐίΐίοηδ εικΙ είΓεαπίδίΒηεεδ ’ονβΓ (8ε δρεόίίιειί 

■■■ . 
έ?1Μ5ί”- Τ.. · - » . · . 

ϊ 



ΜίηίπιαϊΏ πογπι&Ι Γβη§ε ϊη πιίίεδ 

^■· ·· ■· · . ■_ · 

ΜβΙπ ΐΓΒΠδηίΙΚΟΓ 

Κεδεενε ΙπίηδηιίΗέΓ 

ΑΗ; ρΒδδεηβεΓ δ8ίρδ 3η<1 εΗΓβΟ 
δηίρ^ οί 1,600 ΐοη$ 2Γ055 
ίοοπΗβε βπιΙ ηρινβηβ 



150 

100 

.(?*Γ£0. δΚίρδ 8ε1ονν 1,600 ιοηδ 
ΒΓΟδδ ΐοηηββε 

Λ» ν? ·· . 

100 

75 


ρ·,· ■ .. .. ·. ■ .: .... · ■ ' 

(,ίΒη^εδ.* (01ε3Γΐγ ρεΓεέρΙίβΙε δί^ηβίδ ίνίΗ ηοππείΐγ 8ε τεςείνειΐ ίί 18ε Κ.Μ.5. 
ί|Υ||ήβ'όί ΙΚε Ώείρ δίκηρΗ &( ιΗε ΓεεείνεΓ ίδ βΐ Ιεβδί 50 πιίςΓΟνοΙΙδ ρεΓ ιηείΓε.) 

»;!ίέ·?)-Τ 8 ε Γ3(1ίοΐε1ε£Γ3ρ8 ίιίδΙ 3 ΐΐ 01 ίοη 583 ΙΙ ίηεΙυΡε ίβείΐίιίεδ ϊογ «Οίο- 
ΙΙ^Ιερίιοηε ΐΓ3ηδιηίδ5ίοη.3η<1;ίέεερΐίοη οη ι8ε ΓβάίοιεΙερΗοηε ίίδίΓεδδ ίτεριιεη- 
ΤΗίδ ηφώτβακηΐ ήώγ 8ε ίήίίίΐΐέιΐ 8γ ίηείικίίηβ δΐιεΗ ίεείΐίΐίεδ ίη 18ε ίηηίη 
Ι^οί Γεβει-νε ιηδίηΐΐβΐίοη ογ οΐ8εΓ ίήδίεΐίεο εςυίρπιεηΐ. Τ8ε ΐηικπιίηβΓ ροινβΓ 
: ’, ;ι πΡ Γεεείνέτ δεηδίιίνίιν όί ίΗε Γ3<1ίο1ε1ερ8οην ρβτΐ οί 18 ε ίηδ(3ΐΐ3(ίοη 58311 
ϊ®. . · ' ' · · · 

ιΚε^αΙΐ5εη':ε οί α ςΗτεει ΓηηΒΐιιιηιηεηι οί 16 ε Πε16 δΐιεηβίΚ ϊ6ε ΙοΟονοη^ [Ιβιβ ω&γ 8η οϊεΰ -λ* 


ίοΓ αρρι-οχίΓηαιεΙν εηΐηπηίηίη^ ΙΗε ηοπηΒΐ Γβηβε 


ΤΗε εχίιιίπξ ιεχι ο/ εμ8-ραεαραρΗ (Η) (ίν) ίε ήρίαεεά 1>γ ιΗε /οΙΙοκίηξ: 

(8)(ίν)(1) ΤΗε Γ»ώοιε1ερ8οηε ΐΓ&ηδίήίΙΐϊηε ίΕΟίΙίΙγ Γεςαίίειΐ 8γ ρ3Γ3£Γ8ρΗ 
(£-2) 38.311 8ε βιιεάΛνίιΗ 3η 3ΐι(οηΐ3ΐίε αενίεε {ογ £εηεΓ3ΐίη£ ιηε 
ΓΒΐϋοίεΙερΗοηε βΙβγπι δίρηΒί, δο <1εδί£ηει133 ίό ρΓενεηίήεΐιιβιίοη 
8γ /πίδοκε, 3η8 εοπιρ1νιη£ ννίιΗ 18ε τεςυίΓειηεηΐδ οί Κε£ϋΐ3ΐίοη 
16{ε). ν Πιε Ρενίεε δΗβΙ! 8ε εβρ381ε ;οί 8είπ£ Ιηΐιεη. οαί οί 
ορεΓ3ΐίοη ·31 3η> ιίιηε ίη ογοογ ΙΟ ρεήπιίΐ ΙΗε ίπιιηειΗΒίε 
(ΓΒηδπιίδδίοπ είί β αίδίίεδδ Γηεδ53£ε. Ρογ ίηδΐ3ΐΐ3(ίοηδ βήώ,ρηοΓ Ιο 
1 8ερΐεπι6εΓ 1986, ΙΗε ίίκίπ£ όΓβνιΙοιηβΙίε ιίενίεεδ ίοΓ £εηεΓ3ΐίη£ 
ίΗε. Γ38ίοιε1ερ8οπε 3ί3πη 3ΐ£η3ΐ δΗηΙΙ 8ε 85 8ε1επηίηε(1 8γ 18ε 
Α(1πιίήί5ΐΓ3ΐίοη. ■ ··"··.' ' 

(2) Απ·3η£έιηεηΐ5 δΗδΠ 8ε πΐ3ί1ε ιο εΗεεΙι ρεποιϊίεβΐΐγ. ιΗε ρΓορεΓ 
ίηηεΙίοηίη£ οί ι8ε Βοΐοπιβίιε (Ιενίεε ίοΓ £εηεΓΒΐίη£ ι8ε 
ΓΒΐϋοίεΙερΗοηε βΙβππ δίκηΒΐ οη ίΓεςυεηείεδ οιΗογ ι8βη ι8ε 
ΓΒΐϋοΙεΙερΗοηε ιϋδίΓεδδ ίτεςυεηεγ ιΐδίη£ β δΐιίιηΗΙε ΒΓίίίίείΒΐ 
3η(εηη3. Αη εχεεριίοη δΗηΙΙ 8ε ηΐΒΐΙε ίοΓ Γ3ΐϋοΐε1ερ8ρηε 
ειηεΓ£εηεγ εςυίρπνεηΐ 8 βνίη£ οηΐγ 18 ε ΓΒΐίίοίεΙερΗοηε ΛδίΓεδδ 
ίΓερυεηεγ ίη ννΗίεΗ εβδε β δυίίΒΗΙε ΒΠίΓιείΒΐ Βηιεηηε δΗηΙΙ 8ε 
ειηρίογεά. 

Νοίε: ν/Ηϋε βΙΙ Γ63δοη381ε δίερδ 58 β 11 8ε ΙΒίςεη Ιο ΓηβίηΐΒίη ίΗε 

ΒρρΒΓΒΐιΐδ ίη 3η είίίείεηι εοηιίίιίοη, πΐΒΐίυηειίοη οί 18ε 
' ΓΒαίοίεΙερΗοηε ΐΓΒηδΐηίιιίη£ ίΒοίίίΙίεδ ίεοαίΓειί 8γ ιΗίδ Κε^υΐ3ΐίοη 
δ83ΐ1 ηοΐ 8ε εόηδίιΙεΓεά 35 πΐΒΐιίηβ 18ε δηίρ αηδεβινοπΗγ ογ 83 £ 
Γεβδοη ίοΓ ι1εΐΒγίη£ 18ε δΗίρ ίη ροΠδ ινΗεΓε τερΒΪΓ ίΒείΐίΐίεδ 8Γ8 
ηοι ΓεηεΙίΙγ ΒνΒίΙβΗΙε. 

ΤΗε εχίιιίη$ Ιεχι ο/ ειιΗ-ραταραρΗ (1)(ϋ) ίί άείειεά. 

ΤΗε εχίειίηζ Ιεχι ο{ειιΗ-ραηιραρΗ (ηι)0'ν) ίί ιερίαεεΛ 6γ ιΗε (οΙΙον/ίηχ: 

(πι)(ίν) ιΗε νΗΡ ίηδίΒΐΙβίίοη ίη 3εεοπΐΒηεε ντίιΗ ι8ε ριονίδίοηδ οί 
Κε^υΐΒΐϊοπ 17(ε); 


Ηε^ηΐβϋοπ 16 

ΚαάίοΙεΙερΗοηε ίηειαΙΙαήοηε 

ΤΗε εχίιιίη$ Ιεχι ο{ ραταραρΗ (8) ίτ ατηεηάεά ί>γ άεΙεύη% Α3Η, Α3Α αηά 

Αϋ. 

. ΤΗε εχίεΐίηχ Ιεχι ο/ ραταραρΗ (ε) ίί εερίαεεά 1>γ ίΗε {οΙΙοχνίηρ 

(ε) (ί) Ιη ΙΗε εβδε οί ε3Γ£0 δΗίρδ οί 300 Ιοηδ £Γθδδ Ιοηη3£ε βηΟ ηρινηπίδ 8υΙ 
Ιεδδ 183η 1,600 ιοηδ £τοδ5 ΙοηηΒβε 18ε ΐΓ3Π5ΠΐίηεΓ 58 β11 Ηηνε 8 
πιίηίπιΐίπι ηοπηβΐ Γβηβε οί 150 πιίίεδ, ί.ε. ίί 563 ΙΙ 8ε εβρβΗΙε οί 
ιίΒπδήιίιιίηβ εΙεΒΓίγ ρεΓεερΙίΟΙε δίβηβίδ Ιγοπι $8 ίρ (ο δ6ίρ 8γ Οβγ 3η0 
υηΟεΓ ηοπτίΒί εοηΟιΙίοηδ 3η0 οίΓοιιηΐδίΒηοεΒ ονεΓ ιΗίδ ΓΒηβε.* 


* Ιη ϊΗς 36«ήα οί ίΐεΐιί ίίΓΓΠ^Ιίι ΙΓ.:α50ΓΓΓΓ,ΓΠΙ1, ίί ΓΠ3ν ίϊη αννυπιειί ιΗ&Ι.ιΗία Γαη^Γ ννίΐΐ 0η 

°6)ΒίηηΛ ί>ν β ρονηΓ ίη ιΐίη Βηίεηηα οί 15 νναα$ (αηητοίΙαΐΒΐηά εηττίηΓ) ννίιη αη αηιεηηα 
είό-ίηηητ οί 27 ,κιι εηηί ίοΓ ΟομΟίε 5ΐ0εΐο3η0 ηπιίδδίοπι ογ 60 ντΒΐη ρεδίί εηνηίορη ροννετ ίοε 
>ιι;ρ!ε ιιΟίΙιαηιί ίύίΐ οαίτίοΓ εΓηΐΞ5ίοηκ νΗεπ 100 ρηε όηηι ΓηοΟαίΒΙεΟ 6γ α δίη^Ιη ϊίπυνοκίαΐ 
ΟΜπΙΙαίίοη. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


(ΟεβΓίγ ρεΓ.εερίίΗΙε 5ί£Π2ΐδ ννϊΐΐ ηοπηβΐΐγ Ηε τείχίνέά ίί (Ηε Κ.Μ.5. 
νβΐυε οί ; (Ηε ήείά δίτέπρΗ ρτοόυεεό 8( (Ηε τεεείνετ Ηγ 3η 
υηπιοόυΐβίείΐ εβπίεΓ ίδ 3ί Ιεβδί 25 ιηίοΓονοΙκ ρετ πιείτε ίοτ όουΗΙε 
δίόεΗβηό αηά $ίη§1ε δίόεΗβηό ήιΙΙ εβιτίεΓ επιίδδίσηδ.) 

(ϋ) 1η (Ηε εέδε οί εχίδ!ίη£ ίηδίβΐΐβόοηδ υδίη£ όουΗΙε δίόεΗβηιΙ ειηίδδίοηδ 
οη εβτ£θ δΗίρδ οί 300 (οηδ £Γόδ5 (οηη3£ε 3ηό υοννέτόδ Ηυί Ιεδδ [03η 
500 Ιοήδ £Γ055 ίοηη3£ε, (Ηε (ΓβηδίηίΗεΓ 5Ηβ11 Ηβνε 3 (ηίηίπιυπι 
ηοπηβΙ Γβπ£ε οί 3ί Ιε3δί 75 Γπίίεβ. 

ΤΗε εχΐαίήχ ιεχι ο / χιιΗ-ραεαξεαρΗ ())(ίν) ίχ εερίαεεά Ηγ: 

(ίν) (Ηε νΗΡ ίπδθΙΐ3(ίοη ίη βεεοκίβηεε ννίίΗ (Ηε ρτονίδίοηδ οί 
Κε£ΐιΐ3(ίοη 17(έ). 


ΤΗε εχίχιίηξ ιεχι ο[ Κβξΐιίαιιοη 17 ίχ τερίαεεά Ηγ ιΗε /οϋοίνίηβ: 


Κε£υΐ8(ίοπ 17 

γμρ εαώοιεΙερΗοηε ίηχίαΐίαιίοη 


(3) ΤΗε νΗΡ Γ3<1ίο(ε1ερΗοηε ίηδ(3ΐΐ3(ίοη δΗβΠ Ηε ίη (Ηε υρρετ ρ3Γ( οί (Ηε 
δΗίρ εοπιρίγίηβ \νί(Η (Ηε ρτονίδϊοπδ οί (Ηίδ Κε|υΐ3(ίοη 3ηα εοιηρΠ5ΐη£ 3 
(Γ3η$ιηί(ΐεΓ 3ηα τεεείνεΓ, 3 δοιίτεε οί εη6Γ£γ εβρβΗΪε οί 3είυ3(ίη£ (Ηέπι 3( (Ηείτ 
ταίεά ροννετ Ιενεΐδ, 3η<1 βη 3η(εηη3 $αίοΗ1ε ίοτ εΚαεπί Γ3(ϋΒ(ίη§ Επς) 
τεεείνίη£ $ί£η3ΐδ 3( (Ηε ορεοίίηβ ίτεςιιεηείεδ. 

(Η) Οη Ηο3γ< 1 ρ3δ$εη£εΓ δΗίρδ ίιτεδρεεόνε οί ίίζε 3Π£)03Γ£0 δΗίρδ οί 500 (οηδ 
£Γ05δ (οηηβξε αηά υρννβκΐδ ί( δηβίΐ Ηε ροδδίΗΙέ (ο ορεΓ3(ε (Ηε νΗΡ 
οΟΐοίεΙερΗοηε ίηδ(3ΐΐ8(ίοη ίτοιη 3 δουτεε οί εηεΓ£γ ννΗίεΗ 15 δίίυβίεό ίη (Ηε 
υρρεΓ ρ3τί οί (Ηε δΗίρ 3ηό Ηβδ δυίίίείεηί εβρβείίγ ίοε 3( Ιε3δ( δίχ Ηουιχ οί 
ορεΓ3ίίοη. . 

(ε) ΤΗε. ΑθΓηίηί5(Γ3(ίοη (πβγ βιΚΗοείζε (Ηε ιίδε οί (Ηε τεδετνε δουτοε οί 
εηετ£γ οί (Ηε τ3<ϋοίε1ε£Τ3ρΗ ίήδ(8ΐΐ3(ίθη ογ (Ηε Γ30ίο(ε1ερΗοηε ίπδ(3ΐΐ3(ϊοη , 
Γε$ρεείίνε1γ5ΓείεΓτείΙ (ο ίη Κέ£ΐιΐ3(ίόη ΙΟ(ίη) βηό Κέριίβίίόη 16(|) (ο διιρρίν 
(Ηε νΗΡ Γ3(1ίο(ε1ερΗοηε ίηδίβΐίβίίοη. Ιη (Ηίδ ακε (Ηε τείετνε έοϋΓέέ οί έηεήγ 
ί$ τεςαίτεό ιό Ηέ οί 3 εβρβείίγ δυίΗείεηΐ (ό ορεΓ3(ε δίπηιΐοηεοιίδΐγ (Ηε νΗΡ 
Γ3(1ίοΐε1ερΗοηε ,ϊη$(3ΐΐ3ΐιοη;3η0: , χ’ ·\χ 

(ί) (Ηε τεχεπε Γ3<1ΐο(ε)ε£Γ3ρΗ (ηήηιΐκή 30(1 ίεεείνεΓ ίθΓ.3( 1ε35( »χ 
. : , Ηοηπ; ιιηίείδ, 3; δνγίιεΗιήβ Ηενίεε 15 βΐ(ε<1 (ο εηδίίΓε 3ΐ(επΐ3[ε 
,. ορεΓβίϊοή οηΐγ; ογ 

(ϋ),,ΐΗε τ3(ίίο(είερΗοηε.ΐΓ3ή5ΐηί(ΐεΓ-3η(1 ΓεεεϊνεΓ ίοτ 3( 1ε3ϊΓ 5ίχ Ηοιιγχ 
. υη1β55 ώ 5»ΐ(εη1η£ Ηενϊεε ίδΓκίεΗ ιοεηδυίε 3ΐΐεΓΠ3ΐε ορεηιίοη ο η 1 ν. 

(Η) ΤΗε \ΉΡ Γ3(1ίοΐε1ερΗοηε ίη8(3ΐ)3(ίοη 5Η311 οοπίο'πη (ο (Ηε ΓεαιιΪΓεπιεηΐί 
Ι3ί0 (ίοδνη ίη (Ηε Κβίΐίο Κε£ΐιί3(ίοη5 ίθΓ εςηίρπίεη( υίεΗ ίη (Ηε νΗΡ Γηβπιίπιε 
ιηοΗΠε Γ3<ϋο(ε!ερΗοηε ίεΓνίεε 3η0 5 Η 3 ΙΙ Ηε εηρβΗΙε οί ορεοΐίοη οη (Ηοϊε 
εΗ3ηηεΐ5 δρεοίίίεά Ηγ (Ηε Κβιΐίο Κεβηΐβΐίοηδ βηΗ 35 πΐ3γ Ηε ΓέςυίΓεΟ Ηγ ιΗε 
Οοη(Γ3ε(ίπ£ Όονεπιπιεηΐ ΓείειτεΟ (ο ίη ΚεβυΙβΙίοη 4-1(Η). 

(ε) ΤΗε Οοη[Γ3ε(ίη£ ΟονεΓηπιεηΐ τείεττεά (ο ίη Κέ£ΐιΐ3(ίοη 4-1(Η) 5 Ηε! 1 ηοΐ 
ΓεςυίΓε (Ηέ [Γ3η5πιίιιεΓ Κ.Ρ. 03ΓπεΓ ροινεΓ ου(ρυ( (ο Ηε £Γε3(εΓ (Η3η 10 \ν 3 ΐ( 5 . 
ΤΗε 3π(εηη3 δΗηΙΙ, ίη 50 ί3Γ 35 ίδ ρΓ30ΐίε3Η1ε, Η3νε 3η υηοΗδ(π)ε(ει1 νίενν ίη 311 
ΟίΓεείίοηδ.' 

(ί) ΤοπΙγοΙ οί (Ηε οΗβηηεΙδ τεςυίΓεΟ ίθΓ π3νί£3(ίοη3ΐ 53ίε(γ 5 Η 3 ΙΙ Ηε 
ίπιιηεΟίέιέΙγ 3ν3ίΐ3ΗΙε οη (Ηε ηβνίέαίίηί ΗπΟ^ε εοηνεηίεηί (ο (Ηε εοηπίη£ 
ροδήίοη ;ι π Π, πΠετε ηεεεδδβιγ, ήείΐίΐιεε δΗοηΙΟ Ηε 3ν3ϋ3ΗΙε (ο ρεπηίί 
Γ3£ϋοεοΓηιηϋηίε3(ίοη5 ίΓοπι (Ηε »ίπ£5 οί (Ηέ η3νί£3(ίη§ ΗΓίΗ^ε. 


Κε£υΐ3(ϊοη 19 


Καάίο Ιοχ} 

ΤΗε /οΙΙοκίή); ραταξίαρΗ ίχ αάάέά ίο ιΗε εχίίήηχ ιεχι αηά ιΗε εχίχΐίηξ 
ραεαρεαρΗ {ε) ό εειεηειεά αχ ραταβεαρΗ (ά): 

(ε) Οη ε3θΗ δΗίρ Η((ε<ϊ \νί(Η 3 νΗΡ Γ3<Ηο(ε1ερΗοηε ίηδ(3ΐΐ3(ίοη ίη 
βεςοΓΟβηεε \νί(Η Κέβυίέΐίοη 4-1:, 

(ί) (Ηέ εηίπεδ. Γεςυκεϋ Ηγ (Ηε Κίκίίο Κε£υΐ3(ίοηδ δΗαίΐ Ηε ΓεεόΓΟειΙ ίη 
(Ηέ Γ3<ίίο Ιο§ ίη ;κχοΓ(ΐ3ηεί· \νί(Η (Ηε τεριιίΓεπιεηΙδ όί (Ηε ΑΟπιίπίδ- 
(Γ3(ίοη; ·< , . ; ’ . . 

, (ίί) 3 δαπιιη3ΐγ όί 311 εοίη(ηυηίε3ΐίοη5 Γείβΐίη® ιό όίδίΓεδδ, ΛΐΓ§εηεγ βηό 
δβίειγ ΐΓβίίίε 50311 Ηε Γεεοηίεό ίη (Ηε δΗίρ’δ 1θ£. 


ΟΗΑΡΤΕΚ V 


5ΑΡΕΤΥ ΟΡ ΝΑΥΙΟΑΤΙΟΝ 


ΤΗε εχίχίίηιι ιεχι ο/ ΚεχιιΙαίίοη 12 ίχ εερίαεεά 6γ ιΗε /οΐίοινΐηχ: 


Κεριίαΐΐοη 12 

ΒΗίρΙχοτηε ηανίχαΐίοηαΐ εφάρτηεηί 

(β) Ρογ (Ηε ρυιροδε οί (Ηϊδ Κε£υ|3(ίοη "εοηδίπιοίεΟ” ίη Γεδρεεί οί 3 δΗίρ 
ιηεΒηδ 8 5θ£ε οί εοηδ(ηιε(ίοη »Ηετε: 

(ί) (Ηε Ηεεί ίδ ΙβϊΟ; ογ 

(μ) εοηδίπιεόοη ί0εη(ίίΪ3Η1ε νί(Η 8 δρεοίΓιε δΗίρ Ηε^ίηδ; ογ 

(ίη) ΒδδεπιΗΙγ οί (Ηβ( δΗίρ Ηβδ εοιηπιεηεεΟ εοπιρηδίηε 3( 1ε3δ( 50 (οηηεδ 
ογ 1 ρετ εεη( οί (ηε εδ(ίπΐ3(ε£ΐ πΐ35δ οί αΐΐ 5(τυε(ιΐΓ3ΐ πΐ3ΐεπ3ΐ 
ννΗίεΗενεΓ ίδ Ιεδδ. 

(Η) (ί) 3Ηίρδ οί 150 (οηδ ροδδ (οηηβςε αηό ιιρν/βπίδ δΗαΙΙ Ηε 6((ε(1 ννίιΗ: 

(1) 8 δ(8ηθ8Γ0 ιηβ^ηείίε εοπιρβδδ, εχεερ( 35 ρΓονίόεό ίη δαΗ 
ρ3Γ3£Γ3ρΗ (ίν); 

(2) 3 δίεεπηε ηΐ3£ηε(|ε εοπψΒδδ, υηίεδδ Ηεβέϋηε ίηίοπηηΙίοΓ 
ρΓονίΟεό ογ (Ηε 5(8η03Γ(1 εοηιρΒδδ Γεςαίτεό υηαεΓ (1) ίδ Γηαόε 
ΒνδϋβΗίε 3ηό ίδ εΐεητίγ ΓεβόβΗΙε Ηγ (Ηε ΗεΗηδίηβη β( (Ηε πιβίη 
5ίεεηη£ ροδίόοη; 

(3) βόεςυβίε ηιεαηδ οί εοπυηυηίεαΗοη Ηείννεεη (Ηε δίβηόβπΐ 
εοπιρβδδ ροδίΐίοη 8η ό (Ηε ποππε! π3νί£8(ίοη εοη(Γο) ροδί(ίοη (ο 
(Ηε δ3(ίδί3ε(ίοη οί (Ηε Α0πιίηίδ(Γ8(ίοη; 3ηΰ 

(4) ιηεβηδ ίοτ (3ΐΰη£ Ηεβπ'η^δ 85 ηεβΓίγ 85 ρΓ3ε(ίε8ΗΙε ονεΓ 3η 8γ0' 
οί (Ηε Ηοπζοη οί 360°. 

(ίί) ΕβεΗ ΓΠ3£πε(ίε εοιηρ355 τείεττεά (ο ίη δυΗ-ρ3Γ3£Γ3ρΗ (ί) κΗβϋ Ηε- 
ρΓορβτΙγ 30)υ5ίε<1 βηό ί($ (βΗΙε οτ ευτνε οί τεδίΟυε] αενί8(ίοηδ δΗβΙΙ 
Ηε 3ν3η3Η1ε 8( βΙΙ (ίιηε$. 

; . , ^ 

(ίϋ)Α δρ3τε ΓΠΒίηείίε οοπιρΒδδ, ίηΐ6ΓεΗ3η£ε3Η1ε »ί(Η (Ηε δΟηΟΕτΟί 
εοηρβδδ, 5 Η 3 Π Ηβ εβτηεο, υηίεδδ (Ηε δ(εεηη£ εοπιρΒδδ ηιεηίίόηειΐ ίη 4 
5υΗ-ρ3Γ3£Γ3ρΗ (ΐ)(2) ΟΓ 3 £ΥΓ 0 60Πΐρ355 ίδ. ίϊΗεΟί 

(ίν) ΤΗε ΑόιηίηίδίΓ3(ί0η, ίί ί( εοηδίΟείδ ί( υητεβδοηβΗΙε ογ υηηεεεδδβιγ ν 
(ο Γεςυίτε 8 δΟηΟβτΟ ππ8£ηε(ίε εοωρΒίδ, (ηβγ εχεπιρί ίηόίνίόϋώ ; 
δΗίρδ ογ εΐ8δδεδ'οί δΗίρ$ &οπί (Ηεδε Γες(ΐ!Γεηιεη(8 ίί (Ηε ηβίιΐΓέ οί (Η& 
νογ8£ε, (Ηε δΗίρ’δ ρΓοχΐπιίίγ (ο ΙβπΟ ογ (Ηε (γρε οί δΗίρ όοεδ ηόΤ) 
\νΕΓΓ3η( 8 5(8π08Γα οοπιρΒδδ, ρΓονίόεό (Ηβ( & δυίοΗΙε $(εεπη£' 

οοηρ88 ί5 ίη «11 αία ηηίειί. £ 

. (ε) $Ηίρδ οί 1εδ$ (Ηβη 150 (οηδ |Γ05δ (οηηβ^ε δΗ3ΐ!, 85 ί8τ 35 (Ηε 
Αόπιίηί5(Γ8(ίρη εοηδίόεΓΐ ίί τεΒδοηβΗΙε αηό ρτβεΗεβΗΙε, Ηε ίίΚεό ννίίΗ 8 
5(εεπη£ εοπιρβδδ βηό Ηβνε πιεβηδ ίοτ (3Ηίη£ Ηε3Πη§5. * 

(ό) 5Ηίρδ οί 500 (οηδ ΒΓΟδδ ίοηηβ^ε 2 ηΗ υρ»3Γ<1δ εοηδίηιείεό οη ογ αίιει 1 
δεριειηΠετ 1984 5 Η 3 ΙΙ Ηε ϋίΐεό \νι(Η 8 £γτο εοηιρΒδδ οοπιρίγίη® ννίίΗ (Ηε; 
ίο11ο\νίπ£ Γεςυίτεπιεηίδ: 

(ί) (Ηε πίΒδίετ £γτο εοηιρΒδδ ογ 3 £γτο τερεβίετ δΗπΟ Ηε εΐεοτίγ ΓεβόβΗΙε 
Ηγ (Ηε Ηε1πΐδηΐ3η 3( (Ηε ηΐ3ΐη 5ίεεπη£ ροδίΐίοη; 

(ϋ) οη δΗίρδ οί 1,600 (οηδ £Γ 0 δ$ (οηπ3£ε αηά υρννβπΐδ 3 £γτο τερεαίετ οτ 
£γτο Γερε3(ετδ δΗβϋ Ηε ρτονίέκό 3ηό δΗαΙΙ Ηε δυίοΗΙγ ρΐ3εεό ίοτ 
ο1ίίη£ Ηε8ηη£δ 35 ηεατίγ 85 ρΓΒοόέβΗΙερνεΓ 8η 8τε οί (Ηε ηοπζοη οί, 


(ε) 8Ηφδ οί 1,600 (όήδ £Γθδδ ιοηηα£ε βηό υρννβπΐδ, εοηδίηιείεό Ηείοτε 1) 
5ερ(επιΗεΓ 1984 »Ηεη εη£3£εό οη ίηΙεπίΒΐίοηβΙ νογβκεδ, δΗηΙΙ Ηε β((ε(1 »ί(Η 8 
£γτο εοπιρβδδ εοηιρΙγίη§ ννίίΗ (Ηε ΓεςυίΓειηεη(δ οΓ ρβΓ3£Γ3ρΗ (ό). 

(ί) Οη δΗίρδ ρΓονίόεό ινίιΗ έπιεΓ£εηογ δ(εεηη£ ροδίιίοηδ, 3ΐτ3Π£επιεη(5 
δΗβΙΙ Ηε ιπΒόε (ο δυρρΙγ Ηε30ιη§ ίηίοπηΒίίοη (ο δυοΗ ροδίηοηδ. 

(£) δΗίρδ οί 500 (οηδ £τοδδ (οηη3£ε βηεΙ υρννβΓόδ οοηδίπιείεό οη ογ βΛογ .1 
δερίεπιΗεΓ 1984 αηά δΗίρδ οί 1,600 (οηδ £τοδδ (οηη3£ε αηά υριναπίδ 
ερηδ(πιε(ε(1 Ηείοτε 1 δερίεπιΗεΓ 1984 δΗβΙ] Ηε ίιΚεό ινίίΗ 3 Γ303Γ ίηδοΐΐβίίοη. 

(Η) δΗίρδ οί 10,000 (οηδ £Τ055 (οποβεε 3πό υρ»3Γ(ΐ5 δΗβΗ Ηε Γιίίεά ννίίΗ Γννο, 
Γ303Γ ίηδ(3ΐΐ3(ίόηδ, εβεΗ εβρβΗΙε οί οείη£ ορεταίοό ίηόερεηόεηίΐγ’ οί (Ηε! 
οίΗετ. 

■ ■ . ' . 

(ί) Ρβεϋίίίεδ ίοτ ρ1ο(ίίπ£ Γ34βγ Γε3£ϋη£δ δΗβΙΙ Ηε ρτονίόοιΐ οη (Ηε η3νί£3(ίη£; 
Ηπ0£έ όί δΗίρδ ΓεςώτεεΙ Ηγ ρ3Γ3£Γ3ρΗ (§) ογ (Η) (ο Ηε Ωίίεό ννίίΗ 3 ταάαΐ 
ίηδΟΐΙέΗοη. Ι^ί.δΗίρδ οί 1,600 (οηδ βτοδδ ίοηη3£ε 3ηό ηρννΒΐφ εοηδβιιεΙΜΐ °,ψ·. 
ογ βήβΓ ΓδέρίέηίΗεΓ. 1984 (Ηε ρ1ο((ιη£ (βείϋϋρδ ίΗβΙΙ Ηε Ηΐ.Ιεβδί 35 εβεείίνε 35 
3 τείΐεεόοη ρίοκετ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡβΤΟΝ) 

Τ. ~' " : : :-- 


[])'.' (ί) Αη βυΐριηβιίο γβΗβγ ρ1οΙιίη§ 3ίά δΗηΙΙ 6ε ϋηεά οη: 

(1) δΗίρδ οί 10,000 ιοηδ £Γθδδ ιοηηδρε 3η<1 υρινηπίδ, εοηδίηιείεΗ οη 
ογ βΛκγ 1 δερΙειηΗεΓ 1984; 

(2) ΙβηΚεΓδ εοπδίπιείείί Πείστε; 1 δεριεπιΠετ 1984 3$ ίοΙΙσν/κ: 

(33) ϊί οί 40,000 ιοηδ §γο58 ΐοηη3§ε Βηά υρννβπΐδ 6γ 1 ΙπηιίΕΓγ 
1985; 

(66) ίί οί 10,000 ιοηδ §Γθδδ Ιοηη3£ε 3η<1 υρννβΓίΙδ 6υΙ 1ε88 ιΗβη 
40,000 ιοηδ @Γθ88 1όηη3(>ε, 6γ 1 ΐ3ηιΐ3Γγ 1986; 

(3) δΗίρδ εοηδίηιείβίΐ Πείστε 1 δεριεπΛετ. 1984, 1631 3Γε ηοί 
ΙβηΗετδ, 38 ίοΐίοινδ: 

(33) ίί οί 40,000 ιοηδ βΓΟδδ ΐοηπ3£ε 3ηά υρννΒΓίΙδ 6γ 1 
δερίειηΠεΓ 1986; 

(66) ίί οί 20,000 Ιοηδ £Γθδδ Ιοηη3£ε 3η0 υρννβπΐδ, 6υΙΙεδδ ΐΗβη 
40,000 ιοηδ £Γθδδ ιοηη3£ε, 6γ 1 δερΙετηΠετ 1987; 

(εε) ίί οί 15,000 ιοηδ βίοδδ ΐοηηβ£ε απά υρ»3Γ()5, 6υι Ιέδδ ιΗβη 
20,000 Ιοηδ £Γ0δδ Ιοηπ3£ε,.6γ 1 δερΙεπιΠεΓ 1988. 

(ίί) ΑυΙοπΐ3ΐίε Γ3(ί3Γ ρΐοΐΐίηβ 3ί0δ ίίιΙεΟ ριίοΓ ιο 1 8εριεπι6εΓ 1984 
ννΗίεΗ Ηο ηοί ίυΐΐγ εοηίοπη Ιο 16ε ρεποπη3ηεε δΐ3ή03Γ[1δ εΟορίεΟ 
6γ 16ε θΓ§3ηά3ΐίοη ιη3γ, 3116ε Ηίδετειίοη οί 16ε Αι1ιηίηίδΐΓ3ΐίοη, 6ε 
ΓείβίηεΟ υηιίΐ 1 )αηυ3Γγ 1991. 

(ίϋ) Τ6ε Α0ιηίηίδΐΓ3ΐίοη πΐ3γ εχεπιρί δ6ίρδ ίτοπι 16ε ΓεςυίιεπιεηΙδ οί ι6ίδ 
ρ3Γ3£Γ3ρ6, ίη οβδεδ νίΗετε ίί εοηδίΟεΓδ ίι υηΓεΒδοηβΗΙε οι υηηεεεδ- 
*·3Γγ ϊογ δυο6 εςηίριηοηΐ ιο 6ε εδττίεΠ, ογ ννΗεη ι6ε δΗίρδ ννϋΐ 6ε 
ιαΚεη ρεηηηηεηΐΐγ οαΐ οί δεΓνίοε ινίΐΗίη Ιννο γεβΓδ οί 16ε ΒρρΓορη- 
3ΐε ίηιρίεπιεηΐβΐίοη 831ε. 

(Η) ΆΉεη εη£3£ε(1 οη ίηιεπίΒΐίοηΒΐ νογ3£εδ δΗίρδ οί 1,600 Ιοηδ §Γ 0 δδ ~ 
Ιοηη3£ε 3η0 υρννίτΗδ εοηδΙπιεΙεΟ Πείστε 25 Μβγ 1980 3η0 $6ίρδ οί 500 ιοηδ 
£Γ0δδ Ιοηηββε 3η0 υρνν3Γ<3δ εοηδίτυείειΐ οη ογ βίΐεΓ 25 Μβγ 1980 δΗ&ΙΙ 6ε ίίΙίεΟ 
ννίΐΗ βη εεΗο-δουηαίη® Ηενίοε. 

(1)... ν/6εη εη£3£ειί οη ίηΙεπΐΒΐίοη3ΐ νογ3£εδ δΗίρδ οί 500 ιοηδ §τοδ5 Ιοηη3§ε 
3η0 υρ»3Γ<ΐ5 οοηδίηιςίειΐ οη ογ 3ίΐεΓ 1 5ερΐετη6εΓ 1984 86311 6ε ίΐιιεΟ ννίιΗ 3 
άένίεε ιο ίηΟίεπίε δρεεΗ 3η0 ΟίδίΕηεε. δΗίρδ Γεςυπει) 6γ ρ3Γ33Γ3ρ6 (]) ιο 6ε 
ίίΐίειΐ ννίιΗ 3η ϊυΙΟΓηΒΙίε γβΟβγ ρ1οίιίη§ 3ΐΰ $6311 6β ϋΙίεΟ ννίιΗ 3 Οενίεε ιο 
Ιηίίεβιε δρεεΟ 3η0 Οίδίβηεε , ι 6 γοο £6 16ε ντΕΐΕΓ. 

(πι) 56ίρδ οί 1,600 ιοηδ £Γ0δδ ΐοηη3εε 3η0 υρννΒΓίΙδ εοηδίτυειεί Ηείοτε ϊ 
8ερΙεπι6εΓ 1984 βηύ 311 δΗίρδ οί 500 Ιοηδ £Γθδδ Ιοηηβέσ 3ηϋ υρχνηπίδ 
εοηδίπίεΐεί οη ογ 3 ίΐεΓ 1 δέρΙεπιΠεΓ 1984 δΗβΙΙ 6ε βΙΙεο ννίιΗ ίηαίθ3ΐθΓδ 
δΚοΐείηβ 16ε τίκΜεΓ. 3η£ΐε, 16ε Γ3ΐε οί Γενοΐιιΐίοη οί εβεΗ ρίορεΙΙεΓ 3ηι1 ίη 
^ΟΟίίίοη, ίί βιιεΟ ίνίΐ6 ν3Π361ε ρί1ε6 ρΓορεΙΙεΓδ ογ ΙβΙεΓηΙ .ΐηπίδΙ ρΓορεΙΙεΓδ, 
16ε ρίΐεΗ 3η0 0ρεΓ31ίοη3ΐ πιοΟε οί δΐιεη ρΓορεΙΙεΓδ. Α1116εδέ ίηΟίεβΙΟΓδ δΚεΐί 
6έ τε3<ΐ361έ ίΓοπι ι6ε εοηηίη£ ροδίΐίοη. 

(ή) 56ίρδ 6ί 100,000 ιοηδ £Γοδδ ΐοηη3£ε 3η0 υρ»3Γΐ1δ εοηδίπιείεί οη ογ 3ί1ει 
1;8εριεπι6εΓ 1984 86311 6ε ίίιιειΐ ν,ίιΗ 3 Γ3ΐε-οί-ΐιΐΓη ίηΟίεαιοΓ. 

(ο) Εχεερί 38 ρΓονίΟεΰ ίη Κε£«ΐ3ΐίοηδ Ι/7(6)(ϋ), 1/8 3η0 1/9, »6ί1ε 211 
Γε3δοη»61ε δίερδ 86311 6ε Ιηίιεη Ιο πΐ3ίηΐ3ίη 16ε ΒρρήτβΙιΐδ ΓείεΓΓειΙ Ιο ίη 
ρ3Γ3£Γ3ρ6δ (0) Ιο (η) ίη είΓιείεηΙ νοΓΐιίη£ οτΟετ, Γηηΐίυηεΐίοηδ Οί ιΗε 
εηϋίριηεηΐ 563ΙΙ ηοί 6ε εοηδίΟετεΟ 3δ πΐ3Κίη£ 3 δΗίρ ϋηδε3»οπ6γ ογ 3δ 3 
τεηδοη ίοΓ 0εΐ3γίη£ ι6ε δΗίρ ίη ροπδ ιγΗεΓε τερηίΓ ίηείΐίιίεδ 3Γε ηοι Γεηιίίΐγ 
3ν3ίί361ε. 

(ρ) \νΚεη εη£3£ε0 οη ίηΐεπΐ3ΐίοη3ΐ νογηρεδ δΗίρδ οί 1,600 ιοη$ £Γ05δ 
ιοηη3£ε 3η0 υρν/ίπΐδ δΗβΗ 6ε ίπιεά ννίιΗ 3 γεΟιο ΟίΓεειίοη-ίίηΟίη^ 3ρρ3Γ3ΐυδ 
οοπιρίγίηβ \νίιη ιΗε ρΓονίδίοηδ οί Κε^αίαιίοη ΐν/12(3). ΤΗε Α8ηηίηίδΐΓ3ΐίοη 
πΐ3γ, ίη 3τε3δ ινΗεΓε ίί οοηδίΟεΓδ ίι ιιηΓεηδοηηΗΙε ογ ιιηηεεεεδδΓγ ίοΓ ευεΗ 
3ρρ3Γ3ΐηδ Ιο 6ε εβΓήεί, εχεπιρί Εηγ δΗίρ οί Ιεδδ ΐΗηη 5,000 ιοηδ βΓοδδ ΐοηη3®ε 
ίιόιη ιΗίδ ιεςυίΓεπιεήΙ, Οαε τε£3π1 Ηείης Ηβ8 Ιο ΙΗε ίβεί ιΗεΙ Γβάίο 
£ϋΓεεΙίόη-6ηι1ίη£ 3ρρ3Γ3ΐαδ ίδ οί νηΐηε 6οιΗ 3δ 3 η3νί£31ίοη3ΐ ίηδίπιπιεηι 3ηι1 
35 βη βίο ιο Ιοεηιίη® δΗίρδ, 3ΪΓεΓ3ίι ογ δαΓνίνηΙ οΓ3ίι. 

(θ) ν/Ηεη εη£3£ε0 οη ίηΙεΓΠ31ίοη3ΐ νογηκεδ δΗίρδ οί 1,600 ιοηδ £Γοεδ 
Ιοηηβ£ε 3η0 υρν/ακίδ εοηδίπιείεΟ οπ ογ ηίΐεΓ 25 Μβγ 1980 5Η3ΙΙ 6ε ΓΟΙεΟ »ίΐΗ 
Γ8(1ίο εςυίριηεηΙ ίοΓ Ηοιηιηρ οη ιΗε ΓβΟίοΙεΙερΗοηε ΟίδίΓεδδ ίΓεςϋεηεγ, 
εόιηρίγίηε ινίΐΗ ΙΗε ιεΐενηπι ρΓονίδίοηδ οί Κε£υΐ3ΐίοη ΐν/12(6). 

(γ) Α1Ι εςυίρπιεηΐ Οιίειΐ ίη εοηιρ1ί3ηεε »ίΐΗ ΙΗίδ Κεειιίβΐίοη δΗδΙΙ 6ε οί 3 
Ιγρε βρρΓονεα 6γ ΙΗε ΑΟιηίηίδίΓΒΐίοη. Εςυίρπιεηι ίηδίβΐίειΐ όή 6θ3Γ(ί δΗίρδ οη 
ογ ηίΙεΓ 1 5ερΙεπι6εΓ 1984 δΗηΙΙ εοηίαπη ιο 3ρρΓορπ3ΐε ρεδίοπηΒηεε 
δΙηπΟηπΙδ ηοί ιηίεποΓ Ιο ιΗοδε ηΟοριεΟ 6γ ιΗε θΓ£3ηιζ3ΐίοη. Εςυίρπιεηι 
ΟΐΙεΟ ,ρποΓ Ιο ΙΗε βΟορίίοη οί ΓεΙηίεΟ ρειίοπηΒηεε δΙβηΟβηΙδ πιβγ 6ε 
έχειηρΙεΟ ίΓοιη ίϋΐΐ εοπιρ1ί3ηεε «ίΐΗ.ΐΗοδε δΙοηΟηπίδ 31 ιΗε ιΙίδεΓειίοη οί ιΗε 
ΑάιηιηίδίΓΒΐίοη, Η3νίη| Ουε Γε^ίιπΐ ίο ΙΗε ΓεεοπίΓηεηιΙείΙ εΓίιεήβ »ΉίεΗ ιΗε 
θΓ£3ήίζ3ΐίοη πιίβΗΐ 3αορΙ ίη εοηηεχίοη «ίΐΗ ιΗε δΙβηΟβηΙδ εοπεεπιείΐ. 

(δ) Α Γί§ίι11γ εοηηεείεό εοπίροδίΐε αηίι οί 3 ρυδΗίη£ νεδδεί' βηΟ 3δδθεΐ3ΐειί 
ρυδΗεΟ νεδδεί, »Ηεη ΟεδίβηόΟ 35 3 ΟεΟίεβΙεΟ 3η0 ίηΙερΓΒίεΟ 1υ§ 3η6 63ί£ε 
οοιηΗίηαΙίοη, δΗηΙΙ 6ε .Γε£3Γΐ1ε(1 35 3 δίη^ΐε δΗίρ ίοΓ ΙΗε ρυιροδε οί ΙΗίδ 
Κε£υΐ3ΐίοη. 

(<) Ιί ΙΗε 3ρρ1ίε3ΐίοή οί ιΗε ίεςυίτειηεηΐδ οί ιΗίδ Κε£υΐ3ΐίοη ηεεεδδίΐβίεδ 
5ΐΓυεΐυΓ3ΐ β1ΐεΓ3ΐίοηδ Ιο 3 δΗίρ εοηδίιυείεά ΗείοΓε 1 8ερΙεπι6εΓ 1984, 16ε 
ΑΟιηίηίδίΓΕίίοη πιηγ βΐΐον εχίεηδίοή οί ΙΗε Ιίπιε ΙίπιίΙ ίοΓ ίίΐιίηξ ιΗε ΓεςυίΓεΟ 
εςυίρπιεηι ηοί ΙεΙογ ΐΗηη 1 δερΙειηΗεΓ 1989, ΐ3Κίη£ ίηΐο 3εεουηΙ ΙΗε Γιΐδΐ 
δεηεάυΙεΟ 0Γγ<1οε1ιίη£ οί δυεΗ 3 δΗίρ Γεςυίτειΐ 6γ ΙΗε ρΓεδεηΙ Κε§υί3ΐίοη5. 


(υ) Εχεερί 3$ ρΓονίΟεά εΙδεννΗειε ίη ΙΗίδ Κε^υίειίοη, ΙΗε ΑάπιίηίδίΓΕίίοη 
πΐ3γ £Γ3ΩΙ Ιο ίηαίνίάυηΐ δΗίρδ εχεπιρϋοηδ οί 3 ρβηίΒΐ ογ εοηΟίιίοηβΙ ηΒΙυΓε, 
υ/Ηεη 3ηγ δυεΗ δΗίρ ίδ εη£3£εό οη 3 νογ3£ε «Ηειε ιΗε πΐ3χίπιυηη ΟίδΙβηεε οί 
ιΗε δΗίρ ίτοπι ΙΗε δΗοτε, ιΗε 1εη§ιΗ 3η<1 ηβΐιιτε οί ιΗε νογββε, ΐΗε·36δοηεε οί 
£εηεΓ3ΐ Π3νί£3ΐίοη Πηζοπίδ, 3ηι1 οΙΗετ οοηάίϋοηδ 3ίίεεΐίη£ δβίειγ ητέ δυεΗ 35 
Ιο ΓεηϋεΓ ΙΗε ίυΐΐ βρρίίεβίίοη οί ιΗίδ Κεριίβΐίοη υηΓεβδοηβΗΙε ογ υηηεεεδδβΓγ, 
Άΐεη είβείεΐίηβ «ΉεΐΗεΓ' ογ ηοί Ιο £γβπι εχεπιριίοηδ ιο βη ίηύίνίάυβί δΗίρ, ιΗε 
ΑΟΓηίηίδΙΓΒΙίοη δΗβΠ Ηβνε ΓεβΒπΙ ιο ΙΗε είίεεί ιΗβι 3η εχεπιριίοη πΐ3γ Ηηνε 
υροη ιΗε δβίεΐγ οί 3)1 οιΗετ δΗίρδ. 


Κε^υΙηΙίοη 16 


Ζ-ι/ε-ιονίπ£ ίίβηαΐι 


ΤΗί ΐχάΐίηζ Ιΐχΐ ο{ ραη2[;ΓαρΗ (ά) ϊι πρίααά ί>γ Γήε {οΙΙο*/ίη&: 

(6) Χίβηβίδ ιΐδειί 6ν ΒΪΓεΓΒίΙ εη£3£ε(1 οη εεβΓοΗ 3η(1 τεδευε ορετβιίοηδ ιο 
(Ιίτεει δΗίρδ Ιοινβταδ 3η ΒίτοΓΒίι, δΗίρ ογ ρείδοη ίη (ΙίδίΓεδδ: 

(ί) ΤΗε ίοΙΙοινίηβ πιβηοευντεδ ρετίοπηεΟ ίη δεςυεηεε 6γ 3η 3ΐΓ0Γ3ίΐ 

Γηεβη ιΗβ! ΙΗε 3ίτεΓ3ίι ννίδΗεδ Ιο ιίτεει 3 δυτίβεε εΓβίΐ Ιον^ιΟδ βη 
3ΐΤεΓ3ίΙ ογ 3 δυτίβεε ετβίι ίη Οίδίτεδδ: 

(1) είτεΙίηΒ ΙΗε δυτίβεε 0Γ3ίΙ 31 ΙεβδΙ οηεε; 

(2) ετοδδίηξ ΙΗε ρΓοίεειεΟ εουτδε οί ιΗε δυτίβεε ΟΓβίι όΐοεε βΗεβο 31 
Ιο» βΙΙιΐυΟε, 3ηε1: 

- ΓοεΗίηβ ΙΗε ινίη^δ; ογ 

- ορεηίη® &πεί εΙοδίπ£ ΙΗε ΐΗιοιΙΙε; ογ 

- εΗ3η£ίη£ ΙΗε ρτορείΐετ ρίΙεΗ; 

(ρυε Ιο Ηί§6 ηοίδε ΙενεΙ οη 6 ο 3Γ(3 δυτίβεε ετβίΐ, ιΗε δουηΟ 
δί^ηβίδ πιβγ 6ε Ιεδδ είίεοιίνε ΙΗηπ ΙΗε νίευβ) δί^ηα! βπγΙ βτε 
τζξΆτάεά 35 3ΐ1επΐ3ΐίνε ιηεβηδ οί 3ΐ(Γ3εΙίπ£ 3«εηΙίοη.) 

(3) Ηε3(1ίη£ ίη ΙΗε όίτεειίοη ίη ννΗίεΗ ΙΗε δυτίβεε ετβίΐ ίδ Ιο 6ε 
(Ητεείειί. 

Κερειίιίοη οί δυεΗ Γηςηοευντεδ Η35 ιΗε δβτηε ηιε3ηίη£. 

(ίί) ΤΗε ίοΐίοινίηβ ιυΒηοευντε 6γ 3η 3ίτεΓ3ίι ηιεβηδ ιΗβΙ ιΗε 3δδίδΐ3ηεε οί 
ιΗε δυτίβεε οΓΒίι ιο ννΗίεΗ ιΗε δί^ηβΐ ίδ (ΙίΓβειειί ίδ ηο 1οη£ετ ΓεςυπεΟ: 

ειοδδίη® ΙΗε ννβΚε οί ιΗε δυτίβεε ετβίι εΐοβε 3δΐετη 31 3 Ιο» 
βΐΐίΐυϋε, ΒηΠ: 

- ΓθεΗίη£ ΐΗε »ίη£δ; ογ , 

Α ορβηίηβ βη<1 εΙοδίπ£ ιΗε ιΗτοαΙε; ογ 

- ,έΗ3ή£ίη£ ιΗε ρτορείΐετ ρίιςΗ. 

(ρυε Γ Ιο Ηί§Η ηόίδέ ΙενεΤόη ΗοβγΟ δυτίβεε ετβίι, ιΗε δουηιΐ 
δίβπβίδ πιβγ ,Ηε Ιεδδ είίεείίνε ιΗβη ιΗε νίδαβί δί§η3| 3ηιΐ βτε 
τε&τάεά 3δ ηη 3(ΙεΓη3ΐίνε πιεΒήδ οί 3ΐΐΓβεΙίη£ Βΐιεηΐίοη.) 

Νοιε: Αάνεπεε ηο|)ίίο3ΐίοη οί εΗ3η§εδ ίη ιΗεχε δίβηβίδ ννίΠ 6ε §ίνεη 6γ ΙΗε 

θΓ§3ηίζ3ΐίοη 3δ ηεεεδδβΓγ. 


ΚεςυΙβΙΐοη 18 
νΗΡ ταάίοΙεΙερΗοηη . 

IΜ €Χίίΐιη$ κι ι υ/ ιΗίι Κε£υΙαΐίοη ίι άείειεά (:εε ΚεχυΙαήοη IV/ 4-1 (6)). 


ΚεκυΐΒΐίοη 19 

ίΙιε ο{ ιΗε αιιΐοπιαήε ρϊΐσΐ 

ΤΗε /ι ο11ο\νΐη% ραεα^ταρΗ Ο αάάεά ιο ιΗε εχίιιίηξ ιεχΙ: 

(6) ΤΗε τη3ηυ3! δίεεπηβ δΗβΙΙ 6ε Ιεδίεϋ 3ίίετ ρτοΙοη^εΗ υβε οί ιΗε 3υιοπΐ3ΐίε 
ρίΐοΐ, 3ηί Ηείοτε εηίεηηβ ΒΓεηδ ννΗετε ηβνίββΐίοη άεπιβηάδ δρεείβΐ εβυΐίοη. 


ΤΗε / οΙΙοηιίη§ Κε$ΗΐαΙίοηι αεε αάάεά Ιο ιΗίι ΟΗαρΙετ: 


ΚεςυΙβΙίοη 19-1 

Ορεεαιίοη ο/ είεεήηξ ξεατ 

Ιιί 3Γε3δ ννΗετε ηβνίββΐίοη (ίεηιβηιίδ δρεείβΐ εβυΐίοη, δΗίρδ δΗβΙΙ Ηβνε πιοτε 
ΐΗβη οηε δ1εεηη£ £ε3Γ ροννει υηίι ίη ορετΕΐίοη ννΗεη δυεΗ υηίΐδ 3τε εβρηΠΙε οί 
δίπιυΙΐ3πεου5 ορεΓΒΐίοη. 



3100 , ,' ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ»! (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡ ΩΤΟΝ) 

Κεςυΐαΐίοη 19-2 


8ιβεηη% ξεατ - Ιαύηξ αηά άήΙΙί 

(ί) \νί(6ίη 12 6οιιγ5 Οείοιε όερβιΙιίΓε, 466 κίιίρ’5 δ(ε«πη£ δΟβΗ 6ε 
εΟεοΚειΙ 3η4 485(8(1 6γ (6ε δΐύρ'ϊ «εν/. Τ6ε ΐεδ( ρΓοεεάυΓε ϊΚεΙΙ ίηεΓυόε, 
ν/6ειε αρρϋεαΟΙε, (Ηβ ορεΓ34ίοη ο{ 46ε ίοΙ1ο\νίη£'. 

(ί) 46ε πιβιη δ(εεπη£ £ε3Γ; 

(ίί) 46ε 3υχί1ί3>7 δ4εεπη8 £ε3Γ; 

(ίϋ) 16ε Γειηο4ε 54εεηη£ Β ε3Γ οοη4τρ1 5γδ4επΐ5; 

(ίν) 46ε δίεεηηβ ρθδί4ίοηδ ΐοεαίεό οη 46ε η8νί£8(ίη£ 0ή(ΐ£ε; 

(ν) 46ε ειη£Γ£εηεγ ροτνεε δυρρίγ; 

(νϊ) 46ε ηι44εΓ 3Π£ΐε ίηόίεαιΟΓδ ϊη εεΐαΐίοπ 4ο 46ε 8ε4ιΐ3ΐ ροδίιίοη οί 46ε - 
πκΜεΓ; 

(νϋ) 16ε Γεπ»ο4ε 54εεππ£ £εβτ εοηίεοί δγδίειη ρο»ει ίβίΐιηε βΙΐΓΤΠδ; 

(νίϋ) 46ε δ4εεπη£ £ββτ ρον/εε υηίΐ ίβίΐυεε βίβπηδ; αη<1 

(ίχ) 3υ(οπΐ3(ίε ίδθ|3(ίη£ 3ΓΤ3η£επιεη45 βηά οι6ογ 8ΐι(οπ)34ίε εςυίριηεηΐ. 

(6) Τ6ε ε6εε1εδ 3η4 4εδ4$ $6311 ίηείικίε: 

(ϊ) 46ε ήιΙΙ πιονειπεηί οί 46ε ηι44ετ 3εεοΓ<1ΐη§ 4ο 46ε ΓερυΪΓεΟ 

εόρβΟΠίΙίεδ οί 46ε 5(εεήη£ £03 γ; 

(ϋ) » νίδυβί ίηδρεε4ίοη οί 46ε δ4εεπη£ £83Γ 3Π<1 ί4δ εοηηεο4ίη£ 1ίηϊ43£ε; 
311(1 

(ϊϋ) 46ε ορεΓΒΐίοη οί 46ε πιεβηδ οί εοπιιηυηίεβίίοη 6ε4\νεεη 46ε 
Π3νΐ£34ίη£ 6π<ΐ£ε 3η4 54εεηη£ £εατ εοπιρ3Γ4πιεπ4. 

(ε) (ί) δίπιρίε ορεΓ34ίη£ ίηδ4πιε4ίοηδ ννίι6 3 61οε1( όίβ£Γ3Πΐ $6οΗίη£ (6ε 

ε6βη£ε-ονεΓ ριχ>εε4ιΐΓεδ ίοε τεποίε δ(εεπη£ §ε3Γ εοη4το! δγδίεπη 
3ΐκ1 δ(εεπη£ £ε3Γ ρονεΓ ιιηί4δ 5Η&11 6ε ρεπηΒηβπΙΙγ όίδρίβγεό οη 
46ε η3νί£3(ιη£ 6η4£ε 3π4 ίη 46ε δΐεβπη£ £εβΓ εοπιρβηπιεπί. 

(ίί) ΑΙ1 δ6ϊρδ’ οίΤιεεΓδ εοηεεπιείΐ \νί(6 46ε ορεΓβΙίοη ογ πΐ3ίη4επ3ηεε οί 
ϊΐεεηη§ |83Γ εΗοΙΙ 6ε ίοτηϊΙίοΓ νίΐ6 (6ε ορεΓβΙίοη οί 46ε δ(εεππ£ 
5χδ4ειηδ Π4(ε4 οη 46ε δ6ίρ 3η(1 ν/ίΐΗ 46ε ρΓοεεόιηεδ ϊογ ε6αη£ίη£ 

: .. , ίτοιή οηε δγδίεη 4ο 3ΐ>όί6έΓί ϊ' ■„ ,,' ··_ 

(4) -Ιη 3<1(ϋ4ίοη 4ο (6ε Γ0μ4ίπε ε6εε1(δ 3η44εδ4δ ρΓεδεηΟεύ ίη ρ3Γβ£Γ3ρ6δ (η) 
3η<1 (6), επτε^εηεγ δ(εέπη£ 4η11δ δΗήΙΙ Ιαίίε ρΐΗεε 34.1ε3δ( οηεε βνετν 46τβε 
ιηορ(6δ ίή ΟΓίΙβΓ 1ό,ρΓ3ειίδέ επιεΓ£εηογ δ4εέπη£ ρήέέόιιηβ. .Τ6β$β 4ηίΐδ «Ιιβίΐ 
ίήείικίε 6ΪΓεε4 εοηκοί Ϊγοπι ,χνϊ4ΐιΐη 46ε 54εεηη£ £έ3Γ..εοητιρ3Γΐπ»έηί, (6ε 
εοπιιηυηΐεΕίίοηδ ρΓοεείΙυΓε ν/ί46 46ε η3νί£3(ίπ£ 6πα£ε βπ4, \ί/6εΓε 3ρρ1ίε361ε, 
(6ε ορεΓ34ίοη οί 3ΐ(επΐ3ΐίνε ρο>νεΓ δυρρίίεδ. 

(ε) -Τ6ε Α4πιίηίδΐΓ3(ίοη ητ3γ ν/πίνε (6ε ΓεςυίΓειηεηΙ (ο εβιτγ οιη (6ε ε6εεΐ4δ 
3ηό (εδίδ ρΓεδεπ6ο() ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6δ ;(ά) βηό (6) ίοε δ6ίρ$ ν/Ηΐε6 Γε£ΐιΐ3Γΐγ' 
εη£3£ε οη νογ3£εδ οί δ6οΓΐ 4ιΐΓ3(ίοη. 5αε6 δ6ίρδ δ63ΐΙ εβιτγ ου( (6εδε εΟεείώ 
3η<1 ΐεδ(δ 3ί ΙεβδΙ οηεε ενεεγ ννεείι. 

(Ο Τ6ε ύαιε υροη \ν6ίε6 (6ε ε6εεΚδ 3η<1 (85(δ ρΓεδεπ6ε() ίη ρ3Γ3£Γ3ρ6δ (3) 
;>ηε1 (6) αεε εβΓπεεί ου( 3η4 (6ε <ΐ3(ε αηί (Ιεοίΐδ οί επιεΓ£εηεγ δ(εεπη£ 4π11δ 
εαπίείΐ ου( υπεΙεε ρ3Γ3£Γ3ρ6 (4), δΗηίί 6ε τεεθΓ4ε4 ίη (6ε 1ο§ 6οο|ί 3δ πΐ3γ 6ε 
ρ(εδεπ6ε4 6γ (6ε Α4ιη1ηί5(Γ3ΐίοη. 


ΟΗΑΡΤΕΚ VI 


ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΚ ίίΚΑΙΝ 
ΡΑΚΤ Α - ΟΕΝΕΚΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ 

Τ6β ίχάήη$ ιαΛ ο / Κ«£κίβίίθπ 1 « τνρΙααά <Αε {οΙΙοννίηχ: 

Κε£ο1β4ίοη 1 


ΑρρΙίαϋΐοη 

υηίεχδ εχρΓ85$1γ ρΓονί4ε4 ο(6εηνίδε ίΐιίκ ΟήβρίεΓ ηρρίίεδ (ο 46ε ε3ΓΠ3£ε 
οί βτ3ίη ίη 311 δηίρδ Ιο ν/6ίε6 46ε ρΓεχεη4 Κ.ε£ϋΐ34ίοηδ.3ρρ1γ 3η4 ίη εβΓ£θ δ6ίρβ 
οί Ιεδχ (63η 500 ΐοηχ £Γ055 (οηη3£ε. 

ΡΑΚΤ Β - ΟΑΙ-Ουΐ-ΑΤΙΟΝ ΟΡ ΑδδΙίΜΕΟ ΗΕΕΕΙΝΟ ΜΟΜΕΝΤδ 

5ΕΟΠΟΝ V ΑΙ_ΤΕΚΝΑΤΤνΕ ΕΟΑϋΙΝΟ ΑΡ04ΑΝΟΕΜΕΝΤ5 
ΡΟΚ ΕΧΙ5ΤΓΝ0 5ΗΙΡ3 

(Α) ΟΕΝΕΚΑΕ 

Ατηεηά ιΗε $κοηά παεααταηΗ ίη τεηΛ- 


Ρογ (6ε ριίφΟδε οί 46ίδ ΡβΠ 46ε Ιεπη “Εχίδ4ίη£ 56ίρ" ιηεβηδ “β δ6ίο. (6ε 

6εε1 οί Νν6ίο6 ΐδ 13(4 6είθΓε 25 Μβγ 1980” 

(Β) ΪΤΟνΑΟΕ ΟΡ 5ΡΕΟΑΙΧΥ 517ΓΓΑΒΕΕ 5ΗΠ>8 

ΤΗε αίιιίηχ Οχι ο/ χιώ-ρατα%ηιρΗ (α)(ϋ)(2) ίι ηρίαειά 6> ιΗε/οΙΙονίηχ: 

(2) ίη ρ3Γ(1γ 6ΙΙε4 εοπιρβτίπιεηίδ ογ 6ο14δ ίτεε £Γ3ίη δΐιιίεεεδ $ε((1ε βη4 χ6ί6 
3δ ίη 5ΐι6-ρΒΓ3£Γ3ρ6 (1) ογ Ιο δϋθ6 1βγ£Ογ 3Π£ΐε 3δ πιβγ 6β ΟεεπιεΟ 
ηεεεδδβη/ ογ (6ε Α4πιίηί$(Γ3(ίοη, ογ 6γ β Οοη(Γβε(ίη£ Οονεπιιηεη4 οη 
6ε6βΙί οί (6ε Α4ιηίηί5(Γ3(ίοη, βη4 εγβϊπ δαιίοεεδ, ίί ονεΓ$(οννε4, νί!6 (6ε 
6η16 £Γ3ϊη 1ενε11ε4 3π4 (ορρε4 οη ν/ϊι6 6 .ί · Λ £Τ8Ϊη ογ ο(6βγ δυί(861ε 
03Γ£0 (ί£64ΐγ δ(ο\νε4 ηη4 εχ(εη4ίη£ 4ο 8 6εΐ£6( οί ηοί 1εχ$ 46»η 1.22 ίη 
36ονε 4ηε 4ορ οί 46ε 6«1)4 £Γ3ίη ννί(6ίη δραεεδ 4ίνί4ε4 6γ β 1οπ£ί(ϋ4ίη3ΐ 
6μ11(6ε84 ογ δ6ίί(ίη£ 6ο3γ4, 3π4 πο( 1εδδ(63η 1.52 πι \νί(6ίπ δρβεεδ ηοί δο 
4ίνί4ε4 βη4 46ε 63ξ£ε4 £Γ3ίη ογ ο(6ογ δυί(361ε 03Γ£0 δυρροΓίεά οη 
δηί(861ε ρ)3(ίοπηδ 1βι4 ονεΓ (6ε νν6ο1ε δυιίβεε οί (6ε 6αΙΙε £Γ8ίη, $υε6 
ρΐ84ίοπηδ εοηδίδϋηκ οί 6ε3τεΓδ δρηεε4 ηοί πιοιε (68η 1.22 ίη βρβΓΐ 8η4 
25 πιπι 6θ8τ4δ Ιβία (6εΓεοη δρβεεά ηο( ιηΟΓε (6αη 0.10 πι βρηΠ ογ οί 
δ(Γοη£ δερβτβΐίοη ε!ο(6δ »ίι6 84εηιΐ3(ε ονεΓΐαρρίη£, ννίΙΙ δ6ίί( (ο βη βη£ΐε 
οί 8 αε£Γεεδ \νίΐ6 ι6ε οηείιωί ΙενεΙΙε4 δηΓίβεεδ. Ρογ (6ε ρυη»δε οί (Ηίδ 
ρ3Γ8£Γ3ρ6 δ6ίί(ίη£ 6ο3Γ4δ, ίί Οίΐείΐ, «ή11 6ε εοηδί4βΓε4 4ο Ιϊπιΐτ (6ε 
(Γβηδνεηε δ6ίί1 οί 46ε δυιίβεε οί 46ε £Γ&ίη; 


Α Π Ο'ΦΆίΣΉ Μ80 I (ΧΙΛ7—/) 
Γιο-δε-ττ,'δΐίίβ'β ττ,ν 20η Νοεμβρίου 11981 


ΓΙΟβΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΣΤΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙ¬ 
ΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΙβΜ. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

'Ε'χοντβς οιεέψη το -άρΑρο ΥΗΙ (β) της Διείνού; Σίμ- 
βασης για την. Ασφάλιζα .της Αν^ρωχίνης Ζ<οής οτη έάλβ»- 
σ» 1974, η οποία ·&β βναψερεται στη συνιέχβιβ ώς «η Σύρ.- 
&ο»η», που αφορά στη δισ&ίχασία τροποποίησης του Ποραρ- 
τημβτος της Σύμβασης,' έκτός απέ τις διατάξεις του Κί- 
φαλαίου I αυτής. 

Έχοντας παραπέρα υιοόφη τις αρμοδιότητες τις οποίες η 
Σύμβαση παρέχει στην Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας για 
την εξέταση και υιοθέτηση τροποποιήσεων στη Σύμβαση. 

Αφού εξέτασε στη τεσσαρακοστή πέμπτη, σύνοδό της τρο¬ 
ποποιήσεις στη Σύμβαση που προτάόηκαν και κυκλοφόρησαν 
σύμφωνα με το άρφρο ΫΜ 1 (β) (ι) αυτής. 

1. Υιο&ετεί σύμφωνα με το ώρ·&ρσ V® (β) (IV) της 
Σύμβίασης τροποποιήσεις στα Κεφάλαια Π. - 1, II - 2, IV, V 
και VI της Σύμβασης, το κείμενο των οποίων δίνεται στο 
Παράρτημα της απόφασης αυτής. 

2. Καθορίζει σύμφωνα με το άρ·8ρο VIII (β) (VI) (2) 
(ββ) της Σύμβασης ότι άλες οι τροποποιήσεις που αναφιά- 
ρονται παραπάνω ·9α θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές, 
εκτός αν πριν, από τηνι.1 Μαρτίου 1984, περισσότερα από το 
ένα τρίτο- των Συμβαλλομένων Κρατών - Μελών της Σύμ¬ 
βασης ή Συμβαλλόμενα Κράτη των οποίων το άθροισμα των 
εμπορικών τους στόλων αποτελεί όχι λιγώτερο από το 50$ 

της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου Εμπορικού στόλου, έχουν 
γνωστοποιήσει τις αντιθέσεις τους στις τροποποιήσεις. 

3.. Καλεΐ τα Συμβαλλόμενα Κράτη να σημειώσουν ότι σύμφωνα 
με το άρθρο VIII (β) (2) της σύμβασης, οι τροποποιήσεις, μετά την 
αποδοχή τους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2 θα τεθούν σε 
; ισχύ την 1 Σεπτεμβρίου 1984. 

4, Παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο VIII 
(β) (ν) της Σύμβασης να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα της από¬ 
φασης αυτής.και του κειμένου των τροποποιήσεων που περιλαμβάνε¬ 
ται στο Παράρτημά σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη Μέλη της Διε¬ 
θνούς Σύμβασής·.;^ την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θά¬ 
λασσα; ' ' ' 

5. Παρακαλεί επίσης τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντί¬ 
γραφα της απόφασης και του Παραρτήματος της στα Μέλη του Ορ¬ 
γανισμού που δεν είναι Συμβαλλόμενα Κράτη Μέλη της Σϋιιβασηε. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3101 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - I 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

^Μηχανολογικές και ηαεκτρολογικες εγκαταστά¬ 
σεις 

Το ύπαρχον κείμενο του Κεφαλαίου II - I αντικαθίσταται από το 

.-ακόλουθο: 

ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ 
Κανονισμός 1 
Εφαρμογή 

Μ'ίΐ Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, το Κεφάλαιο αυτό θα εφαρ¬ 
μόζεται σε πλοία που οι τρόπιδες τους τοποθετήθηκαν ή που ευρί- 
σκοντο σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής την ή μετά την 1 Σεπτεμ¬ 
βρίου 1984. 

ϊ’Τ.2 Για το σκοπό του Κεφαλαίου αυτού ο όρος «παρεμφερές στάδιο 
"κατασκευής» σημαίνει το στάδιο κατά το οποίο: 

-1. Αρχίζει η κατασκευή που χαρακτηρίζει συγκεκριμένο πλοίο, 
'και 

Α' -2. Η συναρμολόγηση του πλοίου αυτού έχει αρχίσει περιλαμβά¬ 
νοντας τουλάχιστο 50 τόννους η 1% της προβλεπόμενης μάζας όλων 
των κατασκευαστικών υλικών, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. 

1,3 Για το σκοπό του Κεφαλαίου αυτού: 

ή'λΤ. Ο όρος «πλοία που έχουν κατασκευασθεί» σημαίνει «πλοία.που 
;όι> τρόπιδες τους τοποθετήθηκαν ή που. ευρίσκοντο σε παρεμφερές 
"στάδιο κατασκευής». 

*Γί2.;·Ό «όρος" τα πλοία» σημαίνει «πλοία-ποΰ.'ίχούνκαταβκεΐ)ααΟεί· ; 
πριν, την ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984»; 

•Λ .3:-.-Ένα φορτηγό πλοίο, ανερξάτητα από την ημερομηνία ναυπή- 
Ι γησής του που μετασκευάζεται σε επιβατηγό πλοίο, θά θεωρείται σαν 
ΐεπιβατηγό πλοίο που έχει κατασκευασθεί την ημερομηνία πρυ αρχίζει 

ή'μετασκευή αυτή.. 

2. Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά:. 

’ "ίΐ. Για πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 Σεπτεμ- . 
βρίου 1984 η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι, με τις προϋποθέσεις της πα¬ 
ραγράφου 2,2, πληρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου II - I της 
Διεθνούς Σύμβασις για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θά¬ 
λασσα 1974* που έχουν εφαρμογή στα νέα ή υπάρχοντα πλοία όπως 
ορίζονται στο Κεφάλαιο εκείνο. . 

.2. Για δεξαμενόπλοια που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 
Σεπτεμβρίου 1984 η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απάιτή- 
'αεις του Κεφαλαίου II -1 τόυ Παραρτήματος τού Πρωτοκόλλου 1978 
ΐξπόυ αναφέρεται στην Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώ¬ 
πινης Ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως τροποποιήθηκε το 1981, που 
έχουν εφαρμογή στα νέα ή υπάρχοντα πλοία, όπως ορίζονται στο Κε¬ 
φάλαιο εκείνο. _ - 

• 3. Όλα τα πλοία στα οποία εκτελούνται επισκευές, μετασκευές, 
μετατροπές και σχετικοί εξοπλισμοί πρέπει να συνεχίσουν να συμμορ¬ 
φώνονται τουλάχιστον με τις απαιτήσεις που είχαν προηγουμένως 
εφαρμογή στα πλοία αυτά. Τέτοια πλοία αν έχουν κατασκευασθεί 
πριν από την Ιη Σεπτεμβρίου 1984 πρέπει κατά κανόνα, να συμμορ¬ 
φώνονται με τις απαιτήσεις για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την 
η μετά τήν ημερομηνία αυτή, στην ίδια τουλάχιστον έκταση που συμ¬ 
μορφωνόντουσαν πριν υποστούν τέτοιες επισκευές, μετασκευές, μετα¬ 
τροπές ή εξοπλισμούς. Επισκευές^ μετασκευές και μετατροπέςΤυρείας 
έκτασης και σχετικοί εξοπλισμοί πρέπει να πλήρούν τις απαιτήσεις 
για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την I Σεπτεμβρίου 
:_1984 σε τόση έκταση όση η Αρχή κρίνει, λογική και πρακτική. . 

.4. Η Αρχή ενός Κράτους μπορεί, εάν κρίνει ότι η προασπισμένη 
; φύση και οι συνθήκες'του ταξιδιού είναι τέτοιες που θα καθιστούν την 
' εφαρμογή οποιωνδήπότε συγκεκριμένων απαιτήσεων του Κεφαλαίου 
αυτού παράλογη ή μη αναγκαία, να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις αυ- 

* Το κείμενο όπως υιοθετήθηκε από την Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια 
της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974. 


τές συγκεκριμένα πλοία ή κατηγορίες πλοίων που έχουν το δικαίωμα 
.να φέρουν την σημαία αυτού του κράτους, εφ’ όσον κατά πορεία του 
ταξιδιού του, δεν απομακρύνονται περισσότερο απο 20 μιλιά από τη 
πλησιέστερη ξηρά. 

5. Κάθε επιβατηγό πλοίο που επιτρέπεται, σύμφωνα με τον Κανο¬ 
νισμό 111/27 (γ) να φέρει αριθμό ατόμων μεγαλύτερο από τη χωρητι¬ 
κότητα των σωσιβίων λέμβων που διαθέτει, πρέπει να συμμορφώνε¬ 
ται με τους ειδικούς κανόνες υποδιαίρεσης πού περιέχονται στον Κα¬ 
νονισμό 6.5 και τις σχετικές ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στην 
διαπερατότητα του Κανονισμού · 5.4, εκτός αν η Αρχή, αφού λάβει 
υπόψη, την φύση και τις συνθήκες του ταξιδιού, θεωρήσει επαρκή την 
συμμόρφωσή με τις άλλες διατάξεις των Κανονισμών αυτού του Κε¬ 
φαλαίου και του Κεφαλαίου 11-2. 

. 6. Στην περίπτωση επιβατηγών πλοίων που χρησιμο7:οιούνται σε 
ταξίδια για την μεταφορά μεγάλου αριθμού επιβατών ειδικών μετα¬ 
φορών, όπως οι μεταφορές προσκυνητών, η Αρχή του Κράτους του 
οποίου την σημαία τέτοια πλοία έχουν το δικαίωμα να φέρουν, αν 
κρίνει ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό να επιβάλει συμμόρφωση προς 
τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου αυτού μπορεί να εξαιρέσει τέτοια 
πλοία, από εκείνες τις απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορ¬ 
φώνονται πλήρως με τις διατάξεις: 

.1. Των Κανονισμών που επισυνάπτονται στην Συμφωνία επιβα¬ 
τηγών.πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1971 και 

.2. Των Κανονισμών που επισυνάπτονται στο Πρωτόκολλο περί 
\παιτήσεων Χώρων για επιβατηγά πλοία Ειδικών Μεταφορών, 
1973. 

Κανονισμός 2. 

Ορισμοί. 

Για . τους σκοπούς, αυτού, του Κεφαλαίου, εκτός,αν ρητά ορίζεται 
διαφορετικά: , 

1.1 ν.Εμφορτή ίσαλός,'γράμμή,υποδιαίρεσης», είναι η ίσαλος γραμμή 
που λαμβάνεται. υπ’. όψή ,κατά.τοχ προσδιορισμό, της υποδιαίρεσής 
του πλοίου, 

1.2.«Ανώτατη ,έμφορτη .ίσαλος γραμμή υποδιαίρεσης» είναι η ίσαλος 
γραμμή που αντιστοιχεί στο μέγιστο βύθισμα που επιτρέπεται από τις 
εφαρμοζόμενες απαιτήσεις υποδιάρεσης. 

.2. «Μήκος του πλοίου» είναι το μήκος'που μετράται μεταξύ καθέ¬ 
των που φέρονται στα άκρα της ανώτατης έμφορτης ισάλου γραμμής 
υποδιαίρεσης. . 

.3. «Πλάτος του πλοίου» είναι το μέγιστο πλάτος εξωτερικά από 
τους νομείς, που μετράται στην ή κάτω από την ανώτατη έμφορτο ί- 
σαλο γραμμή υποδιαίρεσης. 

.4. «Βύθισμα» είναι η κατακόρυφη απόσταση στο μέσο του πλοίου 
μετράται από την άνω όψη της τρόπιδας μέχρι την έμφορτη ίσαλο 
γραμμή υποδιαίρεσης. 

.5. «Κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων» είναι το ανώτατο 
κατάστρωμα μέχρι το οποίο φθάνουν τα εγκάρσια στεγανά διαφράγ¬ 
ματα, 

.6. «Γραμμή ορίου βύθισης» είναι μία γραμμή που χαράσσεται 
τουλάχιστο 76 χιλιοστόμετρα κάτω από την άνω επιφάνεια του κα¬ 
ταστρώματος στεγανών διαφραγμάτων στην πλευρά του πλοίου. 

.7. «Διαχωρητότητα ενός χώρου» είναι, το εκατοστιαίο ποσοστό 
του χώρου αυτού που μπορεί να καταληφθεί από νερό. Ο όγκος ενός 
χώρους που εκτείνεται πάνω από τη γραμμή ορίου βύθισης θα μετρά- 
ται μόνο μέχρι το ύψος της γραμμής αυτής. 

.8. Ως «χώρος μηχανών» λαμβάνεται ο χώρος που εκτείνεται από 
. την άνω όψη της τρόπιδας μέχρι τη γραμμή ορίου βύθισης και μεταξύ 
των ακραίων κύριων εγκαρσίων στεγανών διαφραγμάτων που απο¬ 
τελούν τα όρια των χώρων που περιέχουν τις κύριες και βοηθητικές 
μηχανές πρόωσης, τους λέβητες που εξυπηρετούν ανάγκεςπρόωσης 
και όλες τις- μόνιμες αποθήκες γαιανθράκων. Στην περίπτωση ασυνί- 
θιστης διάταξης των χώρων, η Αρχή μπορεί να ορίζει τα όρια των 
χώρων μηχανών. ■ 

.9. «Χώροι επιβατών» είναι οι χώροι που προορίζονται για την εν¬ 
διαίτηση και χρήση των επιβατών, εκτός από τους χώρους απο- 




σκευών, αποθηκών,,τροφαποθηκών και χώρων ταχυδρομείου. Για 
τους σκοπούς των Κανονισμών 5 και 6, χώροι κάτω από τη γραμμή 
ορίου βύθισης που προορίζονται για ενδιαίτηση και χρήση του πλη¬ 
ρώματος; θα θεωρούνται σαν χώροι επιβατών. 

.10; Σε όλες τις περιπτώσεις οι όγκοι και οι επιφάνειες θα υπολο¬ 
γίζονται μέχρι τις γραμμές του πλοίου εξωτερικά από τους νομείς και 
τα ζυγά. 

.11. «Καιροστεγές» σημαίνει ότι, σε οποιαδήποτε κατάσταση θά¬ 
λασσας, δεν θα συμβεί είσοδος νερού στο πλοίο. 

Κανονισμός 3. 

■ Ορισμοί που αναφέρονται στα Μέρη Γ, Δ και Ε. 


ενεργείας ανάγκης ή από τη μεταβατική πηγή της ενέργειας ανάγκης 
και αποσκοπεί στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στις υπηρεσίες 
ανάγκης. ' 

12. «Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης» είναι πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας που αποσκοπεί στην τροφοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα 
ανάγκης σε περίπτωση βλάβης, της τροφοδότησης από κύρια πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

13. «Μηχανοκίνητο Σύστημα μετάδοσης κίνησης» είναι ο υδραυλι¬ 
κός εξοπλισμός που διατίθεται για την παροχή ισχύος για τη στρέψη 
ιου κορμού του πηδαλίου; περιλαμβανομένων μιας ή περισσοτέρων 
μηχανοκινήτων μονάδων μηχανισμού πηδαλίου μαζί με τις σχετικές 
σωληνώσεις και εξαρτήματα και μια διάταξη ενεργοποίησης πηδα¬ 
λίου. Τα μηχανοκίνητα συστήματα ενεργοποίησης μπορεί να έχουν 


Για τους σκοπούς των Μερών Γ, Δ και Ε εκτός αν ρητά ορίζεται 
διαφορετικά: 

1. «Σύστημα ελέγχου μηχανισμού πηδαλίου» είναι οι συσκευές με 
τις οποίες μεταδίδονται εντολές από τήν γέφυρα ναυσιπλοΐας στις μη¬ 
χανοκίνητες μονάδες του μηχανισμού πηδαλίου. Τα συστήματα ελέγ¬ 
χου μηχανισμού πηδαλίου περιλαμβάνουν πομπούς, δέκτες, υδραυλι¬ 
κές αντλίες ελέγχου και τους σχετικούς κινητήρες, διατάξεις ελέγχου 
κινητήρων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις. 

2. «Κύριος μηχανισμός πηδαλίου» είναι τα μηχανήματα, οι διατά¬ 
ξεις ενεργοποίησης του πηδαλίου οι μηχανοκίνητες μονάδες μηχανι¬ 
σμού πηδαλίου, αν υπάρχουν, και οι μηχανοκίνητες μονάδες μηχανι¬ 
σμού, αν υπάρχουν, και οι βοηθητικές συσκευές και τα μέσα για την 
εφαρμογή ροπής στον κορμό του πηδαλίου (π.χ. οιακάς ή τόξο πηδα¬ 
λίου) αναγκαία για την πραγματοποίηση κίνησης πηδαλίου με σκοπό 
την πηδαλιούχηση του πλοίου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

3. «Μηχανοκίνητη μονάδα μηχανισμού πηδαλίου» είναι: 

. 1. Στήν περίπτωσή ηλεκτρικού μηχανισμού πηδαλίου, ένας ηλεκ¬ 
τρικός κινητήρας κάι τά σχετικά ηλ.εκτβικά' εξαρ'τήμάτά. του. 

. .. 2. Στην περίπτωση ηλεκτροϋδραυλικού μηχανισμού πηδαλίου έ- 
α ,νας ηλεκτρικός.κινητήρας και τα. σχετικά.ηλεκτρικά εξαρτήματα του 
και η συνδεδεμένη αντλία,;; .-μ. 

,3. Στην περίπτωση άλλου.υδραυλικού μηχανισμού πηδαλίου,·μια 
.-κινητήρια .μηχανή και η συνδεδεμένη αντλία. , ,..· 

1 4.. «Βοηθητικός μηχανισμός πηδαλίου» είναι οι συσκευές, εκΐός από. 
•οποιοδήποτε μέρος τόυ. κύριου μηχανισμού πηδαλίου, οι αναγκαίες 
για την πηδαλιούχηση του. πλοίου όμως να περιλαμβάνονται ο οία- 
κας και το τόξο πηδαλίου ή εξαρτήματα που εξυπηρετούν τον ίδιο 
σκοπό 

5. «Κατάσταση κανονικής λειτουργίας και διαβίωσης» είναι μία κα¬ 
τάσταση στην οποία το πλοίο σαν σύνολο, τα μηχανήματα, οι υπηρε¬ 
σίες τα μέσα και βοηθήματα που εξασφαλίζουν την πρόωση, η ικανό¬ 
τητα για πηδαλιούχηση, η ασφαλής ναυσιπλοΐα, η ασφάλεια έναντι 
πυρκαϊάς και κατάκλυσης εσωτερικές επικοινωνίες και σήματα, τα 
μέσα διαφυγής και τα βαρούλκα λέμβων ανάγκης καθώς κάι οι σχε¬ 
διασμένες άνετες συνθήκες διαβίωσης είναι σε κατάσταση λειτουρ¬ 
γίας και εργάζονται κανονικά. 

6.. «Κατάσταση ανάγκης» είναι μία κατάσταση στην οποία 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες που απαιτούνται για. κανονική λειτουργία 
και διαβίώση δεν είναι σε κατάσταση λειτουργίας λόγω βλάβης της 
κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

7· «Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας» είναι μία πηγή προορισμένη . 
να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στον κύριο ηλεκτρικό πίνακα γιά δια¬ 
νομή σε όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες για τη διατήρηση του πλοίου σε 
κατάσταση κανονικής λειτουργίας κάι διαβίωσης. 

8. «Κατάσταση νεκρού πλοίου» είναι ή κατάσταση κατά την οποία η 
κύρια εγκατάσταση πρόωσης, οι λέβητες και τα βοηθητικά μηχανή¬ 
ματα- .δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης ισχύος. 

9. «Κύριος ηλεκτροπάραγώγός σταθμός» είναι ο χώρος στον οποίο 
ευρίσκεται . η κύριοί πηγή ηλεκτρικής, ενέργειας. 

.10. «Κύριος ηλεκτρικός, πίνακας» είναι ένας ηλεκτρικός πίνακας που 
τροφοδοτείται απ’,,ευθ^ίάς^ ρίπο την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
; και αποσκοπεί στή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στις υπηρεσίες του 
πλοίου. ·' .’ V ■' 

1 1. «Ηλεκτρικός πίνακας ανάγκης» είναι ένας ηλεκτρικός πίνακας 
που σε. περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος παροχής ηλεκτρι¬ 
κής ενεργείας τροφοδοτείται απ’ ευθείας από τη πηγή ηλεκτρικής 


κοινά μηχανικά εξαρτήματα π.χ. οίακα, τόξο πηδάλιου και κυρμυ 
πηδαλίου, ή εξαρτήματα που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. 

14. «Μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα πρόωσης» είναι η μεγίστη τα¬ 
χύτητα την οποία το'πλοίο είναι σχεδιασμένο να διατηρεί κατά την 
πλεύση του στη θάλασσα στο μέγιστο βύθισμα πλεύσης. 

15. «Μέγιστη ταχύτητα αναπόδισης» είναι-η ταχύτητα που εκτιμά- 
ταί ότι το πλοίο μπορεί να επιτύχει στη μέγιστη προς τα πίσω ισχύ 
σχεδίασης σφο μέγιστο βύθισμα πλεύσης. 

16. «Χώροι μηχανών» είναι όλοι όι χώροι μηχανών Κατηγορίας 
«Λ» και όλοι οι άλλοι χώροι που περιέχουν μηχανέςπρόωσης, λέβη¬ 
τες, μονάδες καύσιμου πετρελαίου, μηχανές ατμού και εσωτερικής 
καύσης, γεννήτριες και μεγάλες ηλεκτρικές μηχανές, σταθμούς παρα¬ 
λαβής πετρελαίου, ψυκτικά μηχανήματα, σταθεροτήρες, μηχανήματα 
αερισμού και κλιματισμού, και παρόμοιοι χώροι και οχετοί προς τέτ 
τοιους χώρους. 

17. «Χώροι μηχανών Κατηγορίας Α» είναι εκείνοι οι χώροι και οχε¬ 
τοί προς τέτοιους χώρους που .περιέχουν:. · : , .· 

,1. Μηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται για.κύρια., 
πρόωση ή ■. ... ; 

.2. Μηχανές, εσωτερικής, καύσης,·,που -χρησιμοποιούνται για .σκό- ί 
πούς- άλλους άπρ. .την 'κύρίά πρόωσή; οπού .τέτοιες μηχανές/έχουν. 

: αθροιστικά συνολική; ισχύ,εξόδου όχι μικρότερη ..από, 375 Κ\ν ή 

.3. Οποιοδήποτε πετρελαιολέβητά ή μονάδα καυσίμου.πετρελαίου!"· 
18., «Σταθμοί ελέγχου» είναι οι χώροι στους οποίους έυρίσκονταί ο · 
ασύρματος, του πλοίου ή. τα όργανα ναυσιπλοΐας ή η. πηγή ενέργειας 
.ανάγκης ή όπου είναι συγκεντρωμένες οι συσκευές καταγραφής ή. : 
ελέγχου πυρκαϊάς.· .. 

19. «Χημικό, δεξαμενόπλοιο» είναι ένα φορτηγό πλοίο που κατα¬ 
σκευάσθηκε ή προσαρμόσθηκε και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
χύμα οποιοσδήποτε υγρού προϊόντος που είναι καταχωρημένο στην 
περίληψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κώδικα για την Κατα¬ 
σκευή και εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημι¬ 
κά Χύμα που πρόκειται να υιοθετηθή από την Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας υπό την εξουσιοδότηση της Σύνελεύσης του Οργανισμού 
που παρέχεται από την απόφαση Α 490 (XII), που στο εξής θα ανα- 
φέρεται σαν. «Κώδικας Χημικών χύμα» όπως μπορεί να τροποποιηθεί 
από τον Οργανισμό, ή οποιαδήποτε υγρή ουσία καταχωρημένη ή 
προσωρινά καθορισμένη σαν κατηγορία Α,Β ή Γ στο Προσάρτημα II . 
του Παραρτήματος II της Διεθνούς Σύμβασης για την Αποφυγή Ρύ¬ 
πανσης από Πλοία που ισχύει, 

20. «Υγραεριοφόρο» είναι ένα φορτηγό πλοίο που κατασκευάσθηκε ή 
προσαρμόσθηκε και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά χύμα οποιοσ¬ 
δήποτε υγροποιημένου αερίου ή άλλης ουσίας, καταχωρημένων στο 
Κεφάλαιο XIX του Κώδικα για τη Κατασκευή και Εξοπλισμό τών 
πλοίων που μεταφέρουν Υγροποιημένα Αέρια Χύμα υιοθετημένου 
από τη Συνέλευση του Οργανισμού με την απόφαση Α 328 (IX), που 
στο εξής θα αναφέρεται σαν «Κώδικάς Υγραεριοφόρων» όπως έχει ή 
μπορεί να τροποποιηθεί από τον. Οργανισμό. 

21. «Νεκρό βάρος» είναι η διαφορά σε τόννους μεταξύ του εκτοπί¬ 
σματος ενός πλοίου σε νερό ειδικού βάρους 1,025 στην έμφορτη 
γραμμή ισάλου που αντιστοιχεί στο καθορισμένο ύψος εξάλων θέρους 
και του άφορτρυ εκτοπίσματος του πλοίου. 

22. «Άφορτο'έκτόπισμα» είναι το έκτότιισμα ενός πλοίου σε τόννους 
χωρίς φορτίο: καύσιμα, λιπαντικά, θαλασσέρμα, πόσιμό και τροφο¬ 
δοτικό νερό στις δεξαμενές, αναλώσιμα υλικά, και επιβάτες και πλή:· ■ 
ρωμα και τα προσώπικά τους είδη. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΜΙ··Ι’0ς_Β ',ΤΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ και εϊςταθεια* 

. (Το μέρος 8 εφαρμόζεται σε επιβατηγά και σε 
φορτηγά πλοία,, όπως καθορίζεται στους κανονισμούς) 

Κανονισμός 4. 

■Κατακλύσιμο μήκος σε επιβατηγά πλοία. 
^Ρ ^ ! χάτ«χλόσιμο μήκος σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του 
|&ρίού.ίθα καθορίζεται με μέθοδο υπολογισμού, που λαμβάνει υπόψη 
ιοίσχημα, το βύθισμα και άλλα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου 

■ · . 

®Εε\ίπλοίο με συνεχές κατάστρωμα στεγανών: διαφραγμάτων, το 
|ατακλύσιμο μήκος σε δεσμένο σημείο είναι το μέγιστο τμήμα τού 
|ηκόυς ,του πλοίου, που έχοντας μέσο το σημείο αυτό, μπορεί νά κα- 
Ρ||σθεί με τις συγκεκριμένες παραδοχές που καθορίζονται στον 
Κμνονίσμό 5, χωρίς το πλοίο να βυθισθεί κάτω από τη γραμμή ορίου 
||θίσής. ·'■■'. · . 

ΚΪίίΐΣφη περίπτωση πλοίου χωρίς συνεχές κατάστρωμα στεγανών 
καταγμάτων το κατακλύσιμο μήκος σε οποιοδήποτε σημείο δεν θα 
ρρ|σκέται σε απόσταση μικρότερη από 76 ΜΜ κάτω από το άνω μέ- 
καταστρώματος (στη πλευρά) μέχρι το οποίο τα εξεταζόμενα 
|||γμνά διαφράγματα και το εξωτερικό περίβλημα του σκάφους δια¬ 
τηρούνται στεγανά. 

^Ι^ίΟπου ένα τμήμα της υποθετικής γραμμής ορίου βύθισης είναι 
ρ^θήτά.κάτω από το κατάστρωμα μέχρι το οποίο εκτείνονται τα 
στεγανά διαφράγματα, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει περιωρισμένη 
απόκλιση στη στεγανότητα των τμημάτων εκείνων των διαφραγμά- 
» που βρίσκονται πάνω από τη γραμμή ορίου βύθισης και αμέσως 
^(α^ω;,από το άνώτερο κατάστρωμα. 

Κανονισμός 5 

ιιαχωρητότητα σε επιβατηγά πλοία 

^^ϊ,;Οι αναφεράμενες στον Κανονισμό 4 συγκεκριμένες παραδοχές 
||||$Ι ν .· στι ? διαχωρητότητες των. χώρων που ευρίσκονταί κάτω από . 
ίέήη.γραμυιτ, ορίου βύθιστπ. 
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4. η ενιαία μέση διαχωρητότητα σε όλο το τμήμα του πλοίου, πρω- 
ραίως ή πρυμναίως του χώρου μηχανών θα προσδιορίζεται από τον 

τύπο: . ■ 


63+35 — 
V 


γραμμή, ορίου βύθισης. . 

Ιρ&'Κ θκά ,τον.προσδιορισμό. του κατακλύσιμου μήκους, θα λαμβά- 
^||μία·μέση ενιαία διαχωρητότητα σε όλο το μήκος κάθε ενός από 
ΐρΒάκόλουθα τμήματα,του πλοίου κάτω από τη γραμμή ορίου βυθι- 

Μ?ί?|·;Τ..' '■" ' ,ΐ' ■'.'·■ ■; , ;." ϊ 

ΡΡίλΤου χώρου, μηχανών όπως.'αυτός ορίζεται στον Κανονισμό 2. 
^; ; Τ°υ τμήματος πρωραίως ίου χώρου , μηχανών, και 
τμήματος πρυμναίως του χώρου μηχανών. 

ενια ί β διαχωρητότητα σε όλη την έκταση του χώρου 
;(β|]χάνών θα προσδιορίζεται από τον τύπο: 

ίρϊνί*. - 

§Ϊ5+10 (----) 

ϋ’ -Γ : V 

^^,ίόγκος των χώρων επιβατών, όπως ορίζονται στο Κανονισμό 2 
ΙΡ&,'οι οποίοι ευρίσκονταί κάτω από τη γραμμή ορίου βύθισης και 
Κ^ΐ^.μέσα στα όρια του χώρου μηχανών.. 

$$ Ρρ· °Τ κ °ί των χώρων των υποφραγμάτων κάτω από τη γραμμή 
βύθισης και μέσα στα όρια του χώρου μηχανών, οι 
«(^ίοι ίινΆί κατάλληλοι γιά φορτίο, γαιάνθρακες ή αποθήκες. 

° ουνο ^ ικ °£ όγκος του χώρου μηχανών κάτω από' τη γραμμή 
Αγρίου βύθισης.· . ·. 

^άϊΓί’ί.Τ^ 00 Β· πο Ρ ε '· να αποδειχθέί, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την 
Ί Η· έστ 1 διαχωρητότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται με λε- 
®^^ εί ί^ ολο Τ«μ°ύς, είναι μικρότερη από εκείνη που δίνεται από 
||&°’. τότε μ π °Ρ εί ν<* χρησιμοποιηθεί η λεπτομερώς υπολογι- 
' Τια ένα τέτοιο υπολογισμό, η διαχωρητότητα τώνχώ- 
^^επιβατών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 2, θα λαμβάνεται 95, 
Ιΐ® 71 , τ<ϋν Χώρων φορτίου, γαιανθράκων και αποθηκών 60, και 
ίΐϊρΐ’ί δίπυθμένων, δεξαμενών, καυσίμου πετρελαίου και λοιπών 
Ραμένων .τόσή, όσή ήθελε εγκριθεί σε κάθε, περίπτωση. 

§*,' απ ® τι 9 !π ερΐΛτώσειξ που προβλέπονται στην παράγραφο 


τ( *)ν απαιτήσεων του Μέρους αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφ’ 
^Ιί^ ξφαρμοαθούν στο σύνολό τους οι κανονισμοί υποδιαίρεσης και ευστά- 
επιβατηγών πλοίων που υιοθετήθηκαν άπο τον Οργανισμό-με την 
ί^η50φάση Α 265(νΐΙΙ) σαν ισοδύναμοι του Μέρους Β του Κεφαλαίου II της 
&!η3?.νόύς Σύμβασις για την ασφάλεια της Ανθπρώπινης Ζωής στην Θά- 
ϋασ'σα 1960. - 


οπού: 

α= ο όγκος των χώρων επιβατών, όπως ορίζονται στον Κανονι¬ 
σμό 2, οι οποίοι ευρίσκονταί κάτω από τη γραμμή ορίου βύθι- 
σης, πρωραίως ή πρυμναίως του χώρου μηχανών, και 
ν= ο συνολικός όγκος του τμήματος του πλοίου κάτω από τη 
γραμμή ορίου βύθισης πρωραίως ή πρυμναίως του χώρου μη¬ 
χανών. 

4.1, Στη περίπτωση πλοίου που επιτρέπεται σύμφωνα με τον Κανο¬ 
νισμό 111/27 (γ) να μεταφέρει αριθμό ατόμων μεγαλύτερο από την 
χωρητικότητα των σωσιβίων λέμβων του, και το οποίο απαιτείται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1.5 να συμμορφώνεται με ειδικές διατά¬ 
ξεις, η ενιαία μέση διαχωρητότητα σε όλα τα τμήματα του πλοίου 
πρωραίως ή πρυμναίως του χώρου μηχανών θα προσδιορίζεται από 
τον τύπο: 

95-35 — 

V 

όπου: 

ο σγκος των χώρων κάτω από τη γραμμή ορίου βύθισης και 
πάνω από το άνω μέρος των δαπέδων, του εσωτερικού πυθ¬ 
μένα, ή των δεξαμενών ζυγοστάθμισης, ανάλογα με τη περί¬ 
πτωση, οι οποίοι είναι κατάλληλοι και χρησιμοποιούνται σαν 
χώροι φορτίου, γαιανθρακαποθήκες ή δεξαμενές καυσίμου πε¬ 
τρελαίου, χώροι αποθηκών, αποσκευών, ταχυδρομείου, φρεά- ’ 
τια αλυσίδων και δεξαμενές γλυκού νερού πρωραίως ή πρυ¬ 
μναίως του χώρου μηχανών, και 

- ; ν=. ο συνολικός-όγκος του τμήματος του πλοίου, κάτω, από . τη - 

.... ΤΡ*(ή*ή °ρίόυ βύθισης.πρωραίως ή πρυμναίως του νώρου-μή-Ν 
χανών. ' . Γ 

4.2. Στή περίτςήωση πλρίων που απασχολούνται σε υπηρεσίες.όπού 
τα.κύτη,φορτίου.ρεν καταλαμβάνονται γενικά από σημαντίκές ποσό-·· 

' τητες φορτίου .στον υπολογισμό του «δ» δεν θα περιλαμβάνεται 
τμήμα των χωρών φορτίου.., .-.***' -.·■-% ν..··.. ·,■; 

5. Στη περίπτωση ασυνήθιστης διάταξης του πλοίου.η Αρχή μπο- 
ρεί νά επιτρέψει ή νά απαιτήσει λεπτομερή υπολογισμό της μέσης 
διαχωρητότητας για τα τμήματα πρωραίως ή πρυμναίως του χώρου 
μηχανών. Για ένα τέτοιο-υπολογισμό η διαχωρητότητα των χώρων 
επιβατών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 2, θα λαμβάνεται 95, 
εκείνη των χώρων που περιέχουν μηχανές 85, εκείνη των χώρων 
φορτίου, γαιανθράκων και αποθηκών 60, και εκείνη των διπυθμέ- 
νων, δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου και λοιπών δεξαμενών τόση 
όση ήθελε εγκριθεί σε κάθε περίπτωση. 

6 Όπου ένα χώρος υποφράγματος μεταξύ δύο εγκάρσιων στεγα¬ 
νών διαφραγμάτων περιλαμβάνει κάποιο χώρο επιβατών ή πληρώ- 
ματος, ολοκληρος ο χώρος του υποφράγματος αυτού εκτός από 
° π °!°°^ π _° τί χώρο που είναι πλήρως περιφραγμένος με μόνιμα χα- 
λυβοινα διαφράγματα και είναι κατάλληλος για άλλους σκοπούς θα 
θεωρείται ως χώρος επιβατών. Όπου όμως αυτός ο χώρος επιβατών 
ή πληρώματος είναι πλήρως περιφραγμένος με μόνιμα χαλύβδινα 
διαφράγματα, μόνο ο χώρος που είναι έτσι περιφραγμένος θα θεωρεί¬ 
ται ως χώρος επιβατών. 

Κανοισμός 6 

Επιτρεπόμενο μήκος διαμερισμάτων σε επιβατηγά πλοία 

1. Τα πλοία θα είναι όρο το δυνατό αποτελεσματικά υποδιαιρε- 
μένα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της υπηρεσίας·, για την οποία 
προορίζονται. Ο βαθμός υποδιαίρεσης θα ποικίλει ανάλογα με το μή¬ 
κος του πλοίου και με την υπηρεσία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο ανώ¬ 
τατος βαθμός της. υποδιαίρεσης να αντιστοιχεί με τα πλοία του μέγι- 
στου μήκους που απασχολούνται κυρίως για μεταφορά επιβατών. 

. 2 . Συντελεστής υποδιαίρεσης 

2.1. Το μέγιστο .επιτρεπόμενο μήκος ενός διαμερίσματος, που έχει 
το μέσο του σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του πλοίου λαμβάνε- - 
ται απο το κατακλύσιμο μήκος, πολλαπλασιάζοντάς το με ένα κα¬ 
τάλληλο συντελεστή, που καλείται συντελεστής υποδιαίρεσης. 
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2.2. Ο συντελεστής υποδιαίρεσης θα εξαρτάται από το μήκος του 
πλοίου και για δοσμένο μήκος θα μεταβάλλεται σύμφωνα με τη φύση 
της υπηρεσίας για την οποία το πλοίο προορίζεται. Ο συντελεστής αυ¬ 
τός θα ελαττώνεται κατά τρόπο κανονικό και συνεχή: 

• .1. Καθώς το μήκος του πλοίου αυξάνει, και 
. 2. Από ένα συντελεστή Α, που εφαρμόζεται σε πλοία απασχολού¬ 
μενα κυρίως για μεταφορά φορτίων, σε ένα συντελεστή Β που εφαρ-, 
μάζεται σε πλοία απασχολούμενα κυρίως για μεταφορά επιβατών. 

2.3. Οι. μεταβολές των συντελεστών Α και Β θα εκφράζονται από 
τους παρακάτω τύπους (1) και (2) όπου Ε είναι το μήκος του πλοίου, 
όπως ορίζεται στον Κανονισμό 2: 


Λ=- 5 Α 2 _ + 0,18 (1^=131 Μ και άνω). 
I_60 


Β~ _ 3 -Μ- + 0,18 (Ε=79Μ και άνω) 
Ε—42 


:. ( 1 ) 


( 2 ) 


3. Κριτήριο υπηρεσίας. 

3.1. Για ένα πλοίο δοσμένο μήκους, ο κατάλληλος συντελεστής υπο¬ 
διαίρεσης θα προσδιορίζεται από το δείκτη κριτηρίου υπηρεσίας (στο 
εξής θα λέγεται δείκτης κριτηρίου) σύμφωνα με τους ακόλουθους τύ¬ 
πους (3) και (4) όπου: 

0§= Δείκτης κριτηρίου. 

Ε= Το μήκος του πλοίου (σε μέτρα) όπως ορίζεται στον Κανονι¬ 
σμό 2. 

Μ= Ο όγκος του χώρου μηχανών (κυβικά μέτρα) όπως ορίζεται 
στον Κανονισμό 2, με την προσθήκη του όγκου οποιωνδήποτε 
μονίμων δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου, οι .οποίες τυχόν ευ- 
ρίσκονται πάνω από τον εσωτερικό πυθμένα και πρωραίως ή 
πρυμναίως του χώρου . μηχανών. 

Ρ= Ο συνολικός όγκος :τών χώρων επιβατών κάτω από τη γραμ- 
. . μή ορίου βύθισης,-όπώς ορίζονται στον Κανονισμό 2 (σε κυβι- 
κά μέτρα). .. ·.. ·. ·. 

; ν== Ο συνολικός όγκος του πλοίου κάτω από τη γραμμή ορίου βύ-' 
θισης\'(σε κυβικά- μέτρα). ,; · ■' " - . ·'·· 

Ρ[= ΚΝ όπου: . 

- Ν=Ό αριθμός επιβατών, γιά τον οποίο πρόκειται το πλοίο να . 
λάβει πιστοποιητικό,.και '.· ' 1 11 ' -'. 

Κ= 0,0561- 

3.2. Όπου η τιμή του ΚΝ είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα του Ρ 
και του συνολικού όγκου των πραγματικών χώρων επιβατών, πάνω 
από τη γραμμή ορίου βύθισης, η τιμή που θα ληφθεί'σαν Ρ] είναι αυ¬ 
τό το άθροισμα ή τα δύο τρίτα του ΚΝ, οποιοδήποτε είναι .μεγαλύ¬ 
τερο. · 

Όταν το Ρ] είναι μεγαλύτερο του Ρ 


μναίως της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθμισης θα προσδιορίζεται μ ε 
συντελεστή 0,50. Γ 

■ 4.2. Όπου ο συντελεστής Ρ είναι μικρότερος από 0,40 και αποδει- 
κνύεται κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Αρχή ότι δεν είναι πρακτι¬ 
κά δυνατό να τηρηθεί ο συντελεστής Ρ σε κάποιο διαμέρισμα μηχα¬ 
νών του πλοίου, η υποδιαίρεση του διαμερίσματος αυτού μπορεί να 
προσδιορισθεί με ένα αυξημένο συντελεστή, που όμως δεν θα είναι με¬ 
γαλύτερος από 0,40. 

4.3. Η υποδιαίρεση πρυμναίως της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθ- 
μισης πλοίων μήκους- μικρότερου από 131 μέτρα αλλά όχι μικρότε¬ 
ρου από 79 μέτρα ηου έχουν δείκτη κριτηρίου ίσο με Β, όπου: 

5= 3 ι 574 —251 

13 

θα'προσδιορίζεται με συντελεστή ίσο με τη μονάδα, εκείνων που έ¬ 
χουν δείκτη κριτηρίου 123 και άνω με το συντελεστή Β που δίνεται 
από τον τύπο (2), εκείνων που έχουν δείκτη κριτηρίου μεταξύ 8 και 
123 με συντελεστή Ρ που λαμβάνεται με γραμμική παρεμβολή μετα¬ 
ξύ της μονάδας και του συντελεστή Β, χρησιμοποιώντας τον τύπο: 


( 6 ) 


.(3) 


(4) 


0δ=72 Μ_ + _2Ρ1 .;.. 

ν+Ρ(~ρ 

και στις άλλες περιπτώσεις 

α 8=72 _Μί^.. 

V 

3.3. Για πλοία που δεν έχουν συνεχές κατάστρωμα στεγανών δια¬ 
φραγμάτων οι όγκοι θα λαμβάνονται μέχρι τις πραγματικές γραμμές 
ορίου βύθισης, που χρησιμοποιηθήκανε κατά τον προσδιορισμό των 
κατακλύσιμων μηκών. 

4. Κανόνες υποδιαίρεσης* πλοίων που δεν καλύπτονται από την 
παράγραφο 5. ' 

4.1; Η υποδιαίρεση πρυμναίως της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθ- 
μισης πλοίων μήκους 131 μέτρων και άνω που έχουν δείκτη κριτη¬ 
ρίου 23. ή μικρότερο τύπο (1), εκείνων πού έχουν δείκτη κριτηρίου 
123 καί άνω με τον συντελεστή Β που δίνεται από τον τύπο (2) και. 
εκείνων πόυ'έχουν δείκτη κριτηρίου μεταξύ 23 και 123 με.τον συντε¬ 
λεστή Ρ που λαμβάνεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των συντε¬ 
λεστών Α κ’αι;'·Β(. Χρησιμοποιώντας τον τύποι 

Ρ =Α ^(Α-^ί&23),.......... (5 ) 

100 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όταν ο δείκτης κριτηρίου είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος από 45 και ταυτόχρονα ο υπολογιζόμενος συντελεστής 
υποδιαίρεσης όπως δίνεται από τον τύπο (5) είναι μικρότερος ή ίσος 


Φ _]_ (I —Β) ( 03 - 5 ). 

123-8 

4.4. Η υποδιαίρεση πρυμναίως της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθ- 
μισης πλοίων μήκους μικρότερου από 131 μέτρα, αλλά όχι μικρότε¬ 
ρου από .79 μέτρα, που έχουν δείκτη κριτηρίου μικρότερο από 8, και 
πλοίων μήκους μικρότερου από 79 μέτρα θα προσδιορίζεται με συν¬ 
τελεστή ίσο με τη μονάδα έκτός αν αποδειχθεί στη μια ή στην άλλη 
περίπτωση κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Αρχή ότι δεν είναι πρα¬ 
κτικά δυνατό να τηρηθεί ο συντελεστής, αυτός σε οποιοδήποτε τμήμα, 
του πλοίου, οπότε.η Αρχή μπόρ'εήνά'επιτρέψει.μια τέτοια παρέκ¬ 
κλιση, εφόσον 'φαίνεται ότι δικαιολογείται άφόύ'ληφθόύν υπόψη όλες 
οι περιστάσεις. ·' " 5 ' .'■■■.·· ·'.V, . - . - : 

.-4.5. Οι διατάξεις της.'παραγραφ'ου .4.4. .θα εφαρμόζονται επίσης σε 
. πλοία οποιούδήποτε. μήκόύς,. τα'-οπόία πρόκειται να λάβουν πιστό-. 

ποιητικό, για μεταφορά αριθμού επιβατών, που υπερβαίνει τους 12,. 
■ αλλά που. δεν υπερβαίνει τον μικβότερο.από τους εξής δύο αριθμούς: .: 

τ 2 

— ή 50 
650 

5. Ειδικοί Κανόνες υποδιαίρεσης πλοίων τα οποία επιτρέπεται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 111/27 (γ) να μεταφέρουν αριθμό ατό¬ 
μων μεγαλύτερο της χωρητικότητας των σωσσίβιων λέμβων τους 
και υποχρεώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1.5 να συμμορφώ- 
νονται με ειδικές διατάξεις. 

5.1.1. Στην περίπτώση πλοίων που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
• μεταφορά επιβατών, η υποδιαίρεση- πρυμναίως της πρωραίας δεξα- 
μενής ζυγοστάθμισης θα προσδιορίζεται με συντελεστή 0,50 ή με τον 
συντελεστή που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, 
έφ’ όσον είναι μικρότερος από 0,50. 

5.Γ.2. Στη περίπτωση τέτοιων πλοίων μήκους μικρότερου από 91,5 
μέτρα, αν η Αρχή κρίνει ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό να τηρηθεί τέ¬ 
τοιος συντελεστής σ' ένα διαμέρισμα, μπορεί να επιτρέψει τον υπολο¬ 
γισμό του μήκους του διαμερίσματος αυτού με μεγαλύτερο συντελε¬ 
στή με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής που θα χρησιμοποιηθεί εί¬ 
ναι ο ελάχιστος που πρακτικά και λογικά επιτρέπουν οι περιστάσεις. 

5.2. Οπου, στη περίπτωση οποιουβήποτε πλοίου ανεξάρτητα αν το 
μήκος του είναι μικρότερο από 91,5! μέτρα ή όχι, η ανάγκη μεταφο,- 
ράς σημαντικών ποσοτήτων φορτίου καθιστά μη πρακτική την απαί¬ 
τηση προσδιορισμού της υποδιαίρεσης πρυμναίως της πρωραίας δε¬ 
ξαμενής ζυγοστάθμισης με συντελεστή που δεν υπερβαίνει το 0,50, ο 
κανόνας υποδιαίρεσης που θα εφαρμοσθεί θα καθορίζεται σύμφωνά 
με. τις επόμενες υποπαραγράφους. 1 μέχρι 5 υπό τον όρο ότι όπου η 
Αρχή κρίνει ότι η εμμονή στην αυστηρή εφαρμογή από κάθε άποψη 
θα ήταν παράλογη μπορεί να επιτρέψει μια τέτοια εναλλακτική διά- 
ταξη των στεγανών διαγραμμάτων που να φαίνεται δικαιολογημένη 
από τις ιδιότητές της και που δεν θα μειώνει την γενική αποτέλεσμα-, 
τικότητα της υποδιαίρεσης. 

.1. Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 που αναφέ- 
ρονται στον δείκτη κριτηρίου με την εξαίρεση ότι κατά τον υπολογι¬ 
σμό της τιμής του ΡΐΎια επιβάτη- ■ — . . 


ι·υη τη 


υΛι έ*ν.β ι. 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3105 


'έίναι μεγαλύτερη κάι για επιβάτες χωρίς κλίνη το Κ πρέπει να έχει 
την.τιμή .3,5 Μ. 3 . ····· 

ΐ'χ;2. Ο συντελεστής Β της παραγράφου 2 θα αντικαθίσταται με τον 
^συντελεστή Β Β που προκύπτει από τον επόμενο τύπο: 

ι η /■ 


|γ?;Β= + 0,20 (Έ=55 .μέτρα και άνω) 

■Έγ-, . 1.—33 

6*3. Η υποδιαίρεση πρυμναίως της πρωραίας δεξαμενής ζυ^στάθ- 
ίμίσης πλοίων μήκους 131 μέτρων και άνω που έχουν δείκτη κριτη¬ 
ρίου 23 ή μικρότερο, θα προσδιορίζεται με τον συντελεστή Α πόμ δί- 
ίνείαι από τον τύπο (1) στην παράγραφο 2.3, εκείνων που έχουν δεί¬ 
κτη κριτηρίου 123 και άνω με τον συντελεστή Β Β που δίνεται από 
ίΐρί τύπο της παραγράφου 5.2.2 και. εκείνων που έχουν δείκτη κριτη- 
|ίόυ μεταξύ 23 και 123 με τον συντελεστή Ρ που λαμβάνεται με 
ίγραμμική παρεμβολή μεταξύ των συντελεστών Α και ΒΒ, χρησιμο¬ 
ποιώντας τον τύπο: 

Λ ( Α-ΒΒ) (08-2 3) 

Τ 100 

με την εξαίρεση ότι αν ο συντελεστής Ρ που λαμβάνεται από τον πα¬ 
ραπάνω τύπο είναι μικρότερος από 0,50 ό συντελεστής που θα χρησι¬ 
μοποιηθεί θα είναι είτε 0,50 είτε ο συντελεστής που υπολογίζεται 
.σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1 οποιοσδήποτε είναι 
μικρότερος. 

ί„· ·4. Η υποδιαίρεση πρυμναίως. της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθ- 
μισης πλοίων μήκους μικρότερου από 131 μέτρα, αλλά όχι μικρότε¬ 
ρου από 55 μέτρα, που έχουν-δείκτη κριτηρίου ίσο με 81 όπου: 

3712-251. 

5> Ρ - 

.·:·; 19 

θα προσδιορίζεται με συντελεστή, ίσο με τη μονάδα, εκείνων που έ- 
χουν δείκτη κριτηρίου 123 και άνω με το συντελεστή ΒΒ που δίνεται 
από τον τύπο της παραγράφου 5.2.2., εκείνων που έχουν δείκτη κρι- : 
,τηρίου μεταξύ ,και 123 με συντελεστή Ρ που λαμβάνεται με γραμ¬ 
μική παρεμβολή μεταξύ της μονάδας καί του συντελεστή Ββιχρησι- 
ίμοποιώντας τον τύπο: . 

φ (1-ΒΒ) 

&·.·: 123-81 .... . 

μέ την εξαίρεσή ότι σε οποιαδήποτε από τις δύο τελευταίες περιττω; 
μείςς αν ο συντελεστής που λαμβάνεται από τον παραπάνω τύπο είναι . 
μικρότερος από 0,50, η υποδιαίρεση μπορέί να προσδιορισθεί με, συν¬ 
τελεστή που δεν υπερβαίνει το 0,50. 

Ό 5. Η υποδιαίρεση πρυμναίως της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθ- 
μισης πλοίων μήκους μικρότερου από 131 μέτρα αλλά όχι μικρότε¬ 
ρου από 55 μέτρα, που έχουν δείκτη κριτηρίου μικρότερο’ του 8ι και 
πλοίων μήκους μικρότερου από 55 μέτρα θα προσδιορίζεται μέ συν¬ 
τελεστή ίσο με τη μονάδα εκτός αν αποδειχθή κατά τρόπο που να 
’ ικανοποιεί την Αρχή ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό να τηρηθεί ο συν¬ 
τελεστής αυτός σε ορισμένα διαμερίσματα, οπότε η Αρχή μπορεί να 
επιτρέψει τέτοιες παρεκκλίσεις αναφορικά με τα διαμερίσματα αυτά 
εφ’ όσου οι παρεκκλίσεις αυτές φαίνεται ότι δικαιολογούνται αφού 
ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις με την προϋπόθεση ότι το ακρό- 
τατο προς πρύμνη διαμέρισμά και όσο το δυνατόν περισσότερα από 
,ίέα πρωραία διαμερίσματα (μεταξύ της πρωραίας δεξαμενής ζυγο- 
.ΐατάθμιαης και του πρυμναίου άκρου.του χώρου μηχανών) δεν θα έ¬ 
χουν μήκος μεγαλύτερο του κατακλύσιμου μήκους. 

Κανονισμός 7 

Ειδικές απαιτήσεις που άναφέρονται στην υποδιαίρεση 
επιβατηγών πλοίων. · 

,1. Όταν σ’ ένα τμήμα ή τμήματα του πλοίου, τα στεγανά διαφράγ¬ 
ματα εκτείνονται μέχρις ενός υψηλότερου καταστρώματος απ’ ότι 
στα υπόλοιπα τμήματα του πλοίου και είναι επιθυμητό να γίνει επω¬ 
φελής χρήση τής υψήλότερης αυτής επέκτασης των διαφραγμάτων 
κατά τον υπολογισμό του κατακλύσιμου μήκους μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθούν ξεχωριστές γραμμές ορίου βύθισης για κάθέ ένά τέτοιο 
“τμήμα του πλοίου, υπό; την προϋπόθεση ότι: 

•1. Οι πλευρές' τού πλοίου εκτείνονται καθ’ όλο το μήκος του 
πλοίου μέχρι το, κατάστρωμα που αντιστοιχεί στήν ανώτερη γραμμή 
ορίου βύθισης και όλα τα ανοίγματα στο εξωτερικό πέρίβλημα κάτω, 
"από το κατάστρωμα αυτό καθ’ όλο το μήκος του πλοίου, θεωρούνται 
’ ότι ευρίσκονται κάτω από τη γραμμή ορίου βύθισης για τους σκοπούς 
του Κανονισμού 17, και 


.2. Τα δύο παρακείμενα διαμερίσματα στη βαθμίδα του κατα¬ 
στρώματος στεγανών διαφραγμάτων είναι καθένα μέσα στα όρια του 
επιτρεπόμενου μήκους που ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες γραμμές 
ορίου βύθισης και επιπρόσθετα, το συνδυασμένο μήκος τους δεν υπερ¬ 
βαίνει το διπλάσιο του επιτρεπόμενου μήκους με βάση την κατώτερη 
γραμμή ορίου βύθισης. 

2.1. Ένα διαμέρισμα μπορεί να έχει μήκος που να υπερβαίνει το 
επιτρεπόμενο μήκος που ορίζεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 
6, με την προϋπόθεση ότι το συνδυασμένο μήκος κάθε ζεύγους παρα¬ 
κειμένων διαμερισμάτων προς τα οποία το διαμέρισμα αυτό συνο¬ 
ρεύει δεν υπερβαίνει το κατακλύσιμο μήκος ή το διπλάσιο του επιτρε¬ 
πόμενου μήκους, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. 

2.2. Αν το ένα από τα δύο παρακείμενα διαμερίσματα ευρίσκετάι 
μέσα στο χώρο μηχανών και το δεύτερο ευρίσκετάι έξω από το χώρο 
μηχανών και η. μέση διαχωρητότητα του τμήματος του πλοίου στο 
οποίο ευρίσκετάι το δεύτερο διαμέρισμα διαφέρει αυτής του χώρου 
μηχανών, το συνδυασμένο μήκος των δύο διαμερισμάτων θα προ¬ 
σαρμόζεται στη μέση διαχωρητότητα των δύο τμημάτων του πλοίου 
στα οποία ευρίσκονται τα δύο διαμερίσματα. 

2.3. Όπου τα δύο παρακείμενα διαμερίσματα έχουν διαφορετικούς 
συντελεστές υποδιαίρεσης, το συνδυασμένο μήκος των δύο διαμερι¬ 
σμάτων θα προσδιορίζεται αναλογικά. 

3. Σε πλοία μήκους 100 μέτρων και άνω ένα από τα κύρια, εγ¬ 
κάρσια διαφράγματα πρυμναίως της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθ- 
μισης, θα τοποθετείται σε απόσταση από τη πρωραία κάθετο, όχι με¬ 
γαλύτερη από το επιτρεπόμενο μήκος. 

4. Ένα κύριο εγκάρσιο διάφραγμα μπορεί να έχει εσοχή, με τη 
προϋπόθεση ότι όλα τα τμήματα τής εσοχής ευρίσκονται εσωτερικά 
κατακορύφων επιφανειών και στις δύο πλευρές του πλοίου, που απέ¬ 
χουν από τα ελάσματα του περιβλήματος απόσταση ίση προς το ένα 1 
πέμπτο του πλάτους του πλοίου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 2 με- 
τρούμενη κάθετα προς την κεντρική γραμμή στο ύψος της ανώτατης 
έμφορτης ισάλου γραμμής υποδιαίρεσης. Οποιοδήποτε μέρος εσοχής . 
που ευρίσκετάι έξω απ’ αυτά τα όρια θα θεωρείται .σαν,βαθμίδα σύμ¬ 
φωνα μέ την παρ, 5. 

5. Κύριο εγκάρσιο .διάφραγμα μπορεί να σχηματίζει βαθμίδα υπό ' 
τον όρο ότι πληροί μία από· τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

.1. Το συνδυασμένο μήκος των δύο διαμερισμάτων, πού χωρίζον¬ 
ται από το διάφραγμα άύτό δεν υπερβαίνει είτε τα 90% τόυ κατα¬ 
κλύσιμου μήκους ή'το-διπλάσιο του επιτρεπόμενου μήκους, 1 με τήν 
εξαίρεση ότι σε■'πλοία με συντελεστή υποδιαίρεσης, μεγαλύτερο από 
0,9 το συνδυασμένο μήκος των δύο εξεταζόμένων διαμερισμάτων δέν 
υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μήκος. 

.2. Προβλέπεται πρόσθετη υποδιαίρεση στην περιοχή της βαθμίδας 
ώστε να διατηρείται το-ίδιο επίπεδο ασφάλειας όπως εκείνο που εξα¬ 
σφαλίζεται με ένα επίπεδο διάφραγμα. 

.3. Το διαμέρισμα πάνω από το οποίο εκτείνεται η βαθμίδα, δεν 
υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μήκος που αντιστοιχεί σε μία γραμμή 
ορίου βύθισης που λαμβάνεται 76 χιλιοστόμετρα κάτω από τη βαθ- 
. μίδα. 

.6. Όπου ένα κύριο εγκάρσιο διάφραγμα σχηματίζει εσοχή ή βαθ¬ 
μίδα θά λαμβάνεται ένα ισοδύναμο επίπεδο διάφραγμα κατά τον 
προσδιορισμό της υποδιαιρέσεις. 

.7. Αν η απόσταση μεταξύ δύο παρακειμένων κύριων εγκάρσιων 
διαφραγμάτων., ή των ισοδυνάμων επιπέδων διαφραγμάτων, ή η 
απόσταση μεταξύ των εγκάρσιων επιπέδων που διέρχονται από τα 
πλησιέστερα σημεία των βαθμιδών των διαφραγμάτων είναι μικρό¬ 
τερη από 3,0 μέτρα συν 3% του μήκους του πλοίου, ή από 11,0 μέ¬ 
τρα, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο τότε ένα μόνο από αυτά τα δια¬ 
φράγματα θα θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της υποδιαίρεσης του 
πλοίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 6. 

. 8. Όπου ένα κύριο εγκάρσιο στεγανό διαμέρισμα περιέχει τοπική 
υποδιαίρεση και μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί 
την Αρχή ότι, μετά από οποιαδήποτε υποθετική πλευρική βλάβη που 
εκτείνεται σε μήκος 3,0 μέτρων συν 3% του μήκους του πλοίου ή 
11,0 μέτρων οποιοδήποτε είναι μικρότερο, ο συνολικός όγκος του 
κύριου διαμερίσματος δεν θα κατακλυσθεί, μπορεί να επιτραπεί ανά¬ 
λογη επαύξησήτου επιτρεπόμενου μήκους, το οποίο διαφορετικά θα 
απάιτείτο γι* άότό το διαμέρισμα.. Σ’ αυτή τη περίπτωση ο όγκος της 
πραγματικής 1 άϋτωσης, που λαμβάνεται στη πλευρά χωρίς βλάβη δεν 
θα είναι μεγαλύτερος από τον όγκο που λαββάνεται στη πλευρά της 
βλάβης. 
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9. Όπου ο’.άπάιτόύμενος συντελεστής υποδιαίρεσης είναι 0,50 ή 
μικρότερος το συνδυασμένο μήκος οποιωνδήποτε δύο.παρακείμενων 
διαμερισμάτων δεν θα υπερβαίνει το κατακλύσιμο μήκος. 

Κανονισμός 8 

. Ευστάθεια επιβατηγών πλοίων σε περίπτωση βλάβης.' 

1.1. Πρέπει να προβλέπεται επαρκής ευστάθεια στην άθικτη κατά¬ 
σταση, σε όλες τις συνθήκες υπηρεσίας ώστε το πλοίο να μπορεί να 
αντιμετωπίζει το τελικό στάδιο κατάκλυσης οποιουδήποτε κύριου 
διαμερίσματος του οποίου το’μήκος απαιτείται να μη υπερβαίνει το 
κατακλύσιμο μήκος. 

1.2. Όπου δύο παρακείμενα κύρια διαμερίσματα χωρίζονται με διά¬ 
φραγμα που σχηματίζει βαθμίδα υπό τις προϋποθέσεις του Κανονι¬ 
σμού 7.5.1. η ευστάθεια στην άθικτη κατάσταση θα είναι επαρκής να 
αντέξει την κατάκλυση των δύο αυτών παρακείμενων κύριων διαμε¬ 
ρισμάτων. 

1.3. Όπου ο απαιτούμενος συντελεστής υποδιαίρεσης είναι 0,50 ή 
μικρότερος, αλλά μεγαλύτερος από 0,33 η ευστάθεια στην άθικτη κα¬ 
τάσταση θα είναι επαρκής να αντέξει την κατάκλυση δύο οποιωνδή- 
ποτε παρακείμενων κύριων διαμερισμάτων. 

1.4. Όπου ο απαιτούμενος συντελεστής υποδιαίρεσης είναι Ό,33 ή 1 
μικρότερος η ευστάθεια στην άθικτη κατάσταση θα είναι επαρκής να 
αντέξει την κατάκλυση "οποιωνδήποτε τριών παρακείμενων κύριων 
διαμερισμάτων. 

2.1. Οι απαιτήσεις της παρ. 1 θα καθορίζονται με υπολογισμούς 
σύμφωνα με τις πάρ. 3, 4 και 6 που λαμβάνουν υπόψη τις αναλογίες 
με και τα χαρακτηριστικά σχεδίασης του πλοίου καθώς και τη διά¬ 
ταξη και διαμόρφωση των διαμερισμάτων πόυ έπαθαν βλάβη. Κατά 
την εκτέλεση.των υπολογισμών αυτών το πλοίο πρέπει να θεωρείται 
ότι ευρίσκεται υπό. τις χειρότερες αναμενόμενες συνθήκες υπηρεσίας 
από άποψη ευστάθειας; 

■2.2. Όπου προτείνεται.η εγκατάσταση καταστρωμάτων, έσωτερι- 
. κών περιβλημάτων ή διάμήκών· διαφραγμάτων επαρκούς στεγανότή-. 
τάς για τον σημαντικό περιορισμό της ροής νερού, οι περιορισμοί αυ¬ 
τοί θα λαμβάνονται κατάλληλα: υπόψη κατά τους υπολογισμούς, κα- 
,. τά-τρόπο πού νά'ικανοποιείται η Αρχή. 

2.3. Στις περιπτώσεις που ή Αρχή" έχει άμφιβολίες ως 1 προς την έ-, 
κταση της ευστάθειας στην κατάσταση βλάβής, μπορεί να ζητήσει .την 
έρευνα του θέματος, αυτού. '·’ 

3.. Για τον-υπολογισμό της ευστάθειας σε περίπτωση βλάβης,.Οι 
διαχώρητότητες όγκου και επιφάνειας θα είναι γενικά οι εξής: 

ΧΩΡΟΙ Διαχωρητότητα 

Κατάλληλοι για φορτίο , γαιάνθρακες ή απο- 60 

θήκες. 

Καταλαμβανόμενοι από ενδιαιτήματα, 95 

Καταλαμβανόμενοι"από μηχανήματα. · 85 

Προοριζόμενοι για υγρά 0 ή 95* 

Μεγάλύτερες διαχώρητότητες επιφάνειας θα λαμβάνονται για 
τους χώρους οι. οποίοι, στην περιοχή της επιφάνειας του νερού στο 
σημείο της ζημιάς δεν περιέχουν σημαντική ποσότητα ενδιαιτημάτων 
ή μηχανημάτων και για τους.χώρους που δεν. καταλαμβάνονται γένι- · 
κά από σημαντικές ποσότητες φορτίου ή εφοδίων. 

■ 4. Η υποθετ,ική έκταση βλάβης θα είναι ως εξής: 

. 1. Διαμήκης έκταση: 3,0 μέτρα αύν' 3% του μήκους του πλοίου ή 
11,0.μέτρα, οπόιοδήπατε είναι'μικρότερο. Όπου ο απαιτούμενος 
συντελεστής υποδιαίρεσης είναι 0,33 ή μικρότερος, η υποθετική έ¬ 
κταση της βλάβης θα αυξάνεται όσο χρειάζεται ώστέ να περιλάβει 
οποιαδήποτε δύο διαδοχικά κύρια εγκάρσια στεγανά διαφράγματα. ' 
.2. Εγκάρσια έκταση (μετρούμενη από το εσωτερικό της πλευράς 
του πλοίου, ορθογώνια προς την κεντρική γραμμή στο ύψος της ανώ¬ 
τατης έμφορτής ισάλου γραμμής υποδιαίρεσης): Απόσταση ίση προς 
το ένα πέμπτο του πλάτους του πλοίου, όπως τούτο καθορίζεται στον 
Κανονισμό 2, και 

.3. Κάθετη έκταση; από την βασική γραμμή προς τα άνω απεριό¬ 
ριστα. ν,’,',. " 

.4. Αν οποιαδήποτε· βλάβη μικρότερης έκτασης άπό εκείνη που 
αναφέρεται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και : 4.3 θα είχε σαν αποτέλε¬ 
σμα σοβαρότερή κατάσταση. από άποψη πλευρικής κλίσης ή απώ¬ 
λειας του μετακεντρικού ύψους η βλάβη αυτή θα λαμβάνεται· υπ' όψη 
κατά τους υπολογισμούς. 

*Οποιοδήποτε έχει σαν αποτέλεσμα αυστηρότερες απαιτήσεις. 


5., Η ασύμμετρη κατάκλυση θα διατηρείται στο ελάχιστο με απο¬ 
τελεσματικές διατάξεις. Όπου είναι αναγκαία η διόρθωση μεγάλων 
. γωνιών εγκάρσιας κλίσης, τα αποδεκτά μέσα για την επαναφορά 
πρέπει , όπου είναι πρακτικά δυνατό, να είναι αυτόματα, αλλά 
οπωσδήποτε όπου προβλέπονται μέσα ελέγχου των διατάξεων αντίρ¬ 
ροπης κατάκλυσης αυτά θα χειρίζονται πάνω από το κατάστρωμα 
στεγανών διαφραγμάτων. Οι διατάξεις αυτές μαζί με τα μέσα ελέγ¬ 
χου τών καθώς και η μεγίστη πλευρική κλίση του πλοίού πριν από 
την επαναφορά θα είναι αποδεκτές από την Αρχή. Όπου απαιτούνται 
διατάξεις αντίρροπης κατάκλυσης ο χρόνος επαναφοράς δεν θα υπερ¬ 
βαίνει τα 15 πρώτα λεπτά. Κατάλληλες οδηγίες σχετικά με την 
χρήση των διατάξεων αντίρροπης, κατάκλυσης θα χορηγούνται στον 
Πλοίαρχο του πλοίου*. 

6. Η τελική κατάσταση του πλοίου μετά τη βλάβη και, στην περί-. ! 
πτώση ασύμμετρης κατάκλυσης, μετά την λήψη ίων μέτρων επανα-. 

,φοράς, θα είναι ως εξής: 

.1. Στην περίπτωση συμμετρικής κατάκλυσης, πρέπει να υπάρχει ; 
ένα απομένον θετικό μετακεντρικό ύψος τουλάχιστο 50 χιλιοστομέ- 
τρων όπως υπολογίζεται με τη μέθοδο σταθερού εκτοπίσματος. 

.2. Στην περίπτωση ασύμμετρης κατάκλυσης η συνολική κλίση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7° με την εξαίρεση ότι σε ειδικές περι¬ 
πτώσεις η Αρχή μπορεί να επιτρέψει πρόσθετη κλίση λόγω ασύμμε¬ 
τρης ροπής, αλλά σε καμιά περίπτωση η τελική κλίση θα υπερβεί τις 
15°. ... 

.3. Σε καμιά περίπτωση η γραμμή ορίου βύθισης θα βυθισθεί κατά 
το τελικό στάδιο κατάκλυσης. Αν θεωρηθεί ότι η γραμμή ορίου βύθι¬ 
σης μπορεί να βυθισθεί σ’ ένα ενδιάμεσο στάδιο κατάκλυσης η Αρχή 
μπορεί να απαιτήσει όσες έρευνες και διατάξεις θεωρεί αναγκαίες για 
την ασφάλεια του πλοίου. 

7. Ο πλοίαρχος του πλοίου θα εφοδιάζεται με τα απαραίτητα 
στοιχεία ώστε να διατηρεί κατά τις' συνθήκες υπηρεσίας επαρκή ευ-.. 
στάθεια στην άθικτη κατάσταση που να επιτρέπει στο πλοίο να αντέ- 
ξει την επικίνδυνη βλάβη. Στην περίπτωση πλοίων που απαιτούν αν¬ 
τίρροπη κατάκλυση, ο πλοίαρχος τού πλοίου θα ενημερώνεται για τις 
συνθήκες ευστάθειας στις οποίες βασίζονται οί υπολογισμοί πλευρικής 
κλίσης και θα προειδοποιείται ότι.το πλοίο ’μπόρέί να λάβει υπερβο¬ 
λική κλίση αρ .υπόστεί βλάβη όταν ευρίσκεται ’ σε λιγότερο ευνοϊκή 
κατάστασή ευστάθειας. 

8.1. Η Αρχή δεν μπορεί να εξετάσει αποκλίσεις από'τις απαιτήσεις 
ευστάθειας σε περίπτωση βλάβής, εκτός αν αποδειχθεί ότι τό μετά; 
κεντρικό ύψος .του πλοίου στην άθικτη κατάσταση σε οποιαδήποτε 
συνθήκη υπηρεσίας, το οποίο απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις αυτές, είναι υπεραρκετό για την προβλεπόμενη υπηρεσία. 

8.2.. Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ευστάθειας σε περίπτωση βλά¬ 
βης θα επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές · περιπτώσεις και με την 
προϋπόθεση ότι η Αρχή κρίνει ότι οι αναλογίες, διατάξεις και άλλα 
χαρακτηριστικά του πλοίου είναι, για την ευστάθεια σε περίπτωση 
βλάβης, τα πιο ευνοϊκά που μπορούν πρακτικά και λογικά να γίνουν 
αποδεκτά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

' Κανονισμός 9. 

Ερματισμός επιβατηγών πλοίων. 

1. Έρμα νερού δεν θα μεταφέρεται γενικά σε δεξαμενές που προοτ 
ρίζονται για καύσιμο πετρέλαιο. Σε πλοία στα οποία δεν είναι πρα¬ 
κτική η αποφυγή διοχέτευσης νερού σε δεξαμενές καυσίμου πετρε¬ 
λαίου, θα τοποθετείται συσκευή διαχωρισμού πετρελαίου — νερού που 
να ικανοποιεί την αρχή ή θα προβλέπονται άλλα εναλλακτικά μέσα, 
αποδεκτά από την Αρχή, όπως εκφόρτωση του ακάθαρτου έρματος 
σε ευκολίες υποδοχής ξηράς. 

2. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν θίγουν τις διατάξεις της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Αποφυγή Ρύπανσης από πλοία, που 
.ισχύει.. 

Κανονισμός 10. 

Λκρ,αία. διαφράγματα και διαφράγματα χώρου μηχανών, σήραγγες 
ελικοφόρων αξόνων κ.λπ. σε επιβατηγά πλοία. 


I’ίνετάι μνεία'της Σύστασης για Πρότυπη Μέθοδο για την Επίτευξη 
Συμμόρφωσης προς τις Απαιτήσεις για τις Διατάξεις Αντίρροπης Κατά- 
κλυσης στα Επιβατηγό Πλοία, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με 
την Απόφαση Α266 (VIII). 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


2Ϊ?' 

ίίί'Τ. Θα τοποθετείται διάφραγμα πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθμί- 
>οής ή σύγκρουσης που θά είναι στεγανό μέχρι το κατάστρωμα στεγα- 
Ιίίΰν διαφραγμάτων. Το διάφραγμα αυτό θα ευρίσκεται σε απόσταση 
ίαπό την πρωραία κάθετο όχι μικρότερη' από 5% του μήκους του 
(πλοίου και όχι μεγαλύτερη από 3,0 μέτρα συν 5% του μήκους του 
(πλοίου; 

^',τΤ2. Όπου κάποιο τμήμα του πλοίου κάτω από την ίσαλο εκτείνε¬ 
σαι πρωραίως της πρωραίάς καθέτου π.χ. μία βολβοειδής πλώρη οι 
^αποστάσεις που καθορίζονται στήν παράγραφο - ί' θα μετρώντας άπό 
ζένά σημείο είτε: 

. 1. στο μέσο του μήκους της επέκτασης · αυτής, είτε 
ϊΚ.·2. σε απόσταση ίση με 1,5% του μήκους του πλοίου πρωραίως 
;τής πρωραίας καθέτου, είτε 

|ί?·*3ί' σε απόσταση 3 μέτρων πρωραίως της πρωραίας καθέτου, 
ιοΗοιοδήποτε δίνει την μικρότερη μέτρηση. 

3. Όπου υπάρχει μακριά πρωραία υπερκατασκευή, το διάφραγμα 
τής πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθμισης ή σύγκρουσης θα επεκτείνε- 
' ται καιροστεγώς μέχρι το επόμενο κατάστρωμα πάνω από το κατά¬ 
στρωμα στεγανών διαφραγμάτων. Η επέκταση δεν χρειάζεται νά το¬ 
ποθετείται ακριβώς πάνω από το υποκείμενο διάφραγμα εφ’ όσον ευ- 
ρίσκεται μέσα.στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 ή 2 με 
την επιτρεπόμενη εξαίρεση από την παράγραφο 4 και το τμήμα του 

καταστρώματος που σχηματίζει την βαθμίδα είναι αποτελεσματικά 
κάιροστεγές. 

’ 4. Όπου τοποθετούνται πρωραίες θύρες και ένα κεκλιμένο επί¬ 

πεδο φόρτωσης (ράμπα) σχηματίζει μέρος της επέκτασης του δια- 
' φράγματος σύγκρουσης πάνω από το κατάστρωμα στεγανών, το μέ- 

• ρ'ός του κεκλιμένου επιπέδου που απέχει περισσότερο από. 2, 3 μέτρα 
ί'πιάνω από το κατάστρωμα στεγανών μπορεί να εκτείνεται πρωραίώς 
’,του ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 1 και 2. Το κεκλιμένο 

•επίπεδο θα είναι κάιροστεγές σε ολόκληρο το μήκος του; 

?■,,, 5. Θα τοποθετούνται επίσης διαφράγματα πρυμναίας δεξαμενής . 
Ρζυγοστάθμισης, και διαφράγματα πόυ διαχωρίζουν τον χώρο μηχα¬ 
νών, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 2, από τους χώρους φορτίου και 
^επιβατών προς πλώρη και πρύμνη τα οποία θα είναι στεγανά μέχρι 
βτό 'ατάστρωμα. στεγανών διαφραγμάτων. Πάντως , το διάφραγμα 
ΐ'τής'πρυμναίας.-δεξαμενής- ζυγοστάθμισης· μπορεί να' έχει, .βαθμίδα 
ϊ - κάτω από το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων εφόσον ο βαθ- 
'-μός ασφάλειας του πλοίου, σε ότι αφορά την υποδιαίρεση, δέν μειώ- 
ί- νεται απ’ αυτή τη διάτάξη. 

;:· ; · 6. Σε όλες τις περιπτώσεις οι χοάνες των έλικοφόρων αξόνων θα 
.. είναι κλεισμένες μέσα σε στεγανούς χώρουςπεριωρισμένου όγκου. Ο 
πρυμναίος στυπιοθλίπτης θα είναι τοποθετημένος σε μία στεγανή σή- 
1- ραγγα άξονα ή σε άλλο στεγανό χώρο χωριστό από τον χώρο της 
χοάνης του ελικοφόρου άξονα και τέτοιου όγκου ώστε αν κατακλυ- 
σθεί από διαρροή του στυπιοθλίπτη να μην βυθιστεί η γραμμή ορίου 
; βύθισης. 

Κανονισμός 11. 

Διάφραγμα σύγκρουσης σε φορτηγά πλοία. 

1. Για τον σκοπό του Κανονισμού αυτού οι όροι «κατάστρωμα- 
εξάλων» «μήκος πλοίου» και «πρωραία κάθετος» έχουν τις έννοιες 
που ορίζονται στην ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φόρτω- 

'. αής... V, 

2. Θα τοποθετείται διάφραγμα σύγκρουσης που θα είναι στεγανό 
μέχρι το κατάστρωμα εξάλων. Το διάφραγμα αυτό θα ευρίσκεται σε 
απόσταση απο την πρωραία κάθετό όχι μικρότερη από 5% του μή¬ 
κους του πλοίου ή 10 μέτρα, οποιοδήποτε είναι μικρότερο και εκτός 
αν επιτραπεί από την Αρχή,.όχι. μεγαλύτερη από 8% ίου μήκους του 
πλοίου: 

■ 3. Όπου κάποιο τμήμα του πλοίου κάτω από την ίσαλο, εκτείνε¬ 
ται πρωραίως της πρωραίας καθέτου π.χ. μία βολβοειδής πλώρή, οι 
αποστάσεις που καθορίζονται στη παράγραφο 2 θα μετρώνται από 
"ένα σημείο είτε:. .,-· : ". 

.1. στό μέσο τουί’μήκους .της επέκτασης αυτής, είτε 

; .2 σε απόστασή ίση με 1,5% του μήκους του πλοίου πρωραίως 

• της πρωραίας καθέτου, έίτέ . 

.3 σε απόσταση 3 μέτρων πρωραίως της πρωραίας καθέτου· 

• οποιοδήποτε δίνει την μικρότερη μέτρηση. 

4. Το διάφραγμα μπορεί να έχει βαθμίδες ή εσοχές εφ’όσον άυτές 


είναι μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 ή 3. Σωλη¬ 
νώσεις, που διαπερνούν το στεγανό σύγκρουσης θα εφοδιάζονται με 
κατάλληλα επιστόμια χειριζόμενα πάνω από το κατάστρωμα εξάλων 
και το σώμα του επιστομίου θα τοποθετείται ασφαλώς στο διά¬ 
φραγμα εσωτερικά της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθμισης. Τα επι¬ 
στόμια μπορούν να τοποθετούνται στην πρυμναία πλευρά του δια¬ 
φράγματος σύγκρουσης εφ’ όσον είναι αμέσως προσιτά σε όλες τις 
συνθήκες υπηρεσίας και ο χώρος στον οποίο ευρίσκονται δεν είναι 
χώρος φορτίου. Όλα τα επιστόμια θα είναι από χάλυβα, ορείχαλκο ή 
άλλο εγκεκριμένο ελατό υλικό. Επιστόμια από συνήθη χυτοσίδηρο ή 
παρόμοιο υλικό δεν είναι αποδεκτά. Στο διάφραγμα αυτό δεν θα το¬ 
ποθετούνται θύρες, ανθρωποθυρίδες, αγωγοί αερισμού ή οποιοδήποτε 
άλλο άνοιγμα. 

- 5; Όπου υπάρχει μακριά πρωραία υπερκατασκευή το διάφραγμα 
σύγκρουσης θα εκτείνεται καιροστεγώς μέχρι το επόμενο κατά¬ 
στρωμα πάνω από το κατάστρωμα εξάλων. Η επέκταση δεν χρειάζε¬ 
ται να τοποθετείται ακριβώς πάνω από το υποκείμενο διάφραγμα, 
εφ’ όσον ευρίσκεται μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 
2 ή 3 με την επιτρεπόμενη εξαίρεση από την παράγραφο 6 και το 
τμήμα του καταστρώματος που σχηματίζει την βαθμίδα είναι αποτε¬ 
λεσματικά κάιροστεγές. 

6. Όπου τοποθετούνται πρωραίες θύρες και ένα κεκλιμένο επί¬ 
πεδο φόρτωσης (ράμπα) σχηματίζει μέρος της επέκτασης του δια¬ 
φράγματος σύγκρουσης πάνω από το κατάστρωμα εξάλων, το μέρος 
του κεκλιμένου επιπέδου που απέχει περισσότερο από 2, 3 μέτρα 
πάνω από το κατάστρωμα εξάλων μπορεί να εκτείνεται πρωραίως 
του ορίου, που καθορίζεται στην παράγραφο 2 ή 3. Το κεκλιμένο επί¬ 
πεδο θα είναι κάιροστεγές σε ολόκληρο το μήκος του. 

7. Ο αριθμός των ανοιγμάτων στην επέκταση του διαφράγματος 
σύγκρουσης πάνω από το κατάστρωμα εξάλων θα περιορίζεται στο 
ελάχιστο δυνατό σύμφωνα με την σχεδίαση και κανονική λειτουργία 
του πλοίου. Όλα αυτά τα ανο : (·ματα θα μπορούν να κλείνουν καιρο- 
στεγώς. 

Κανονισμός 12. 

' Διπύθμένα ’σε' επιβατηγά πλοία.,. -. 

1. Θ“ τοποθετείται διπύθμενο' εκτεινόμενο από το διάφραγμα της 
πρωραίας δεξαμενής ζύγοστάθμισης. μέχρι το διάφραγμα πης πρυ¬ 
μναίας δεξαμενής ζυγοστάθμισης, όσο αυτό είναι πρακτικά-δυνατό 
και συμβιβαστό με τή σχεδίαση και την κανονική λειτουργία του 
πλοίου. 

.1. Σε πλοία μήκους 50 μέτρων και άνω αλλά μικρότερα από 61 
μέτρα θα τοποθετείται διπύθμενο τουλάχιστον από το χώρο του μη¬ 
χανοστασίου.μέχρι το διάφραγμα της πρωραίας δεξαμενής ζυγοστάθ- 
μισης ή όσο πλήσιέστερα σ’ αυτό είναι πρακτικά δυνατό. 

.2. Σε πλοία μήκους 61 μέτρων και άνω αλλά μικρότέρα από 76 
μέτρα θα τοποθετείται διπύθμενο τουλάχιστο εκτός του χώρου μηχα¬ 
νών και θα εκτείνεται μέχρι τα διαφράγματα της πρωραίας και πρυ¬ 
μναίας δεξαμενής ζυγοστάθμισης ή όσο πλήσιέστερα σ’ αυτά είναι 
πρακτικά δυνατό. 

,3. Σε-πλοία μήκους 76 μέτρων και άνω.θα τοποθετείται διπύθ¬ 
μενο στο μέσο του πλοίου και θα εκτείνεται μέχρι τα διαφράγματα 
της πρωραίας και πρυμναίας δεξαμενής ζυγοστάθμισης ή όσο πλησιέ- . 
στερα σ’ αυτά είναι πρακτικά δυνατό. 

2: Όπου απαιτείται η τοποθέτησή διπύθμενου το ύψος του θα ικα¬ 
νοποιεί την Αρχή και ο εσωτερικός πυθμένας θα συνεχίζεται μέχρι τις 
πλευρές του πλοίου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο πυθμένας να προστα¬ 
τεύεται μέχρι το κυρτό μέρος της γάστρας. 

Η προστασία αυτή θα θεωρείται επαρκής αν οποιοδήποτε σημείο 
της γραμμής τομής της εξωτερικής ακμής του πλευρικού ελάσματος 
του διπύθμενου με τα ελάσματα της γάστρας δεν ευρίσκεται χαμηλό¬ 
τερα από ένα οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το σημείο τομής 
με το εξωτερικό ίχνος του μέσου νομέα μιας εγκάρσιας διαγώνιας 
γραμμής με κλίσή 25® ως προς τη βασική γραμμή αναφοράς τήν 
οποία τέμνει σε σημείο που ευρίσκεται σε απόσταση από τον _άξονα 
του πλοίου, ίση, ^ προς το μισό του. πλάτους του πλοίου εξωτερικά 
. από τους νομερςφζ . . 

3. Μικρά φρεάτια που κατακευάζονται μέσα στο διπύθμενο που έ¬ 
χουν σχέση με τις διατάξεις απάντλησης των κυτών κ.λπ. δεν θα 
εκτείνονται προς τα κάτω περισσότερρ από όσο είναι αναγκαίο. Το 
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βάθος του φρεατίου σε χάμιά περίπτωση θα είναι μεγαλύτερο από το 
βάθος του διπύθμενου στην κεντρική γραμμή πλην 460 χιλιοστόμε¬ 
τρα και δεν θα εκτείνεται κάτω από το οριζόντιο επίπεδο που αναφέ- 
ρεται στη παρ. 2. Όμως στο πρυμναίο άκρο της σήραγγας άξονα, 
επιτρέπεται φρεάτιο εκτεινόμενο μέχρι τον εξωτερικό πυθμένα. Η 
Αρχή μπορεί να επιτρέψη άλλα φρεάτια (π.χ. για λιπαντικό έλαιο 
κάτω από τις κύριες μηχανές) αν κρίνει ότι οι διατάξεις παρέχουν 
ισοδύναμη προστασία με εκείνη που παρέχεται από διπύθμενο που. 
πληροί τον Κανονισμό αυτό.. 

4. Λεν είναι αναγκαία η εγκατάσταση διπύθμενου σε στεγανά δια¬ 
μερίσματα μέτριου μεγέθους, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την μεταφορά υγρών, εφ’ όσον κατά την. κρίση της Αρχής, η 
ασφάλεια του πλοίου σε περίπτωση βλάβης τού πυθμένα ή των πλευ¬ 
ρών δεν επηρεάζεται δυσμενώς από αυτή την αιτία. 

5. Στην περίπτωση πλοίων στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Κανονισμού 1.5 και τα οποία απασχολούνται σε κανονική υπηρε¬ 
σία μέσα στα όρια βραχύ διεθνούς πλού, όπως ορίζεται στον Κανονι¬ 
σμό 111/2, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την μη τοποθέτηση διπύθμε¬ 
νου σε οποιοδήποτε σημείο του πλοίου τό οποίο υποδιαιρείται με συν¬ 
τελεστή που δεν υπερβαίνει το 0,50 αν κρίνει ότι η εγκατάσταση δί- 
πύθμενου σ’ αυτό το τμήμα δεν συμβιβάζεται με τη σχεδίαση και την 
κανονική λειτουργία του πλοίου. 

Κανονισμός 13. 

Προσδιορισμός, χάραξη και καταχώρηση των εμφόρτων ισάλων 
γραμμών υποδιαίρεσης για επιβατηγά πλοία. 

1. Για να διατηρηθεί ο απαιτούμενος βαθμός υποδιαίρεσης, πρέπει 
να προσδιορισθεί και να χαραχθεί στις πλευρές του πλοίου μία γραμ¬ 
μή φόρτωσης που να αντιστοιχεί στο εγκεκριμένο βύθισμα υποδιαίρε¬ 
σής. Πλοίο που διαθέτει χώρους ειδικά διασκευασμένους για ενδιαί¬ 
τηση επιβατών και μεταφορά φορτίου εναλλακτικά, μπορεί, εφ’ όσον 
οί πλοιοκτήτες επιθυμούν, ν.α έχει μία ή περισσότερες πρόσθετες 
γραμμές φόρτωσης προσδιορισμένες και χαραγμένες. που να αντι¬ 
στοιχούν” στα βυθίσματά'υποδιαίρεσης τα οποία η Αρχή μπορεί να εγ¬ 
κρίνει. για τις .εναλλακτικές συνθήκες υπηρεσίας. ; " . 1 . . . , 

. 2. Οϊ προσδιορισμένες και χαραγμένες γραμμές.'φόρτωσης υπο- 

διαίρεσης-θα κατάχώρούνται; στο πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβάτη:, 
γού Πλοίου.και θά.χαρακτηρίζονται με την ένδειξή. Ο. I. για κατά- 
στασή κυρίως επιβατηγού πλοίου και Ο. 2, €. 3. κ.λπ. για τις εναλ¬ 
λακτικές καταστάσεις. 

3. Το ύψος εξάλων που αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές τις . 
γραμμές φόρτωσης θα μετράται στην ίδια θέση και από την ίδια 
γραμμή καταστρώματος, όπως προσδιορίζονται τά.ύψή εξάλων σύμ¬ 
φωνα με την -Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φόρτωσης πού ισχύει. 

4. Το ύψος εξάλων που αντιστοιχεί σε κάθε εγκεκριμένη έμφορτη 
ίσαλο γραμμή υποδιαίρεσης, και οι συνθήκες υπηρεσίας για τις οποίες 
είναι εγκεκριμέν- Ί α αναγράφονται σαφώς στο Πιστοποιητικό Ασφά¬ 
λειας. Επιβστ: (<.·. Πλοίου. 

.5. Σε καμιά περίπτωση η χάραξη οποιοσδήποτε έμφορτης ισάλου 
γραμμής υποδιαίρεσης θα γίνεται πάνω από την ανώτάτη γραμμή 
φόρτωσης σε θαλάσσιο νερό', όπως αυτή προσδιορίζεται από την αν¬ 
τοχή του πλοίου ή τη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φόρτωσης που 
ισχύει. 1 ' 

6. Οποιαδήποτε κι αν είναι η θέση χάραξης των εμφόρτων ισάλων 
γραμμών υποδιαίρεσης, το πλοίο σε καμιά περίπτωση θά φορτώνεται 
έτσι ώστε να βυθίζεται η γραμμή φόρτωσης που αντιστοιχεί στην 
εποχή και την περιοχή, όπως, καθορίζεται σύμφωνα με την Διεθνή 
Σύμβαση περί Γραμμών Φόρτωσης που ισχύει. 

7. Ένα πλοίο, σε καμιά περίπτωση θα φορτώνεται έτσι ώστε όταν 
ευρίσκετάι σε θαλάσσιο νερό, να βυθίζεται η έμφορτη ίσαλος γραμμή 
υποδιαίρεσής,· πόυ αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ταξίδι και συνθήκη 
υπηρεσίας. 

Κανονισμός· 14. 

Κατασκευή κα'ι' αρχική:δοκιμή στεγανών'διαφραγμάτων^ κ.λπ. σε., 
.επιβατηγά και φορτηγά πλοία. 

1. Κάθε στεγανό διάφραγμα υποδιαίρεσης είτε εγκάρσιο είτε διά- 
μηκες, θα κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανό να 


υφίσταται με κατάλληλο περιθώριο αντοχής, την πίεση που οφείλεται 
στη μέγιστη στήλη νερού που μπορεί να χρειαστεί να αντέξει σε περί¬ 
πτωση βλάβης του. πλοίου, τουλάχιστον όμως την πίεση που οφείλε¬ 
ται σε στήλη νερού που φθάνει μέχρι το ύψος της γραμμής ορίου βύθι¬ 
σης. Η κατασκευή των διαφραγμάτων αυτών θα ικανοποιεί την Αρ- 

χή· 

2.1. Οι βαθμίδες και οι εσοχές των διαφραγμάτων θα είναι στεγανές 
και ίσης αντοχής με το διάφραγμα στη θέση όπου παρουσιάζεται κάθε 
μία. 

2.2. Όπου νομείς ή ζυγά διέρχονται μέσα από στεγανό κατάστρωμα 
ή διάφραγμα αυτό θα κατασκευάζεται στεγανό χωρίς χρήση ξύλου ή 
τσιμέντου. 

3. Η δοκιμή στεγανότητας· των κύριων διαμερισμάτων) γεμίζο)- 
ψάς|τα|με[νερό|δεν|είνάι υποχρεωτική. |Όταν δεν εκτελείται η δοκιμή 
αυτή, τότε η δοκιμή με εκτόξευση νερού από εύκαμπτο σωλήνα είναι 

„ υποχρεωτική· η δοκιμή αυτή θα εκτελείται κατά το πιο προχωρημένο 
στάδιο της κατασκευής, του πλοίου. Σε κάθε περίπτωση θα εκτελείται 
λεπτομερής επιθεώρηση των στεγανών διαφραγμάτων. 

4. Η πρωραία δεξαμενή ζυγοστάθμισης, τα διπύθμενα (περιλαμ¬ 
βάνονται οι σωληνοειδείς τρόπιδες) και οι εσωτερικοί πυθμένες, θα 
δοκιμάζονται με στήλη νερού που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της 
παρ. 1. 

5. Δεξαμενές που προορίζονται για υγρά και που αποτελούν 
τμήμα της υποδιαίρεσης του πλοίου, θα δοκιμάζονται ως προς τη 
στεγανότητα, με στήλη νερού που φθάνει μέχρι την ανώτατη έμφορτη 
ίσαλο γραμμή υποδιαίρεσης ή μέχρι τα δύο τρίτα του ύψους από την 
άνω όψη της τρόπιδας μέχρι τη γραμμή ορίου βύθισης στη θέση των 
δεξαμενών, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, με την προϋπόθεση όμως 
ότι σε καμιά περίπτωση το ύψος της στήλης θα είναι μικρότερο από 
0,9. μέτρα πάνω από την οροφή της δεξαμενής. 

6. Οι δοκιμές που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 έχουν σκοπό την 
εξασφάλιση της στεγανότητας των κατασκευαστικών διατάξεων της 
υποδιαίρεσης και δεν θα πρέπει να θεωρούνται σαν δοκιμές καταλλη¬ 
λότητας οποιοσδήποτε διαμερίσματος για την αποθήκευση καύσιμου , 
πετρελαίου ή- για,άλλους; ειδικούς -σκοπούς για τους οποίους μπορεί/ 
να. απαιτείται, δοκιμή "αυστηρότερου .χαρακτήρα που.εξαρτάται άπό': 
το ύψος στο οποίο μπορεί-να.,φθάσει το υγρό στη δεξαμενή ή στις σϋντ,. 
δέσεις της. - 

Κανονισμός 15. 

Ανοίγματα σε στεγανά διαφράγματα σε επιβατηγά-πλοία. 

1. Ο αριθμός των ανοιγμάτων στα στεγανά διαφράγματα θα πε¬ 
ριορίζεται στο ελάχιστο σύμφωνα με τη σχεδίαση και την κανονική 
λειτουργία του πλοίου, θα προβλέπονται ικανοποιητικά μέσα για το 
κλείσιμο των ανοιγμάτων αυτών. 

2.1. Όπου σωλήνες, ευδιαίοι, ηλεκτρικά καλώδια κ.λπ. διέρχονται 
από διαφράγματα στεγανής υποδιαίρεσης, θα λαμβάνονται μέτρα 
που θα εξασφαλίζουν την στεγανή ακεραιότητα των διαφραγμάτων. 

2.2. Επιστόμια που δέν αποτελούν μέρος του συστήματος σωληνώ¬ 
σεων δεν επιτρέπονται στα διαφράγματα στεγανής υποδιαίρεσης. 
2.3.. Μόλυβδος ή άλλα ευαίσθητα στη θερμότητα υλικά δεν θα χρησι¬ 
μοποιούνται σε συστήματα πόυ διαπερνούν στεγανά διαφράγματα 
υποδιαίρεσης, όπου η βλάβη των συστημάτων αυτών σε περίπτωση 
πυρκαϊάς θα είχε δυσμενή επίδραση στη στεγανή ακεραιότητα των 
. διαφραγμάτων. 

3.1. Δεν θα επιτρέπονται θύρες, ανθρωποθυρίδες ή ανοίγματα επι-· 
κοινωνίας: 

.1. Στο διάφραγμα σύγκρουσης κάτω από την γραμμή ορίου βύθι- 
φΓ ' ς ’ ..■'.·' 

.2. Στα εγκάρσια στεγανά, διαφράγματα που χωρίζουν-ένα χώρο 
φορτίου από γειτονικό χώρο φορτίου, ή από μόνιμη ή εφεδρική απο- 
θήκη καυσίμου, με φις .εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 
12 και στον κανονισμό 16. 

3.2. Με την εξαίρεση.που προβλέπεται στην παράγραφο 3.3, το διά¬ 
φραγμα σύγκρουσης επιτρέπεται να διαπερνάται κάτω από τη γραμ¬ 
μή ορίου βήθισης τό πολύ από ένα (σωλήνα πουιδιοχετεύει υγρό στην 
πρωραία .δεξαμενή ζυγοστάθμισης, με την προϋπόθεση ότι ο σωλήνας _ 
αυτός είναι εφοδιασμένος με κοχλιωτό επιστόμιο ικανό να χειρίζεται 
πάνω από το κατάστρωμα στεγανών, το δε σώμα του επιστομίου εί¬ 
ναι στερεωμένο πάνω στο διάφραγμα σύγκρουσης μέσα στην πρω-. 
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δεξαμενή ζυγόστάθμισης. 

|1§%' !: ·Αν·'η πρωραία δεξαμενή ζυγόστάθμισης υποδιαιρείται κατά 
ίΜρόπο ώστε να δέχεται δύο διαφορετικά είδη υγρών η Αρχή μπορεί 
<.'να επιτρεψει το διάφραγμα σύγκρουσης να διαπερνάται κάτω από τη 
|%&μμή ορίου βύθισης από δύο σωλήνες, κάθε ένας από τους οποίους 
ί'ίεώαι τοποθετημένος όπως' απαιτείται άπό την παράγραφο 3.2., εφ’ 

Μ -όσον η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει άλλος, πρακτικός τρόπος, εγκατά- 
Ρό'-στάσης του δεύτερου αυτού σωλήνα, και ότι η ασφάλεια του πλοίου 
διατηρείται λαμβανομένης υπ’ όψη της παρεχομένης πρόσθετης υπο¬ 
διαίρεσης στην πρωραία δεξαμενή ζυγοατάθμισης. 

^ΐ; Στεγανές θύρες τοποθετημένες σε διαφράγματα μεταξύ μονίμων 
εφεδρικών αποθηκών καυσίμων, θα είναι πάντοτε προσιτές, με 
ί|ρ, εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 11.2 για θύρες απο- 
ίθηκών καυσίμου σε υποφράγματα. 

■?4.2ί θα λαμβάνονται ικανοποιητικά μέτρα με τη χρήση προφυλα- - 
κιηρων ή άλλων μέσων για να αποφεύγεται η παρεμπόδιση.του κλει¬ 
σίματος των στεγανών θυρών των αποθηκών καυσίμου από τους 
ί γαιάνθρακες. 

ί' 5. Στους χώρους που περιέχουν τις κύριες και βοηθητικές μηχανές 
" πρόωσης, περιλαμβανομένων των λεβήτων που εξυπηρετούν ανάγκες 
πρόωσης και όλες τις μόνιμες αποθήκες καυσίμων, δεν μπορούν να 
τοποθετηθούν περισσότερες από μία θύρες σε κάθε κύριο εγκάρσιο 
. στεγανό διάφραγμα, εκτός απότις θύρες αποθηκών καυσίμου και ση- 
'ράγγων αξόνων. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι άξονες οι σήραγγες 
θα συνδέονται με διάδρομο εσωτερικής επικοινωνίας. Θα υπάρχει 
μόνο μία θύρα μεταξύ του χώρου μηχανών και του χώρου των ση¬ 
ράγγων όπου υπάρχουν δύο άξονες και μόνο δύο θύρες όπου υπάρ¬ 
χουν περισσότεροι από δύο. Ολες αυτές οι θύρες θα είναι ολισθαίνου- 
' σες και τοποθετημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τα κατώ¬ 
φλια τους όσο είναι πρακτικά δυνατό ψηλότερα. Ο χειροκίνητος μη¬ 
χανισμός για τον χειρισμό των θυρών αυτών πάνω από το κατά¬ 
στρωμα στεγανών, θα ευρίσκεται έξω από τους χώρους που περιέ¬ 
χουν μηχανήματα αν αυτό συμβιβάζεται με ικανοποιητική διάταξη 
.του αναγκαίου μηχανισμού. .· .' ;. ·ν': ·■/.. 

' 6.1, Οι στεγανές θύρες θα είναι ολισθαίνουσεςή γιγγλύμωτές ή.άλ-,. 

λου ισοδύναμου τύπου. Ελασμάτινες θύρες.που στερεώνονται, μόνο, με, 

-■ κοχλίες και θύρες που κλείνουύ με τη βαρύτητά .ή "με βάρος που πέ¬ 
φτει, δεν επιτρέπονται, ·, “ ; · 

6.2. Οι ολισθαίνουσες θύρες μπορεί να είναι είτε: 

χειροκίνητες μόνο είτε 

μηχανοκίνητες καθώς και χειροκίνητες. 

■ 6.3. Οι επιτρεπόμενες στεγανές θύρες μπορούν επομένως να διαιρε-. 

' θούν σε τρεις κλάσεις: 

Κλάση 1 — Γιγγλύμωτές θύρες. 

,Κλάση 2 — Χειροκίνητες ολισθαίνουσε ς θύρες. 

Κλάση 3 - Ολισθαίνουσες θύρες που λειτουργούν μηχανοκίνητα κα¬ 
θώς και χειροκίνητα. 

6.4. Τα μέσα χειρισμού οποίασδήποτε στεγανής θύρας είτε λειτουρ¬ 
γεί μηχανοκίνητα είτε όχι θα είναι ικανά να κλείνουν την θύρα με 
κλίση του πλοίου 15“ προς δποιαδήποτε πλευρά. 

6.5. Σε όλες τις κλάσεις στεγανών θυρών θα τοποθετούνται ενδείκτες 

που θα δείχνουν, σε όλους τους-σταθμούς χειρισμού από τους οποίους 
οι θύρες δεν είναι ορατές", αν -οι θύρες είναι κλειστές ή ανοικτές. Αν 
οποιαδήποτε από τις στεγανές θύρές, οποίασδήποτε κλάσης δεν έχει 
διάταξη τέτοια ώστε να, μπορεί να κλείνει από κεντρικό σταθμό ελέγ¬ 
χου θα προβλέπεται η ύπαρξη ενός μηχανικού, ηλεκτρικού, τηλεφω¬ 
νικού ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου άμεσης επικοινωνίας 
που θα επιτρέπει στον αξιωματικό φυλακής να επικοινωνεί γρήγορα 
με του υπεύθυνο για το κλείσιμο της αναφερόμενης θύρας, ύστερα από 
προηγηθείσες εντολές. 

7. Οι γιγγλύμωτές θύρες (Κλάση 1) θα εφοδιάζονται·με μηχανι¬ 
σμούς κλεισίματος ταχείας λειτουργίας, όπου σφιγκτήρες που μπο¬ 
ρούν να χειρίζονται από κάθε πλευρά του διαφράγματος. 

8. Οι χειροκίνητες ολισθαίνουσες θύρες (Κλάση 2) μπορούν να έ- . 
χουν οριζόντια ή κάτακόρυφη κίνηση. Ο μηχανισμός της θύρας θα 
μπορεί να χειρισθεί τοπικά από οποιαδήποτε πλευρά της θύρας και 
επί πλέον από μία προσιτή θέση πάνω άπό το κατάστρωμα στεγανών 
με κίνηση περΐότρέφόμενόυ στρόφαλου ή με άλλη κίνηση, που παρέ-, 

. χει την ίδια εγγύηση ασφάλειας και είναι εγκεκριμένου τύπου. Μπο¬ 
ρεί να επιτραπούν. αποκλίσεις από την απαίτηση χειρισμού και από 
τις δύο πλευρές, αν η απαίτηση αυτή είναι αδύνατη λόγω της διαρ¬ 
ρύθμισης των χώρων. Κατά την■ λειτουργία του χειροκίνητου μηχανι¬ 


σμού ο απαιτούμενος χρόνος για το πλήρες κλείσιμο της θύρας. όταν 
το πλοίο είναι σε όρθια θέση δεν θα υπερβαίνει τα 90 δευτερόλεπτα. 
9.1. Οι ολισθαίνουσες θύρες που λειτουργούν μηχανοκίνητα (Κλάση 
3) μπορεί να έχουν κατακόρυφη ή οριζόντια κίνηση. Αν μια θύρα 
απαιτείται να■ λειτουργεί μηχανοκίνητα από ένα κεντρικό σταθμό 
ελέγχου, ο μηχανισμός θα έχει τέτοια διάταξη, ώστε η θύρα να μπο¬ 
ρεί επιπλέον να λειτουργεί μηχανοκίνητα τοπικά και από τις δύο 
πλευρές. Η διάταξη θα είναι τέτοια ώστε η θύρα να κλείνει αυτόματα 
αν ανοιχθεί με τοπικό χειρισμό μετά το κλείσιμό της από τον κεντρι¬ 
κό σταθμό, και επίσης οποιαδήποτε θύρα να μπορεί να παραμένει 
κλειστή με τοπικά συστήματα που θα εμποδίζουν το άνοιγμα της θύ¬ 
ρας από τον ανώτερο σταθμό ελέγχου. Θα προβλέπονται σε κάθε 
πλευρά του διαφράγματος χειριστήρια επιτόπιου ελέγχου, συνδεό¬ 
μενα με τον μηχανοκίνητο μηχανισμό και θα έχουν διάταξη τέτοια, 
■που να επιτρέπει σε άτομα διερχόμενα από το άνοιγμα της θύρας να 
κρατούν και τα δύο χειριστήρια στην ανοικτή θέση χωρίς να μπορούν 
να θέσουν ακούσια σε λειτουργία τον μηχανισμό κλεισίματος. Οι μη¬ 
χανοκίνητες ολισθαίνουσες θύρες θα είναι εφοδιασμένες με χειροκί¬ 
νητο μηχανισμό που θα λειτουργεί τοπικά από οποιαδήποτε πλευρά 
και από προσιτή θέση·πάνω από το χ’ατάστρωμα στεγανών [λε κίνηση 
περιστρεφόμενου στρόφαλου ή με άλλη κίνηση που παρέχει την ίδια 
εγγύηση ασφάλειας και είναι εγκεκριμένου τύπου, θα προβλέπεται 
προειδοποίηση με ηχητικό σήμα ότι η θύρα άρχισε να κλείνει και θα 
συνεχίσει να κινείται μέχρι να κλείσει τελείως. Το κλείσιμο της θύρας 
θα γίνεται σε αρκετό χρόνο ώστε να παρέχεται ασφάλεια. 

9.2. θα υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες πηγές ενέργειας 

ικανές για το άνοιγμα και το κλείσιμο όλων των ελεγχομένων θυ¬ 
ρών, και κάθε μία απ’ αυτές θα είναι ικανή για την λειτουργία όλων 
των θυρών ταυτόχρονα. Οι δύο πηγές ενέργειας θα ελέγχονται από 
τον κεντρικό σταθμό στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, ο οποίος θα περιλαμ¬ 
βάνει όλους τους αναγκαίους ενδείκτες, για τον έλεγχο ότι κάθε μία 
από τις δύο πηγές ενεργείας είναι ικανή να εξασφαλίζει ικανοποιητι¬ 
κά την απαιτούμενη υπηρεσία. ", .. γ 

9.3. Στην περίπτωση υδραυλικής λειτουργίας κάθε πηγή ενέργειας 
θα αποτελείταί από μίά αντλία ικανή να κλείνει όλες τις. θύρες σε 
χρόνο το πολύΙόΟ δευτερολέπτων. Επί πλέον θα υπάρχουν για το σύ¬ 
νολο τής εγκατάστασής υδραύλικοί συσσωρευτές, ικανοποιητικής-χιρ-ν 
ρητικότητας. για τη λειτουργία όλων των θυρών τουλάχιστον τρεις 
φορές, δηλαδή - κλείσιμο—'άνοίγμά κλείσιμο. 

Το χρησιμοποιούμενο· ρέυστό δεν θα πήζει στις θερμοκρασίες που 
είναι ενδεχόμενο να πάρουσΐάσθούν' κατά την υπηρεσία του πλοίου. 

10.1. Γιγγλύμωτές στεγανές θύρες (Κλάσις 1) σε χώρους επιβατών, 
πληρώματος και εργασίας επιτρέπονται μόνο, εφ’ όσον ευρίσκονται 
πάνω από το κατάστρωμα του οποίου ή κάτω όψη, στο χαμηλότερο 
σημείο της στην πλευρά του πλοίου είναι τουλάχιστον 2,0 μέτρα 
πάνω από την ανώτατη έμφορτή ίσαλο γραμμή υποδιαίρεσης. 

10.2. Στεγανές θύρες, τα κωτώφλια των οποίων ευρίσκονται πάνω 
απάτην ανώτατη γραμμή φόρτωσης και κάτω από τη γραμμή που 
καθορίζεται στην παράγραφο 10.1 θα είνάι ολισθαίνουσες και 
μπορούν να είναι χειροκίνητες (Κλάση 2), εκτός από τέτοιες 
θύρες πλοίων που εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόες και απαιτείται να 
έχουν συντελεστή υποδιαίρεσης 0,50 ή μικρότερο, οι οποίες πρέπει να 
είναι όλες μηχανοκίνητες. Όταν οχετοί συνδεόμενοι με χώρους κατε- 
ψυγμένου φορτίου και αγωγοί αερισμού ή τεχνητού ελκυσμού διέρ¬ 
χονται από περισσότερα από ένα κύρια στεγανά διαφράγματα υπο¬ 
διαίρεσης οι θύρες στα ανοίγματα αυτά θα λειτουργούν μηχανοκί¬ 
νητα. 

11.1 Στεγανές θύρες οι οποίες μπορούν μερικές φορές να ανοίγονται 
κατά την διάρκεια του πλου και των οποίων τα κατώφλια βρίσκονται 
κάτω από την ανώτατη έμφορτη ίσαλο γραμμή υποδιαίρεσης θα είναι 
ολισθαίνουσες. Οι ακόλουθοι κανόνες θα εφαρμόζονται: 

.1. Όταν ο αριθμός τέτοιων θυρών (εξαιρουμένων των θυρών ει¬ 
σόδου στις σήραγγες αξόνων) υπερβαίνει τις πέντε, όλες οι θύρες αυ¬ 
τές, καθώς και εκείνες στην είσοδο σήράγγων αξόνων ή αγωγών αε¬ 
ρισμού ή τεχνητού ελκυσμού, θα είναι μηχανοκίνητες (Κλάση 3) και 
θα μπορούν να κλείνονται ταυτόχρονα από κεντρικό σταθμό που ευρί- 
σκεται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

.2. Όταν ο. αριθμός τέτοιων θυρών (εξαιρουμένων των θυρών ει¬ 
σόδου στις σήραγγες αξόνων) είναι μεγαλύτερος από μία αλλά δεν 
υπερβαίνει. τις:πέντε. ' _ ■ 

.2.1, Όπου το πλοίο δεν διαθέτει χώρους επιβατών κάτω από το 
κατάστρωμα στεγανών διαφράγμάτων όλες οι παραπάνω αναφερο- 
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μενες'θύρες ψτορόύν να είναι χειροκίνητες (Κλάση 2). 

.2.2 Όπρυ το πλοίο διαθέτει χώρους επιβατών κάτω από το κα¬ 
τάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων όλες οι παραπάνω αναφερόμε- 
νες θύρες θα είναι μηχανοκίνητες (Κλάση 3), και θα μπορούν να κλεί- 
νονται ταυτόχρονα από κεντρικό σταθμό, πού ευρίσκεται στη γέφυρα 
ναυτιπλοΐας. 

.3. Σε οποιοδήποτε πλοίο, όπου υπάρχουν μόνο δύο τέτοιες στε¬ 
γανές θύρες και ευρίακονται στο χώρο μηχανών ή πάνω στα δια- 
φράγματα που περικλείουν αυτό το χώρο, η Αρχή μπορεί να επιτρέ¬ 
ψει 01 δύο αυτές θύρες να είναι μόνο χειροκίνητες. (Κλάση 2). 

11.2. Αν ολισθαίνουαες στεγανές θύρες, που πρέπει μερικές φορές να 
ανοίγονται κατά τη διάρκεια του πλόυ, για διευθέτηση γαιανθράκων^ 
είναι τοποθετημένες μεταξύ αποθηκών καυσίμου σε υποφράγματα 
κάτω από το κατάστρωμα στεγανών, οι θύρες αυτές θα' λειτουργούν 
μηχανοκίνητα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών αυτών θα κα- 
ταχωρούνται σε ημερολόγιο που μπορεί να καθορίζει η Αρχή. 

12.1. Αν η Αρχή κρίνει ότι τέτοιες θύρες είναι αναγκαίες, μπορεί να 
τοποθετούνται στεγανές θύρες ικανοποιητικής κατασκευής σε στεγα¬ 
νά διαφράγματα που χωρίζουν χώρους φορτίου υποφραγμάτων. Οι 
θυρες αυτές μπορούν να είναι γιγγλυμωτές, κυλιόμενες ή ολισθαίνου- 
σες, αλλά δεν θα είναι τηλεχειριζόμενες. Θα τοποθετούνται στο ανώ¬ 
τατο επίπεδο και σε απόσταση όσο μεγαλύτερη είναι πρακτικά δυνα¬ 
τό από το εξωτερικό περίβλημα, αλλά σε καμιά περίπτωση οι εξωτε¬ 
ρικές κατακόρυφες ακμές τών θυρών αυτών θα απέχουν απο το εξω¬ 
τερικό περίβλημα του πλοίου, απόσταση μικρότερη από το ένα πέμ¬ 
πτο, του πλάτους του πλοίου, όπως ορίζεται στον κανονισμό 2, η 
απόσταση δε αυτή θα μετραται κάθετα προς την κεντρική γραμμή 
του πλοίου στο ύψος της ανώτατης έμφορτης ισάλου γραμμής υπο¬ 
διαίρεσης. 

12.2. Οι θύρες αυτές θα κλείνονται πριν από την έναρξη του πλου και 
θα παραμένουν κλειστές κατά την διάρκεια της ναυσιπλοΐας ο χρόνος 
του ανοίγματος των θυρών αυτών στο λιμάνι, και του κλεισίματος 
αυτών πριν από την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι θα κατα- 
χωρούνται στο' ημερολόγιο. Αν οποιαδήποτε από τις θύρες είναι προ- 
σιτή κατά τον· πλου θα εφοδιάζεται με διάταξη πού να εμποδίζει το 
άνοιγμά της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Όταν προτείνεται η εγ- 

■ κατάσταση τέτοιων θυρών ο. αριθμός και οί διατάξεις τους θα εξετά- 
ζοντα. ειδικά από την Αρχή. 

13. ·Δεν θα επιτρέπονται φορητά.ελάσματα στα διαφράγματα παρά : 
μοιών στους χώρους μηχανών. Τα ελάσματα αυτά θα ευρίακονται 
πάντοτε στη θέση τους πριν από την αναχώρησή του.πλοίου από το 

'-λιμάνι και δεν θα αφαιρούνται κατά την ναυσιπλοΐα εκτός αν υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη. 

Θα λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αντικατάστασή 
τους ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές. 

14. Ολες οι στεγανές θύρες θα τηρούνται κλειστές κατά τη ναυσι¬ 
πλοΐα εκτός αν υπάρξει ανάγκη να ανοιχθούν για τη λειτουργία του 
πλοίου οπότε θα πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμες για άμεσο κλείσιμο. 

15.1. Οπου οχετοί ή σήραγγες για την επικοινωνία των ενδιαιτημά¬ 
των του πληρώματος με το λεβητοστάσιο ή για τη δίοδό σωληνώ¬ 
σεων ή για οποιοδήπότε άλλο σκοπό διέρχονται από κύρια εγκάρσια 
στεγανά διαγράγματα, θα είναι στεγανοί και σύμφωνοι με τις απαι- ■ 
τήσεις του κανονισμού 19. Η πρόσβαση στο ένα τουλάχιστο άκρο 
κάθε .τέτοιας· σήμαγγας^ή οχετού, εφ’_ όσον χρησιμοποιείτάι 

σαν_ δίοδος . κατά_την_ διάρκεια του πλου, θα γίνεται 

μέσω ενός οχετού που θα εκτείνεται στεγανά μέχρις αρκετό ύψος ώ- 
στε να επιτρέπει την πρόσβαση πάνώ από τη γραμμή ορίου βύθισης. 

Η πρόσβαση στο άλλο άκρο του οχετού ή της σήραγγας μπορεί να γί¬ 
νεται μέσω στεγανής θύρας του τύπου που απαιτείται από τη θέση της 
στο πλοίο. Τέτοιοι οχετοί ή σήραγγες δεν θα εκτείνονται πέραν, του 
πρώτου διαφράγματος υποδιαίρεσης,· πρυμναίως του διαφράγματος 

. σύγκρουσης. . 

15.2. Οπου προτείνεται η τοποθέτηση σηράγγων η οχετών τεχνητού 
ελκυόμού που διαπερνούν κύριά εγκάρσια στεγανά διαφράγματα, η 
περίπτωση θα εξετάζεται ειδικά από την Αρχή. 

Κανονισμός. 16 

Επιβατηγά πλοίά πού μεταφέρουν φορτηγά οχήματα και το προσω¬ 
πικό που τα συνοδεύει. 

1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε επιβατηγά πλοία ανεξάρ¬ 


τητα από την ημερομηνία κατασκευής τους που είναι σχεδιασμένα ή 
προσαρμοσμένα για μεταφορά φορτηγών οχημάτων και του προσω¬ 
πικού που τα συνοδεύει όπου ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων 
έκτος εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό-1/2 (ε) (ι) και Μ υπεο 
βαίνει τους 12. ρ 

\ Α ί αί έν “ τέτοι ° πλοίο 0 βολικός αριθμός των επιβατών που 
περιλαμβάνει το προσωπικό που συνοδεύει τα οχήματα δεν υπερβαί' 
νει το αριθμό Ν = 12 + Α/25, όπου Α η συνολική επιφάνεια κατα¬ 
στρώματος (σε τετραγωνικά μέτρα) των διαθέσιμων χώρων για τη 
στοιβασια των φορτηγών οχημάτων και όπου τό καθαραοό ύψος στη 
θέση στοιβασίας και στην είσοδο των χώρων αυτών δεν είναι μικρό¬ 
τερο απο 4 μέτρα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 
15.12 που αφορούν στις στεγανές θύρες με την εξαίρεση ότι οι θύρες 
μπορούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ύψος στα στεγανά δια- 
φραγματα, που χωρίζουν χώρους φορτίου. Επί πλέον, απαιτούνται 
ενόεικτες στη γέφυρα ναυσιπλοΐας για να δείχνουν αυτόματα αν κάθε 
. θυρα είναι κλειστή και όλα τα μέσα στερεώσεως των θυρών είναι 
ασφαλισμένα. 

3. Όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου σε ένα 
τέτοιο πλοίο, ως Ν θα λαμβάνεται ο μέγιστος αριθμός επιβατών για 
τον οποίον το πλοίο μπορεί να λάβει πιστοποιητικό σύμφωνα με τον 
Κανονισμό αυτό. · 

.. 4 ' Κατα ^ εφαρμογή του Κανονισμού 8 για τις χειρότερες συν¬ 
θήκες λειτουργίας, η διαχωρητότητα για τους χώρους φορτίου που 
προορίζονται για τη στοιβασια φορτηγών οχημάτων και εμπορευμα- 
. τοκιβωτιων θα προκύπτει με υπολογισμό κατά τον οποίο τα φορτηγά 
οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια θα θεωρούνται σαν όχι στεγα¬ 
νά και η διαχωρητότητά τους θα λαμβάνεται 65. Για πλοία που 
απασχολούνται σε αποκλειστικές υπηρεσίες, μπορεί να εφαρμόζεται η 
πραγματική τιμή της διαχωρητότητας των φορτηγών οχημάτων ή 
εμπορευματοκιβωτίων. Σε καμιά περίπτωση η διαχωρητότητα των 
χωρων φορτίου στους οποίους μεταφέρονται φορτηγά οχήματα και 
εμπορευματοκιβώτιά θα λαμβάνεται μικρότερη από 60. 

■·■.·.. (Κανονισμός 17. 

,. Ανοίγματα στο έξωτερικό'περίβλημα επιβατήγών -πλοίων κάτω άπο : 
·■■/' ' ' ""ιΤΡΟψμή ορίου βύθισης. 

; .1. Ο αριθμός των ανοιγμάτων στο εξωτερικό περίβλημα θα πεδίο-” 
ριζεται .στο ελάχιστο σύμφωνα μέ τη σχεδίασή και την κανονική λει¬ 
τουργία του πλοίου. · . ■ -λ· : , . -, 

2. Η διάταξη και άποτελεσματικότητα των μέσων κλεισίματος · 
οποιουδήποτε ανοίγματος στο εξωτερικό περίβλημα, θα είναι σύμφω¬ 
νες με το σκοπό για τον οποίο αυτό προορίζεται και την θέση στην 
οποία ευρίσκεται και γενικά θα ικανοποιούν την Αρχή. 

3.1. Εφαρμοζομένων των απαιτήσεων της ισχύουσας Διεθνούς 
Σύμβασης περί γραμμών Φόρτωσης, καμιά παραφωτίδα θα τοποθε¬ 
τείται σε τέτοια θέση ώστε το κατώφλι της να είναι κάτω από μία 
γραμμή, που χαράσσεται παράλληλη προς το κατάστρωμα στεγανών 
διαφραγματων στην πλευρά, και που το κατώτατο σημείο της ευρί- ' 
σκεται σε απόσταση ίση με 2,5% του πλάτους του πλοίου πάνω απά¬ 
την ανώτατη έμφορτη ίσαλο γραμμή υποδιαίρεσης ή 500 χιλιοστόμε¬ 
τρα, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. 

3.2. Ολες οι παραφωτίδες των οποίων τα κατώφλια ευρίακονται 
κάτω απο τή γραμμή ορίου βύθισης, όπως επιτρέπεται από την πα¬ 
ράγραφο 3.1, θα είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να εμποδίζεται 
αποτελεσματικά το άνοιγμά τους από οποιοδήποτε άτομο χωρίς τη 
συγκατάθεση του πλοιάρχου του πλοίου. 

3.3.1 Όπου σ’ ένα υπόφραγμα τα κατώφλια οποιοσδήποτε παρα- 
φωτιδας, που αναφέρεται στην παράγραφο 3.2"είναι κάτω από μία 
γραμμή που χαράσσεται παράλληλα προς το κατάστρωμα στεγανών 
διαφραγμάτων στην, πλευρά και που το κατώτατο σημείο της απέχει ■ 

1,4 μέτρα συν 2,5% του πλάτους του πλοίου πάνω από το νερό κατά 
. την αναχώρηση του πλοίου από οποιοδήποτε λιμάνι, όλες οι παρα- 
φωτιδες του υποφράγματος αυτού θα κλείνονται στεγανά και θα κλει¬ 
δώνονται πριν τον απόπλου, και δεν θα ανοίγονται πριν το πλοίο 
,φ ασει στο επόμενό λιμάνι. Κατά την εφαρμογή αυτής της παραγρά- 

εφαρμόσιμ”^ Χατβλληλη διό Ρ^ ωσ θ Τι* γλυκό νερό, αν αυτό είναι 

3.3 2. Ο χρόνος ανοίγματος τέτοιων παρβφωτίδων στο λιμάνι 
και κλεισίματος και κλειδώματος αυτών πριν την αναχώρηση του 
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Ι|Ίρ(ρυ από λιμάνι θα ,καταχωρούνται σε ημερολόγιο που μπορεί να 

Ρΐόρϊζει η Αρχή·. 

||: ! [3;3.3. ' Γιά οποιοδήποτε πλοίο, που έχει μία ή περισσότερες.παρα- 
ίφωτίδες έτσι τοπθετημένες ώστε να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της 
||αραγράφου 3.3.1., όταν πλέει στην άνώτατη|έμφορτη ίσαλο γραμμή' 
Ιυΐίρδιαίρεσης. Η Αρχή μπορεί να καθορίσει το οριακό .μέσο βύθισμα 
^στίάήίρίο οι παραφωτϊδες αυτές θα έχουν το κατώφλι τους πάνω από 
δίγραμμη που χαράσαεται παράλληλα προς το κατάστρωμα ατεγα- 
Ινωχίδιαφραγμάτων στην πλευρά και που το κατώτατο σημείο της 
ί^έχει 1,4 μέτρα συν 2,5% του πλάτους του πλοίου πάνω από την ί- 
||®όΐγράμμή που αντιστοιχεί στο οριακό μέσο βύθισμία και στο οποίο 
επομένως, θα επιτρέπεται ο απόπλους χωρίς προηγούμενο κλείσιμο 
χαιίκλείδωμα των παραφωτίδων και το άνοιγμά τους κατά τη διάρ-ι 

« ““ΙΓ',ΐόυ πλου προς το επόμενο λιμάνι με ευθύνη τού πλοιάρχου. 

Β ,^ε·-τροπικές ζώνες όπως ορίζονται στη Αιεθνή Σύμβαση περί 
γραμμών Φόρτωσης που ισχύει, το οριακό αυτό βύθισμα μπορεί να 
>αύξηθεί κατά 0,3 μέτρα. ·' 

Αποτελεσματικά εσωτερικά γιγγλυμωτά καλύμματα, που να 
μπορούν εύκολα και αποδοτικά να κλείνονται και να ασφαλίζονται 
'.στέγάνά, θα τοποθετούνται σε όλες τις παραφωτϊδες, με την εξαίρεση ■ 
ίότι πρυμναίως από το ένα όγδοο του μήκους του πλοίου από την 
Πρωραία κάθετο και πάνω από τη γραμμή που χαράσσεται παράλ- 
|ληλα προς το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων στην πλευρά 
ΐκαι.που το κατώτατο σημείο της ευρίσκεταί σε ύψος 3,7 μέτρα σύν 
;.2'ώ% του πλάτους του πλοίου πάνω από την ανώτατη έμφορτη ίσαλο 
ίίγράμμή υποδιαίρεσης, τα καλύμματα μπορεί να είναι φορητά στα εν- 
■ίριαιτήματα επιβατών, όχι όμως στα ενδιαιτήματα, που προορίζονται 
■;για . επιβάτες καταστρώματος, εκτός αν τα καλύμματα απαιτούνται 
|από την Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φόρτωσης που ισχύει να εί- 
ΐνάι μόνιμα τοποθετημένα στις κανονικές θέσεις τους. Τέτοια φορητά 
.^καλύμματα θα στοιβάζονται κοντά στις παραφωτϊδες που εξυπηρε-· 
;,,τούν. 

|. " 5. Οι παραφωτϊδες και τα καλύμματά τους, που δεν θα είναι προ- 
|σϊτές κατά την διάρκεια του πλου θα κλείνονται και θα ασφαλίζονται 
|πριν από την αναχώρηση του πλοίου από το Λιμάνι, 
ζί;, 6.1. Δεν θα τοποθετούνται παραφωτϊδες σε χώρους που προορί- 
Ιίζοντάι άποκλέιστικα για μεταφορά φορτίου ή (γαιανθράκων. -, ν , 
!νί 6.2. Είναι όμως δύνάτό να τοποθετούνται παραφωτϊδες σε χώ- 
Ι’ρους που προορίζονται εναλλακτικά για μεταφορά επιβατών ή φορ- 
ΐ,ιτιών,'^λλά θα είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε να εμποδίζεται απο-.. 
ίΐ:τελεσματικά το άνοιγμά τους ή το άνοιγμα των καλυμμάτων τους 
ί^χωρίς τη συγκατάθεση του πλοιάρχου. 

- 6.3. Αν μεταφέρεται φορτίο σε τέτοιους χώρους, οι παραφωτϊδες 
ΐ' και τα καλύμματά τους θα κλείνονται στεγανά και θα κλειδώνονται 
·; πριν από τη φόρτωση του φορτίου και το κλείσιμο και κλείδωμα αυτό 
θα καταχωρούνται σε ημερολόγιο που μπορεί να καθορίζει ή Αρχή. 

7. Παραφωτϊδες αυτόματου αερισμού, δεν θα τοποθετούνται στο 
εξωτερικό περίβλημα κάτω από τη γραμμή ορίου βύθισης χωρίς την 
ειδική συγκατάθεση της Αρχής- . 

8. Ο αριθμός των ευδιαίων, εξαγωγών υγιεινής και άλλων παρο¬ 
μοίων ανοιγμάτων στο εξωτερικό περίβλημα θα περιορίζεται στο 
ελάχιστο είτε με την εξυπηρέτηση από κάθε εξαγωγή όσο τό δυνατόν 
. περισσότερων σωλήνων υγιεινής και άλλων σωλήνων, είτε με οποιο- 
δήποτε άλλο ικανοποιητικό τρόπο. 

9.1. Όλες οι εισαγωγές και εξαγωγές στο εξωτερικό περίβλημα 
θα είναι εφοδιασμένες με αποτελεσματικές και προσιτές διατάξεις για 
την παρεμπόδιαη τυχαίας εισροής νερού μέσα στο πλοίο. 

9.2.1 Εφαρμοζομένων των απαιτήσεων της Διεθνούς Σύμβασης 
Γραμμών Φόρτωσης που ισχύει και με την εξαίρεση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 9.3, κάθε χωριστή εξαγωγή που διέρχεται από το 
εξωτερικό περίβλημα από χώρους κάτω από τη γραμμή ορίου βύθι¬ 
σης θα εφοδιάζεται είτε με ένα αυτόματο άνεπίστροφο επιστόμιο εφο- 
. διασμένο με αποτελεσματικό μέσο κλεισίματός του πάνω από το κα¬ 
τάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων είτε με δύο αυτόματα, ανεπί- 
στροφα, επιστόμιά, χωρίς αποτελεσματικά μέσα κλεισίματος, με την 
προϋπόθεση ότι το εσωτερικό επιστόμιο ευρίσκεταί πάνω ; από την 
ανώτατη έμφορτη .ίσαλο.· γραμμή υποδιαίρεσης .και είναι πάντοτε 
προσιτό για επιθεώρηση υπό; συνθήκες υπηρεσίας. Όπου τοποθετείται 
επιστόμιο με αποτελεσματικό μέσο κλεισίματος, ή θέση χειρισμού 
πάνω από το κατάστρωμα στεγανών, θα είναι πάντοτε εύκολα προσι¬ 
τή και θα προβλέπονται μέσα ένδειξης αν το επιστόμιο είναι ανοικτό 
"ή κλειστό. 


9.2.2 Οι απαιτήσεις της Διευθνούς Σύμβασης Γραμμών Φόρτω¬ 
σης που ισχύει θα εφαρμόζονται στις εξαγωγές που διέρχονται από το 
εξωτερικό περίβλημα από χώρους πάνω από τη γραμμή ορίου βύθι- 

αης. 

9.3. Οι κύριες και βοηθητικές εισαγωγές και εξαγωγές θάλασσας 
του χώρου μηχανών που έχουν σχέση με τη λειτουργία των μηχανη¬ 
μάτων - θα είναι εφοδιασμένες με επιστόμια σε εύκολα προσιτές θέσεις 
μεταξύ των σωλήνων και του εξωτερικού περιβλήματος ή μεταξύ 
των σωλήνων και των κιβωτίων που είναι προσαρμοσμένα στο εξω¬ 
τερικό περίβλημα. Τα επιστόμια μπορούν να χειρίζονται τοπικά και 
θα είναι εφοδιασμένα με ενδείκτες που θα δείχνουν άν είναι ανοικτά ή 
κλειστά. 

9.4. Όλα τα εξαρτήματα του εξωτερικού περιβλήματος και τα 
επιστόμια που απαιτούνται από τον Κανονισμό αυτό θα είναι από χά¬ 
λυβα, ορείχαλκο, ή άλλο εγκεκριμένο ελατό υλικό. Επιστόμια από 
κοινό χυτοσίδηρο ή παρόμοιο υλικό δεν είναι αποδεκτά. Όλες οι σω¬ 
ληνώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό θα είναι από χά¬ 
λυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, που να ικανοποιεί την Αρχή. 

10.1. Θύρες έπιβίβασης, φόρτωσης και ανθράκευσης, τοποθετημέ¬ 
νες κάτω από τη γραμμή ορίου βύθισης, θα είναι επαρκούς αντοχής. 
Θα κλείνονται αποτελεσματικά και θα ασφαλίζονται στεγανά πριν 
από την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι και θα τηρούνται κλει¬ 
στές κατά την ναυτιπλοΐά. 

10.2 Τέτοιες θύρες δεν θα είναι τοποθετημένες, σε καμιά περί¬ 
πτωση έτσι ώστε να έχουν το κατώτατο σημείο τους κάτω από την 
ανώτατη έμφορτη ίσαλο γραμμή υποδιαίρεσης. 

11.1 Τα εσωτερικά ανοίγματα κάθε στομίου απόρριψης τέφρας, 
αποριμμάτων κ.λ.π. θα είναι εφωδιασμένα με αποτελεσματικό κά¬ 
λυμμα. 

11.2 Αν το εσωτερικό άνοιγμα ευρίσκεταί κάτω από τη γραμμή 

ορίου βύθισης, το κάλυμμα θα είναι στεγανό και επί πλέον θα τοποθε¬ 
τείται ένα αυτόματο άνεπίστροφο επιστόμιο στο στόμιο απόρριψης σε 
μία εύκολα προσιτή θέση πάνω από την ανώτατη έμφορτη ίσαλο 
γραμμή υποδιαίρεσης. Όταν το..στόμιο απόρριψης δεν γφησιμοποιεί-. 
ται, τόσο το κάλυμμα όσο και το επιστόμιο θα τηρούνται κλειστά καί ., 
ασφαλισμένα. · ' . . . ; , '·' ' "· " 

Κανονισμός 18. ■ 

Κατασκευή και αρχικές. δοκιμές· στεγανών θυρών ..παραφωτίδων; 
κ.λ.π. σε επιβατηγό 7 και-φορτηγά πλοία. 

1. Σε επιβατηγό πλοία: 

.1. Η σχεδίαση, τα υλικά κάι η κατασκευή όλων των στεγανών θυ¬ 
ρών, παραφωτίδων,. θυρών επιβίβασης, φόρτωσης και ανθράκευσης, 
επιστομίων, σωληνώσεων, στομίων απόρριψης, τέφρας και αποριμ- 
μάτων που αναφέρονται στους Κανονισμούς αυτούς θα ικανοποιούν 
την Αρχή. 

• 2. Τα πλαίσια των κατακορυφων στεγανών θυρών δεν θα έχουν 
αυλάκωση στο κάτω μέρος τους μέσα στην οποία θα μπορούσαν να 
συγκεντρωθούν, ακαθαρσίες και να εμποδίσουν το κανονικό κλείσιμο 
των θυρών. ' 

2. Σε επιβατηγό πλοία και φορτηγά πλοία κάθε στεγανή θύρα θα δο¬ 
κιμάζεται με υδραυλική πίεση ύψους στήλης νερού μέχρι το κατά¬ 
στρωμα στεγανών διαφραγμάτων ή το κατάστρωμα εξάλων αντί¬ 
στοιχα. Η δοκιμή αυτή θα εκτελείται πριν το πλοίο τεθεί σε υπηρεσία, 
είτε πριν είτε μετά την τοποθέτηση της θύρας. 

Κανονισμός 19. 

Κατασκευή και αρχικές δοκιμές στεγανών καταστρωμάτων, οχετών 
κ.λ.π. σε επιβατηγό και φορτηγά πλοία. 

1. Στεγανά καταστρώματα, οχετοί σήραγγες, σωληνοειδείς τρό¬ 
πιδες και αεραγωγοί θα έχουν ίδια αντοχή με τα στεγανά διαφράγ-. 
ματα, στα αντίστοιχα ύψη. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη της στεγανότητάς τους και οι διατάξεις που εφαρμόζονται 
για το κλείσιμο των ανοιγμάτων σ’ αυτά θα ικανοποιούν την Αρχή. 
Οι στεγανοί αεραγωγοί και οχετοί θα φθάνουν τουλάχιστον μέχρι το 
κατάστρωμα στεγνών διαφραγμάτων στα επιβατηγό πλοία και μέ¬ 
χρι το κατάστρωμά εξάλων στα φορτηγά πλοία. 

2. Μετά το πέρας της κατασκευής, θα εκτελείται στα στεγανά κα· 




ταατρώμάτα δοκιμή με εκτόξευση νερού από εύκαμπτο σωλήνα ή δο¬ 
κιμή κατάκλυαης. με νερό, και στους στεγανούς οχετούς, σήραγγες 
και αεραγωγούς δοκιμή μ ε εκτόξευση νερού από εύκαμπτο σωλήνα. 


Κανονισμός 20 

Στέγανή ακεραιότητα επιβατηγών πλοίων πάνω από τη γραμμή 
ορίου βύθισης. 

ϊ. Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει την λήψή όλων των λογικών και 
πρακτικών μέτρων για τον περιορισμό της εισροής και εξάπλωσης 
νερού πάνω από το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων. Τέτοια 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν μερικά διαφράγματα ή πλαίσια. 
Οταν τοποθετούνται μερικά στεγανά διαφράγματα και πλαίσια στο 
κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων πάνω από τα ή πολύ κοντά 
στα κύρια στεγανά διαφράγματα υποδιαίρεσης θα συνδέονται στεγα¬ 
νά με το εξωτερικό περίβλημα του πλοίου και το κατάστρωμα στεγα¬ 
νών, έτσι ώστε να περιορίζουν την ροή του νερού κατά μήκος του κα¬ 
ταστρώματος όταν το πλοίο έχει εγκάρσια κλίση κατόπιν βλάβης. 
Οπου το μερικό στεγανό διάγραγμα δεν ευθυγραμμίζεται με το υπο¬ 
κείμενο διάφραγμα, το μεταξύ τους κατάστρωμα στεγανών διαφραγ¬ 
μάτων θα κατασκευάζεται αποτελεσματικά στεγανό. 

2.1ο κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων ή το κατάστρωμα 
πάνω απ’ αυτό θα είναι καιρόστεγές. 

Ολα τα ανοίγματα στο εκτεθειμένο καιρόστεγές κατάστρωμα θα 
έχουν τοιχώματα αρκετού ύψους και αντοχής και θα είναι εφοδια¬ 
σμένα με αποτελεσματικά μέσα για το γρήγορο καιρόστεγές κλείσιμό 
τους, θυρίδες εκροής, κιγκλιδώματα και ευδιαίοι θα τοποθετούνται 
όπως χρειάζεται, για γρήγορη απαλλαγή του εκτεθειμένου στον και¬ 
ρό καταστρώματος σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 

3. Παραφωτίδες, θύρες επιβίβασης, φόρτωσης και ανθράκευσης 
και αλλα μέσα για το κλείσιμο ανοιγμάτων στο εξωτερικό περίβλημα 
πάνω από τη γραμμή ορίου βύθισης θα είναι αποτελεσματικά σχεδια- 

. σμένα και κατασκευασμένα και θα έχουν επαρκή αντοχή, λαμβανό- 
. -μενών υπόψη των χώρων στους οποίους είναι τοποθετημένα και των 
θέσεων τους σε σχέση με την ανώτατη έμφορτη ίσαλο γραμμή υπο- 
• διαίρεσης.; - ' ·■ ; <·. · 

4. Αποτελεσματικά εσωτερικά καλύμματα τοποθετημένα έτσι ώ* 
στε να μπορούν να κλείνουν εύκολα και αποδοτικά και να ασφαλίζον¬ 
ται στεγανά, θα προβλέπονται για όλες" τις παραφωτίδες χώρών 
κάτω από το πρώτο κατάστρωμα πάνω από το κατάστρωμα στεγα¬ 
νών διαφραγμάτων. 

Κανονισμός 21. 

Διατάξεις απάντλησης κυτών. 

1. Επιβατηγά και φορτηγά πλοία. 

1.1. θά προβλέπεται αποτελεσματικό σύστημα απάντλησης κυτών 
ικανό να αντλεί από, και να αποστραγγίζει, οποιοδήποτε στεγανά 
διαμέρισμα, εκτός χώρων που προορίζονται μόνιμα για την μεταφο¬ 
ρά γλυκού νερού, θαλάσσιου έρματος, καυσίμου πετρελαίου ή υγρού 
φορτίου και γιά τους οποίους προβλέπονται άλλα αποτελεσματικά 
μέσα άντλησης σε όλες τις συνθήκες που παρουσιάζονται στην πράξη. 
Θα προβλέπονται αποτελεσματικά μέσα για την αποστράγγιση του 
νερού από κύτη μέ μόνωση. 

1.2. Αντλίες υγιεινής, έρματος και γενικής χρήσης μπορούν να,γίνουν 
αποδεκτές σαν ανεξάρτητες μηχανοκίνητες αντλίες κυτών, αν έχουν 
τις αναγκαίες συνδέσεις με το σύστημα απάντλησης κυτών. 

1.3. Ολοι οι σωλήνες κυτών, που-χρησιμοποιούνται μέσα ή κάτω 
από αποθήκες γαιανθράκων ή δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου ή σε 
χώρους λεβήτων ή μηχανών, περιλαμβανομένων χώρων στους 
οπαίους ευρίσκονται δεξαμενές κατακάθισης πετρελαίου ή μονάδες 
άντλησης καυσίμου πετρελαίου θα είναι χαλύβδινοι ή από άλλο κα¬ 
τάλληλο υλικό. 

Η διάταξη του συστήματος απάντλησης κυτών καί έρματος θα 
είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται ή δυνατότητα εισροής νερού από τη 
θάλασσα και από. χώρρύς έρματος νερού μέσα στους χώρους φορτίου 
κ,αι μηχανών, ή από ένά διαμέρισμα σε άλλο. Θα .λαμβάνεται πρό¬ 
νοια ώστε να εμποδίζεται η κατάκλυσή από απροσεξία οποιασδήποτε 
δεξαμενής κύτους που συνδέεται με το δίκτυο κυτών και έρματος με 
θαλάσσιο νερό όταν περιέχει φορτίο, ή η.εκκένωσή της από κάποια 


σωλήνα απάντλησης κυτών όταν περιέχει έρμα νερού. 

1.5. Ολα τα κιβώτια διανομής και τα χειροκίνητα επιστόμια που έ¬ 
χουν σχέση με. τις διατάξεις απάντλησης κυτών θά είναι σε θέσειε 
προσιτές υπό κανονικές συνθήκες. ’ 

2. Επιβατηγά πλοία. 

2.1. Το σύστημα απάντλησης κυτών που απαιτείται από την παρά¬ 
γραφο 1.1. θα είναι ικανό να λειτουργεί σε όλες τις καταστάσεις που 
μπορούν να παρουσιασθούν μετά από ατύχημα είτε το πλοίο είναι 
στην κατακορυφη θέση είτε έχει κλίση. Γι’ αυτό το σκοπό θα τοποθε¬ 
τούνται γενικά πλευρικές αναρροφήσεις, με εξαίρεση στενά διαμερί¬ 
σματα που ευρίσκονται στα άκρα του πλοίου όπου μία αναρρόφηση 
μπορεί να θεωρηθεί επαρκής. Σε διαμερίσματα ασυνήθους σχήματοε 
μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες αναρροφήσεις, θα εξασφαλίζονται 
διατάξεις, με τις οποίες τα νερά του διαμερίσματος θα μπορούν να 
ρεουν προς τους σωλήνες αναρρόφησης. Όπου η Αρχή κρίνει ότι, για 
ορισμένα διαμερίσματα, δεν είναι επιθυμητή η ύπαρξη διατάξεων 
αποστράγγισης, μπορεί να επιτρέψει την μη τοποθέτησή τους, αν οι 
υπολογισμοί που γίνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανόνι-' 
σμου 8.2.1 μέχρι 8.2.3 αποδεικνύουν ότι η ικανότητα επιβίωσης του 
πλοίου δεν θα επηρεασθεί δυσμενώς. 

2,2. Θα εγκαθίστανται τρεις τουλάχιστον μηχανοκίνητες αντλίες συν- 
δεδεμενες με τον κύριο αγωγό απάντλησης κυτών, από τις οποίες η 
μια μπορεί να κινείται από τα προωστήρια μηχανήματα. Όπου ο δεί¬ 
κτης κριτήριου είναι 30 ή μεγαλύτερος, θα προβλέπεται ακόμη μία 
ανεξάρτητη μηχανοκίνητη αντλία. 

2.3; Όπου είναι πρακτικά δυνατό, οι μηχανοκίνητες αντλίες κυτών 
8α τοποθετούνται σε χωριστά, στεγανά διαμερίσματα και θα έχουν 
τέτοια, διαταξη ή θέση ώστε τα διαμερίσματα αυτά να μην κατακλύ¬ 
ζονται απο την ίδια βλάβη. Αν τα κύρια μηχανήματα πρόωσης, τα 
βοηθητικά, μηχανήματα και οι λέβητες ευρίσκονται σε δύο ή περισσό¬ 
τερα στεγανα διαμερίσματα, οι διαθέσιμες αντλίες για την απάν- 
τληση των κυτών θα κατανέμονται όσο είναι δυνατόν σ’ αυτά τα δια- 
. μερίσματα. 

2.4. Σε πλοίο που «ζει μήκος 91,5 μέτρα ή δείκτη κριτηρίου 30 ή πα¬ 
ραπάνω, οι διατάξεις θα είναι τέτοιες ώστε μία τουλάχιστον μηνανο- 

·-. , κινί 1?ί ^λια.να είναι διαθέσιμη για χρήση σε όλες τις καταστάσεις, 
κβταχλυσης τις οποιές το πλοίο απαιτείται να αντιμετώπίσει, ως.; 

,Ί' Μι “1 απ ° ί ,Έ ι ί I “πάιτούμενες .αντλίες |κυτών. θα είναι αντλία 
ανάγκης αξιοπιφτου υποβρύχιου τύπου, της οποίας ή πηγή ενέργειας 
θα ευρισκετάι πάνω από το, κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων, ή 
.2. οι αντλίες κυτών και οι πηγές ενέργειάς των θα είναι έτσι κατα- ' 
νεμημενες σε ολο το μήκος του πλοίου ώστε, να είναι διαθέσιμη μία ■ 
τουλάχιστον αντλία σε διαμέρισμα που δεν έχει υποστεί βλάβη. 

2.5. Με την εξαίρεση των πρόσθετων αντλιών που μπορεί να προβλέ- 

πονται μόνο για τις ακραίες δεξαμενές ζυγοστάθμισης, κάθε απαιτού- 
μενη αντλία κυτών θα εχει τέτοια διάταξη ώστε να αντλεί νερό από 
οποιοδήποτε χώρο που απαιτείται να αποστραγγίζεται σύμφωνα με 
την παραγραφο 1.1. γύ ι* 

2.6. Κάθε μηχανοκίνητη αντλία κυτών θα είναι ικανή να αντλεί νερό 
με τον απαιτουμενό κύριο αγωγό απάντλησης κυτών με ταχύτητα 
οχι μιαρότερη-από 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ανεξάρτητες μηχανο¬ 
κίνητες αντλίες κυτών οι οποίες ευρίσκονται στους χώρους μηχανών. 

Θα έχουν άπ’ ευθείας αναρροφήσεις από τους χώρους αυτούς, με την 
εξαίρεση οτι δεν θα. απαιτούνται περισσότερες από δύο τέτοιες αναρ¬ 
ροφήσεις σε οποιοδήποτε χώρο. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες 
τετοιες αναρροφήσεις θα ευρισκετάι τουλάχιστον μία σε κάθε πλευρά 
του πλοίου. Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει όπως ανεξάρτητες μηχανο¬ 
κίνητες αντλίες κυτών ευρισκόμενες σε άλλους χώρους έχουν χωρι- 
στες απ ευθείας αναρροφήσεις. Οι απ’ ευθείας αναρροφήσεις θα έχουν 
κατάλληλη διαταξη και εκείνες που ευρίσκονται σε χώρο μηχανών θα 
έχουν διάμετρο όχι μικρότερη από τη διάμετρο που απαιτείται για .. 
τον κύριο αγωγό απάντλησης κυτών. 

^ πλέον.της απ’ ευθείας αναρροφήσεως ή αναρροφήσεων κυ- 
νι;Γ·1 απα · 1τθυνταΐ “ π ° 0 την πα Ρ ά ΪΡ α ?° 2 · 6 θ “ προβλέπεται στο 
κυκληίηήν^^ °"! , ευθμα ί αναρρόφηση από την κύρια αντλία 
κυκλοφορίας που θα . φθάνει στο επίπεδο αποστράγγισης του χώρου 

δΤεΓ κ °“ βα |Γ ε ^ δΐα ^νη με ανεπίστροφο Ιπιστόμίο.^ Η 
διάμετρος του σω^,να αυτής της απ’ ευθείας αναρρόφησης θα είναι 
τουλάχιστο ιση με τά 2/3 της διαμέτρου του σωλήνα Γσαγωγής της 
αντλίας στην περίπτωση των ατμοπλοίων, και με την ίδια διΓμετρο 
του σωλήνα εισαγωγής της αντλίας στην περίπτωση πλοίων μ!ε.Κ. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


*5Ι·7>2·. Όπου, κατά τη γνώμη της Αρχής, η κύριά αντλία κυκλοφο- 
ΐρϊοας δεν είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό, θα τοποθετείται μία απ’ 
•ευθείας αναρρόφηση κύτους ανάγκης από την μεγαλύτερη διαθέσιμη 
^ανεξάρτητη μηχανοκίνητη αντλία μέχρι το επίπεδο αποστράγγισης. 
ΐΜΐ^.χώρρυ μηχανών. Η διάμετρος της αναρρόφησης θα είναι ίση με 
Γτηνηδιάμετρο του σωλήνα της κύριας εισαγωγής της χρησιμοποιού- 
||ίένης : αντλίας. Η παροχή της αντλίας που είναι έτσι αυνδέδεμένη, θα 
"υπερβαίνει την παροχή μιας απαιτούμενης αντλίας κυτών κατά πο- 
Ισοΐητα, που η Αρχή θεωρεί ικανοποιητική. 
ΐΙίΟη'Τα βάκτρα των επιστομίων λήψης θάλασσας και απ’ ευθείας 
?άνάρροφήσέως θα εκτείνονται αρκετά -πάνω από το δάπεδο του μη¬ 
χανοστασίου. 

|2.8 4 '·0λες'οι σωληνώσεις απάντλησης κυτών μέχρι την σύνδεσή τους 
αντλίες θα είναι ανεξάρτητες από άλλες σωληνώσεις. 
ί'2;9ί ·Η διάμετρος (1 του κύριου αγωγού απάντλησης κυτών θα υπολο¬ 
γίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο. Πάντως η'πραγματική 
Ικτερική διάμετρος του κύριου αγωγού απάντλησης κυτών μπορεί 
Ι^ρογγυλβπόιεΐται στο πλησιέστερο τυποποιημένο μέγεθος που θα 
/αποδέχεται η Αρχή: 

£| = 25+1,68 Ε(Β+Ό) 

&*' . 

όπου δ είναι η εσωτερική διάμετρος του κύριου αγωγού απάντλησης 
/κυτών (χιλιοστόμετρα), 1, και Β είναι το μήκος και το πλάτος του 
[ πλοίου (μέτρα) όπως ορίζονται στον κανονισμό 2, και ϋ είναι το 
^πλευρικό ύψος του πλοίου μέχρι το κατάστρωμα στεγανών διαφραγ- 
ΐμάτων (μέτρα). Η διάμετρός των διακλαδώσεων του κύριου αγωγού 
_.απάντλησης θα πληροί τις απαιτήσεις της Αρχής.. 

: 2.10. Θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εμποδίζεται η. κατάκλυση 
"διαμερίσματος που εξυπηρετείται από οποιοδήποτε σωλήνα αναρρό¬ 
φησης του δικτύου απάντλησης κυτών αν ο σωλήνας αυτός αποκοπεί 
ή 'υποστεί βλάβη από σύγκρουση ή προσάραξη σε. οποιοδήποτε άλλο 
διαμέρισμα.. Για το σκοπό, αυτό, όπου ο σωλήνας ευρίσκεται σε 
οποιοδήποτε τμήμα σε απόσταση από την πλευρά του πλοίου μικρό- 
τερήίαπό το ένα πέμπτο του πλάτους τόυ πλοίου όπως ορίζεται στον. 
Κανονισμό 2,'(μετρημένη κάθετα πρός την κεντρική γραμμή στο επί¬ 
πεδό της ανώτατης έμφορτης ισάλου γραμμής υποδιαίρεσης) ή ευρί- 
.σκεται μέσα σε σωληνοειδή τρόπιδα, θα τοποθετείται ανεπίστροφο 
^επιστόμιο στο· σωλήνα, στο διαμέρισμα που περιέχει το ανοικτό άκρο 
του. . 

2. -11. Κιβώτια διανομής, κρουνοί και επιστόμια που έχουν σχέση με 
,ίτρ σύστημα απάντλησης κυτών, θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε, σε πε¬ 
ρίπτωση κατάκλυσης, μία από τις αντλίες κύτους να μπορεί να αναρ- 
ροφήσει από οποιοδήποτε διαμέρισμα. Επί πλέον, βλάβη σε μία αν- 
,τλία ή στο σωλήνα της που συνδέεται με τον κύριο αγωγό απάντλη¬ 
σης κυτών, εξωτερικά (προς την πλευρά του πλοίου) μιας γραμμής 
,που χαράασεται στο ένα πέμπτο του πλάτους του πλοίου, δεν θα θέτει 
"εκτός λειτουργίας το. σύστημα απάντλησης κυτών. Αν υπάρχει ένα 

μόνο σύστημα σωληνώσεων κοινό για όλες τις αντλίες, τα αναγκαία 
. επιστόμια για τον έλεγχο των αναρροφήσεων κύτους θα μπορούν να 
ψειρίζονται πάνω από το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων. Ό- 
ιι.πόύ, επί πλέον του κυρίου συστήματος'απάντλησης κυτών προβλέπε- 
,.ται σύστημα απάντλησης κυτών ανάγκης, αυτό θα είναι ανεξάρτητο 
/από το κύριο σύστημα και θα έχει τέτοια διάταξη ώστε μία αντλία να 
μπορεί να εξυπηρετεί οποιοδήποτε διαμέρισμα σε κατάσταση κατά¬ 
κλυσης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2.1. Σ’ αυτή την περί¬ 
πτωση μόνο τα αναγκαία επιστόμια για τη λειτουργία του συστήμα¬ 
τος ανάγκης χρειάζεται να μπορούν να χειρίζονται πάνω από το κα¬ 
τάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων. 

2.12. Όλοι οι κρουνοί και τα επιστόμια που αναφέρονται στην παρά¬ 
γραφο .2. Γ1 που μπορούν να χειρίζονται πάνω από το κατάστρωμα 
στεγανών διάφραγμάτων θα.έχουν τα χειριστήριά τους ευκρινώς ση- 
μααμένα στη θέση χειρισμών, και θα διαθέτουν μέσα που θα δείχνουν 
αν είναι ανοικτά ή κλειστά. 

3. Φορτηγά.πλοία. 

θα προβλέπρνται.δύο τουλάχιστον μηχανοκίνητες αντλίες, συνδε- 
δεμένες με το κύριο., σύστημα απάντλησης. κυτών, από τις οποίες η 
μία μπορεί να κινείται από τα προωστήρια μηχανήματα. Αν η Αρχή · 
κρίνει ότι η ασφάλεια τού πλοίου δεν επιρεάζεται δυσμενώς, μπορεί 
να απαλλάξει ορισμένα διαμερίσματα του πλοίου από διατάξεις 
απάντλησης κυτών. 


Κανονισμός 22. 

Πληροφοριακά στοιχεία ευστάθειας για επιβ'ατηγά και φορτηγά 

πλοία*. 

1. Σε κάθε επιβατηγό πλοίο ανεξάρτητα από το μέγεθος του και σε 
κάθε φορτηγό πλοίο που έχει μήκος, όπως ορίζεται στην Διεθνή Σύμ¬ 
βαση Γραμμών Φόρτωσης που ισχύει, 24 μέτρα και άνω, θα εκτελεί- 
ται, μετά την αποπεράτωσή του, πείραμα ευστάθειας και θα καθορί¬ 
ζονται τα στοιχεία ευστάθειάς του. Ο πλοίαρχος θα εφοδιάζεται με· 
τέτοια στοιχεία, ικανοποιητικά για την Αρχή, όσο χρειάζεται για να 
μπορεί με γρήγορες και απλές μεθόδους να λαμβάνει ακριβείς οδη¬ 
γίες για την ευστάθεια του πλοίου σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. 
Αντίγραφο των στοιχείων ευστάθειας θα υποβάλλεται στην Αρχή. 

2. Όταν γίνονται μετατροπές σε πλοίο, που επηρεάζουν σημαντικά 
τα στοιχεία ευστάθειας που έχουν δοθεί στον πλοίαρχο, θα παρέχον- 

• ται τροποποιημένα στοιχεία ευστάθειας. Αν είναι αναγκαίο, θα γίνε¬ 
ται νέο πείραμα ευστάθειας στο πλοίο. 

3. Η Αρχή μπορεί να απαλλάξει συγκεκριμένο πλοίο από το πείραμα 
ευστάθειας εφ’ όσον.υπάρχουν διαθέσιμα βασικά στοιχεία ευστάθειας 
από το πείραμα ευστάθειας άλλου αδελφού πλοίου και αποδεικνύεται 
κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Αρχή ότι, αξιόπιστα στοιχεία ευ¬ 
στάθειας, για το απαλλασσόμενο πλοίο μπορούν να ληφθούν από τέ¬ 
τοια βασικά στοιχεία. 

4. Η Αρχή μπορεί επίσης να απαλλάξει από το πείραμα ευστάθειας 
συγκεκριμένο πλοίο ή κατηγορία πλοίων, που έχουν ειδικά σχεδια- 
σθεί για την μεταφορά υγρών ή μεταλλευμάτων χύμα, όταν η εξέ¬ 
ταση υπαρχόντων στοιχείων για όμοια πλοία δείχνει σαφώς ότι 
λόγω των διαστάσεων και των διατάξεων του πλοίου θα υπάρχει αρ- 

■ κετ ° μετακεντρικό ύψος σε. όλες τις πιθανές συνθήκες φόρτωσης. 

Κανονισμός 23. 

Σ Χΐ δ ) α ,ελέγχου ; βλαβών σε επιβατηγό πλοία. 

- Θα υπάρχουν μόνιμα εκτεθειμένα, για καθοδήγηση του υπεύθυνου 
αξιωματικού τού πλοίου,..σχέδιά που δείχνουν σαφώς, για κάθε κατά- 
στρώμα και κύτος,, τα, όρια των στεγανών διαμερισμάτων,, τα ανοίγ- 
μμτά τους με τά μέσαίκλ^ισίματος και.τη θέση τώνχειριστηρίων τους 
και τις διατάξεις για τη διόρθωση οποιασδήποτε κλίσης, που οφείλε¬ 
ται σε κατάκλυση. Επί πλέον, εγχειρίδια πού θα περιέχουν τα παρα¬ 
πάνω. στοιχεία ;θα διατίθενται στους αξιωματικούς του πλοίου. 

Κανονισμός 24. 

Σήμανση, περιοδική λειτουργία και επιθεώρηση των στεγανών θυρών · 
κ.λ.π. σε επιβατηγά πλοία. 

1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. 

2.1. Θα εκτελούνται εβδομαδιαία γυμνάσια λειτουργίας.των στεγα¬ 
νών θυρών, παραφωτίδων, επιστομίων και μηχανισμών κλεισίματος 

- ευδιαίων στομίων απόρριψης τέφρας και απορριμάτων. Σε πλοία στα 
οποία η διάρκεια του πλου είναι μεγαλύτερη από μία εβδομάδα θα 
έκτελείται πλήρες γυμνάσιο πριν από την αναχώρηση του πλοίου από 
το λιμάνι, και στη συνέχεια άλλα γυμνάσια τουλάχιστον μία φορά 
την εβδομάδα κατά την διάρκεια του πλου. 

2.2. Ολες οι στεγανές θύρες, τόσο οι μηχανοκίνητες όσο και οι γιγ- 
γλυμωτές,' σε κύρια εγκάρσια διαφράγματα που χρησιμοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του πλου, θα λειτουργούν καθημερινά. 

3.1. Οι στεγανές θύρες και όλοι Οι σχετικοί μηχανισμοί και ενδείκτες, 
όλα τα επιστόμια, το κλείσιμο των οποίων είναι αναγκαίο για τη 
στεγανότητα ενός διαμερίσματος, και όλα τα επιστόμια, η λειτουργία 
των οποίων είναι αναγκαία για τις εγκάρσιες συνδέσεις ελέγχου βλα¬ 
βών, θα επιθεωρούνται περιοδικά κατά τη διάρκεια του πλου τουλά¬ 
χιστον μία φορά την εβδομάδα. 

3.2. Τα επιστόμια αυτά, οι θύρες και οι μηχανισμοί τους, θα αημαί- 
νονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται ότι .μπορούν να χρησιμο¬ 
ποιηθούν. σωστά για την επίτευξη μέγιστης ασφάλειας. 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για την Άθικτη Ευστάθεια Επιβατηγών και 
Φορτηγών πλοίων μήκους κάτω από 100 μέτρα που υιοθετήθηκε από τον 
Οργανισμό, με την Απόφαση Α 167 (Ε5ΐν) και των Τροποποιήσεων της 
Σύστασης αυτής που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α 
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Κανονισμός 25. πριν τεθούν γιά πρώτη φορά σε λειτουργία. 

6. Τα κύρια μηχανήματα πρόωσης και όλα τα απαραίτητα β™. 
Καταχωρήσεις στο ημερολόγιο επιβατηγών πλοίων. θητικά μηχανήματα για την πρόωση και ασφάλεια του πλοίου θα ε . 


1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. 

2. Οι γιγγλυμωτές θύρες, τα φορητά ελάσματα, οι παραφωτίδ'ες, 
οι θύρες επιβίβασης, φόρτωσης και ανθράκευσης και τα λοιπά ανοίγ¬ 
ματα, που σύμφωνα με αυτούς τους Κανονισμούς πρέπει να τηρούν¬ 
ται κλειστά κατά τη ναυσιπλοΐα/ θα κλείνονται πριν από την αναχώ¬ 
ρηση του πλοίου από. το λιμάνι, Ο χρόνος κλεισίματος και ο χρόνος 
ανοίγματος (εφ’ όσον επιτρέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς) θα 
καταχωρούνται σε ημερολόγιο που μπορεί να καθορίζει η Αρχή. 

3. Όλα τα γυμνάσια και οι επιθεωρήσεις που απαιτούνται από 
τον Κανονισμό 24 θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο και θα αναφέ- 
ρεται σαφώς κάθε ελάττωμα που μπορεί να διαπιστώθήκε. 

ΜΕΡΟΣ Γ' - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(Το Μέρος Γ' εφαρμόζεται σε επιβατηγά και 
φορτηγά πλοία εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά) 

Κανονισμός 26. 

Γενικά. 

1. Τα μηχανήματα, οι λέβητες και άλλα δοχεία πίεσης, τα σχετι¬ 
κά συστήματα σωληνώσεων και εξαρτήματα θα έχουν σχεδίαση και 
κατασκευή κατάλληλη για την υπηρεσία που προορίζονται και θα εί¬ 
ναι εγκατεστημένα και προστατευμένα έτσι ώστε να ελαττώνεται στο 
ελάχιστο οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους επιβαίνοντες στο πλοίο, 
λαμβανομένων ιδιαίτερα υπ’ όψη των κινούμενων μερών, θερμών 
επιφανειών και άλλων κινδύνων. Η σχεδίαση θα λαμβάνει υπ’ όψη τα 
ολικά που χρησιμοποιούνται ’ στη-., κατασκευή, τον σκοπό" για τον 
οποίο προορίζεται 6 εξοπλισμός, τις συνθήκες; εργασίας τις οποίες θα 
. .αντιμετωπίσει και τις συνθήκες, περιβάλλοντος. :στο πλοίο.' 

/Λ 2. Η-Αρχή θά δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην, αξιοπιστία των μονα¬ 
δικών απαραιτήτων εξαρτημάτων πρόωσης και μπορεί να απαιτήσει 
μία χωριστή πηγή ενέργειας πρόωσης ικανή να δώσει στο πλοίο μία 
..ταχύτητα πλεύσης, ειδικά στην περίπτωση μη συμβατικών διατά¬ 
ξεων. . ■. . ;.··■ .. , ' 

3. Θα προβλέπονται μέσα με τα οποία θα μπορεί να διατηρείται ή 
αποκαθίσταται η κανονική λειτουργία των μηχανημάτων πρόωσης, 
έστω και αν ένα από τα απαραίτητα βοηθητικά μηχανήματα τεθεί 
εκτός λειτουργίας, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κακή λειτουρ¬ 
γία: 

.1. Του· ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, που χρησιμεύει σαν κύρια 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

.2. των πηγών παροχής ατμού, 

.3. των συστημάτων τροφοδότησής νερού στους λέβητες, 

.4. των συστημάτων παροχής καυσίμου πετρελαίου στους λέβητες 
ή μηχανές, · 

.5. των πηγών παροχής λιπαντικού ελαίου υπό πίεση, 

• 6. των πηγών παροχής νερού υπό πίεση, 

.7. αντλίας συμπυκνώματος και των διατάξεων διατήρησης κενού 
στους συμπυκνωτές, 

. 8. της μηχανικής παροχής αέρα στους λέβητες, 

.9. αεροσυμπιέστού και δοχείου αέρα για σκοπούς εκκίνησης ή 
ελέγχου, 

.10. των υδραυλικών, με πεπιεσμένο αέρα ή ηλεκτρικών μέσων 
ελέγχου των κύριων μηχανημάτων πρόωσης περιλαμβανόμενων των 
ελίκων μεταβλητού βήματος;. 

Πάντως, η Αρχή λαμβάνοντας υπ’ όψη το σύνολο των μέτρων 
ασφάλειας μπορεί να δεχθεί μερική μείωση της ικανότητας πρόωσης. 
άπ’ αυτήν της · κανονικής λειτουργίας·.- 

4. θα προβλέπονται μέσα που εξασφάλίζουν ότι τα μηχανήματα 
μπορούν να τεθούν.,σε λειτουργία από την κατάσταση νεκρού πλοίου 
χωρίς εξωτερική-βόήθειά.’· 

5. Όλοι οι λέβητες,· όλα τα μέρη των μηχανημάτων, όλα τα συ¬ 
στήματα ατμού, υδραυλικά, με πεπιεσμένο αέρα και άλλα και τα 
σχετικά εξαρτήματα, που ευρίσκονται υπό εσωτερική πίεση θα υπό- 
κειται σε κατάλληλες δοκιμές, που περιλαμβάνουν μια δοκιμή πίεσης 


ναι, όπως έχουν εγκατασταθεί στο πλοίο, σχεδιασμένα για να λει¬ 
τουργούν όταν το πλοίο είναι σε όρθια θέση και όταν είναι σε κλίση μ* 
οποιαδήποτε γωνία εγκάρσιας κλίσης μέχρι και 15° προς οποιαδή. 
ποτέ πλευρά με στατικές συνθήκες και 22,5° με δυναμικές συνθήκες 
(διατοιχισμός) προς οποιαδήποτε .πλευρά και ταυτόχρονα με δυναμι¬ 
κή κλίση·(προνευστασμός) 7,5° προς πλώρη ή πρύμνη. Η Αρχή λαμ- 
βάνοντας υπ’ όψη τον τύπο, μέγεθος και τις συνθήκες υπηρεσίας του 
πλοίου, μπορεί να επιτρέψει απόκλιση από αυτές τις γωνίες. 

7. Θα λαμβάνεται μέριμνα για τη διευκόλυνση του καθαρισμού, 
της επιθεώρησης και συντήρησης των κύριων μηχανημάτων πρόωσης 
και των βοηθητικών μηχανημάτων περιλαμβανομένων λεβήτων και 
δοχείων πίεσης. 

8. θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σχεδίαση, κατασκευή και εγ¬ 
κατάσταση συστημάτων μηχανημάτων πρόωσης ώστε οποιαδήποτε 
μορφή κραδασμών τους να μη προκαλεί υπερβολικές καταπονήσεις 
στα μηχανήματα αυτά στα συνήθη όρια λειτουργίας τους. 

Κανονισμός 27. 

Μηχανήματα. 

1. Όπου υπάρχει κίνδυνος από υπερτάχυνση των μηχανημάτων, 
θα προβλέπονται μέσα που θα εξασφαλίζουν ότι η ασφαλής ταχύτητα 
δεν θα υπερβαίνεται. 

2. Όπου κύρια ή βοηθητικά μηχανήματα περιλαμβανομένων δο¬ 
χείων πίεσης ή οποιαδήποτε μέρη τέτοιων μηχανημάτων υπόκεινται 
σε εσωτερική πίεση και μπορούν να υποβληθούν σε επικίνδυνη υπερ- 
'πίεση, θα προβλέπονται μέσα όπου είναι πρακτικά δυνατό, για την 
προστασία από τέτοιες υπερβολικές πιέσεις. 

3. Όλοι οι μηχανισμοί και κάθε άξονας και σύνδεσμός, που χρη¬ 
σιμοποιούνται για μετάδοση ενέργειας σε μηχανήματα· απαραίτητα 
για την πρόωση και ασφάλεια-του πλοίου ή για, την ασφαλεία των 
επίβαινόντων στο πλόίο, θα είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι 

.έτσι ώστε να, αντέχουν, στις μέγιστες καταπονήσεις-λειτουργίας στις 
. οποίες είναι δυνατό να εκτεθούν σε όλες'τις-συνθήκες υπηρεσίας και 
-θα δίνεται ιδιαίτερη-πρόσοχή στον τύπο των μηχανών από τις οποίες 
λαμβάνουν κίν7]ση ή των οποίων αποτελούν, τμήμα. Γ' 

4. Μηχανές εσωτερικής καύσης μέ διάμετρο κυλίνδρου 200 χιλιο¬ 
στόμετρα ή όγκο στροφαλοθάλαμου 0,6 κυβικά μέτρα καΓάνω θα 
εφοδιάζονται με ασφαλιστικές βαλβίδες έκρηξης στροφοθάλαμου κα¬ 
τάλληλου τύπου με επαρκή επιφάνεια απελευθέρωσης. 

Οι ασφαλιστικές βαλβίδες θα έχουν τέτοια διάταξη ή θα εφοδιά¬ 
ζονται με τέτοια μέσα ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εξαγωγή τους έ¬ 
χει διεύθυνση που να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα τραυματισμού 
του προσωπικού. 

5. Κύριες στροβιλομηχανές πρόωσης και, όπου είναι εφαρμόσιμο, 
κύριες μηχανές πρόωσης εσωτερικής καύσης και βοηθητικά μηχανή- 
ματα θα εφοδιάζονται με αυτόματες διατάξεις διακοπής λειτουργίας 
σε περίπτωσή βλαβών όπως βλάβη παροχής λιπαντικού ελαίου που 
θα μπορούσε να οδηγήση γρήγορα σε πλήρη καταστροφή, σοβαρή 
βλάβη ή έκρηξη. Η Αρχή μπορεί να επιτρέπει διατάξεις που παρα¬ 
κάμπτουν τις αυτόματες συσκευές διακοπής λειτουργίας. 

Κανονισμός 28. 

Μέσα αναπόδισης. 

1. θα προβλέπεται επαρκής ισχύς για την αναπόδιση, ώστε να 
εξασφαλίζεται, ο σωστός έλεγχος του πλοίου σε όλες τις κανονικές 
περιστάσεις. 

2. Η ικανότητα των μηχανημάτων να αναστρέφουν την διεύθυνση 
ώαης της έλικας σε επαρκή χρόνο, ώστε το πλοίο να ακινητεί από τη 
μεγίστη υπηρεσιακή ταχύτητα πρόωσης σε λογική απόσταση, θα δο¬ 
κιμάζεται και θα καταγράφεται.* 

* Γίνεται μνεία τής Σύστασης για τα Πληροφοριακά Στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα Εγχειρίδια Χειρισμών.που υιοθετήθηκε από τον Ορ¬ 
γανισμό με την Απόφαση Α 209 (VII). 
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|θν: Οι χρόνοι ακινηταποίηαης, οι κατευθύνσεις του πλοίου και οι απο¬ 
στάσεις, που καταγράφονται στις δοκιμές μαζί με τα αποτελέσματα 
|τώύ δοκιμών για τον καθορισμό της ικανότητας των πλοίων που έ- 
|χάυν πολλαπλές έλικες να ναυσίπλοούν και να ελίσσονται με μία ή 
Μριαβότερες έλικες εκτός λειτουργίας, θα είναι διαθέσιμοι στο πλοίο 
ϊ,για την χρήση του πλοιάρχου ή του αρμόδιου προσωπικού.* 
Ρίν'Οπου το πλοίο είναι εφοδιασμένο με συμπληρωματικά μέσα για 
δελιγμούς ή ακινητοποίηση η αποτελεσματικότητα τέτοιων μέσων θα 
^δοκιμάζεται και καταγράφεται όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 

||«ι··3· . 

Κανονισμός 29, 

Μηχανισμός Πηδαλίου, 

|1ΙτΕκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε πλοίο θα είναι 
ΙΓέφρδιασμένο με κύριο και βοηθητικό μηχανισμό πηδαλίου που ικανο¬ 
ποιεί την Αρχή. Ο κύριος και ο βοηθητικός μηχανισμός πηδαλίου θα 
ΙΙ^φΐιν. τέτοια διάταξη ώστε η βλάβη ενός από αυτούς δεν θα θέτει τον 
φαλλόν εκτός λειτουργίας. 

Όλα τα εξαρτήματα μηχανισμού πηδαλίου και ο κορμός πηδα- 
«λίόυ,.θα είναι καλής και αξιόπιστης κατασκευής που να ικανοποιεί την' 
;%ίρχη· Θα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή η καταλληλότητα οποιου- 
'.ήποτε απαραίτητου εξαρτήματος που δεν είναι διπλό. Οποιοδήποτε 


|ώτοιο απαραίτητο εξάρτημα θα χρησιμοποιεί ανάλογα με την περί- 
||βτωση, έδρανα αντιτριβής όπως ένσφαιρους τριβείς, κυλινδροτριβείς 
||·^.ϊδακτυλιοτριβείς οι οποίοι θα λιπαίνονται μόνιμα ή θα έχουν εξαρ- 
Ιί^ήματα λίπανσης. · 

||2Γ2. Η πίεση σχεδίασης για τους υπολογισμούς προσδιορισμού των 
^διαστάσεων των σωληνώσεων και άλλων εξαρτημάτων του μηχανι- 
§&όύ πηδαλίου που υπόκεινται σε εσωτερική υδραυλική πίεση θα εί- 
®νάι'τουλάχιστον 1,25 φορές η.μέγιστη πίεση λειτουργίας που αναμέ¬ 
νεται. στις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται στην παράγραφο 
^)2;ν;,λαμβανομένης ,· υπ’ όψη οποιοσδήποτε πίεσης που μπορεί να 
άρχει στη πλευρά χαμηλής πίεσης του συστήματος.Κατά την κρίση. , 
ς,Αρχής θα εφαρμόζονται Κριτήρια κόπωσής για τη. σχεδίαση σω- 
|(βσέων και -εξαρτημάτων -λα^βανομένων; V» 1 όψη εναλασσομένων 
έσεων που οφείλονται-σε δυναμικά φορτία; · ... 

3.' θα τοποθετούνταν. ασφαλιστικές βαλβίδες . σε . οποιο^ήποτέ 
.^ ϊήμα του υδραυλικού συστήματος, που μπορεί να . απομονωθεί ?ιαΓ 
^^το-όποιο μπορεί-να δημιουργηθεί πίεση από την πηγή ενέργειας ή . 
ρτΐρά; εξωτερικές, δυνάμεις. Η. ρύθμιση των ασφαλιστικών βαλβίδων' 
^|δέν θα υπερβαίνει την πίεση σχεδίασης. Οι βαλβίδες θα έχουν επαρκές 
ί|||μέγεθος και τέτοια διάταξη ώστε να αποφεύγεται υπερβολική αύξηση , 
Ιζπίϊσής από την πίεση σχεδίασης. - 

ί^?)3. Ο κύριος μηχανισμός πηδαλίου και ο κορμός του πηδαλίου θα 
|||είύαι: 

επαρκούς αντοχής και ικανός για πηδαλιούχησή του πλοίου 
^η: μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα- πρόωσης που θα δοκιμάζεται, 
Κ&2. ικανοί να θέτουν το πηδάλιο από γωνία 35° στη μία πλευρά σε 
ίγώνία 35° στην άλλη πλευρά με το πλοίο στο μέγιστο βύθισμα πλεύ- 
Ι'ρής' και κινούμενο με την μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα πρόωσης 
^ί,,στις ίδιες συνθήκες, από γωνία 351° σε μία οποιαδήποτε 
|πλέύρά σε γωνία 30° στην άλλη πλευρά, σε χρόνο όχι περισσότερο. 
§*πό .28 δευτερόλεπτα, 

|Ι|λ 3, ικανοί να λειτουργούν με μηχανική ενέργεια όπου είναι αναγ- 
ΐρα.ΐρ να πληρούν τις απαιτήσεις τής παραγράφου 3.2 και σε οποιαδή- 
|πρτέ περίπτωση που η Αρχή απαιτεί κορμό πηδαλίου διαμέτρου 
§||γω «πό 120.χιλιοστόμετρα στη θέση του οίακα, εξαιρουμένης της 
υσης για ναυσιπλοΐα σε πάγο, και 


ψί λ . 

ο. έτσι σχεδιασμένοι ώστε να μην υφίστανται βλάβη στη μέγιστη 
$χχύτητα αναπόδισης. Πάντως αυτή 'η απαίτηση σχεδίασης δεν 
ίΧΡ.έιάζεται να αποδεικνύεται με δοκιμές στη μέγιστη ταχύτητα ανα- 
ί^Ιβής και στη-μέγιστη γωνία πηδαλίου. 

4, Ο. βοηθητικός μηχανισμός πηδαλίου θα είναι: 

τ1.. επαρκούς αντοχής και ικανός για πηδαλιούχηση του πλοίου σε 
.παχύτητα, πλεύσης και για γρήγορη λειτουργία, σε περίπτωση ανάγ- 
!Χης, 


γίνεται μνεία της Σύστασης για τα I Ιληροφοριακά Στοιχεία που πρέπει να 
ίξεριλαμβάνονται στα Εγχειρίδια Χειρισμών που υιοθετήθηκε από τον Ορ¬ 
γανισμό με την Απόφαση Α 209 (VII). 


.2. ικανός να θέτει το πηδάλιο από γωνία 15° στη μια πλευρά σε 
γωνία 15° στην άλλη πλευρά σε χρόνο όχι. περισσότερο από 60 δευ¬ 
τερόλεπτα με το το πλοίο στο μέγιστο βύθισμα πλεύσης και κινού¬ 
μενο προς τα πρόσω με το μισό της μέγιστης υπηρεσιακής ταχύτητας 
πρόωσης ή μέ 7 κόμβους, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, και 

.3. ικανός να λειτουργεί με μηχανική ενέργεια όπου είναι αναγ¬ 
καίο να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2 και σε οποιαδή¬ 
ποτε περίπτωση που η Αρχή, απαιτεί κορμό πηδαλίου διαμέτρου 
πάνω από 230 χιλιοστόμετρα στη θέση του οίακα, εξαιρούμενης της 
ενίσχυσης για ναυσιπλοΐα σε πάγο. 

5. Οι μηχανοκίνητες μονάδες του κύριου και βοηθητικού μηχανι¬ 
σμού πηδαλίου θα έχουν: 

.1. διάταξη τέτοια ώστε να επανεκκινούν αυτόματα όταν αποκα- 
θίσταται η παροχή ενέργειας μετά από τη διακοπή τους, 

.2. δυνατότητα να τίθενται σε λειτουργία από θέση στη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας. Σε περίπτωση διακοπής παροχής ενέργειας σε οποιαδή¬ 
ποτε από τις μηχανοκίνητες μονάδες μηχανισμού πηδαλίου, θα δίνε¬ 
ται ακουστικός και οπτικός συναγερμός στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

6.1. Οπου ο κύριος μηχανισμός πηδαλίου περιλαμβάνει δύο ή πε¬ 
ρισσότερες ίδιες μηχανοκίνητες μονάδες, δεν απαιτείται η εγκατά¬ 
σταση βοηθητικού μηχανισμού πηδαλίου εφ’ όσον: 

.1. σε επιβατηγό πλοίο, ο κύριος μηχανισμός πηδαλίου είναι ικα¬ 
νός να κινεί το πηδάλιο όπως απαιτείται από τη παράγραφο 3.2 ενώ 
μια οποιαδήποτε από τις μηχανοκίνητες μονάδες ευρίσκεται εκτός 
λειτουργίας, 

■2. σε φορτηγό πλοίο ο κύριος μηχανισμός πηδαλίου είναι ικανός 
να κινεί το πηδάλιο όπως απαιτείται από τή παράγραφο 3.2 ενώ λει¬ 
τουργούν όλες οι μηχανοκίνητες μονάδες, 

.3. ο κύριος μηχανισμός πηδαλίου έχει τέτοια διάταξη ώστε μετά 
από μια μοναδική βλάβη στο δίκτυο σωληνώσεών του ή σε μια από 
τις μηχανοκίνητες μονάδες· η βλάβη να μπορεί να απομονωθεί έτσι 
ώστε να μπορεί, να διατηρηθεί η ικανότητα πηδαλιούχησης ή να επα¬ 
νακτηθεί γρήγορά.. 

6.2. Η Αρχή μπορεί, μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 1986, να αποδεχθεί την 
εγκατάσταση μηχανισμού πηδαλίου αποδεδειγμένης αξιοπιστίας που 

. δεν πληροί όμως τις απαιτήσεις της παραγράφόύ·6ν1.3·'γιά το υδραυ¬ 
λικό σύστημα. : · 

6.3. Μηχανισμοί πηδαλίου*"άλλου τύπου από τον υδραυλικό, θα επι¬ 
τυγχάνουν επιδόσεις ισοδύναμες πρός τις απαιτήσεις αυτής της παρα¬ 
γράφου· που να ικανοποιούν-την Αρχή. 

7. Θα’προβλέπέΐαι έλεγχος του μηχανισμού πηδαλίου: 

.1. για τον κύριο μήχανισμό'πηδαλίου τόσο στη γέφυρα ναυσι¬ 
πλοΐας όσο και στο διαμέρισμα μηχανισμού πηδαλίου, 

.2. Όπου ο κύριος μηχανισμός πηδαλίου έχει διάταξη σύμφωνα 
με την παράγραφο 6, από δύο ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου, που 
να μπορούν και τα δύο να χειρισθούν από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 
Αυτό δεν απαιτεί διπλό οιακοστρόφιο ή· μοχλό πηδαλιούχησης. Όπου 
το σύστημα ελέγχου αποτελείται από ένα υδρυλικό τηλεκινητήρα, δεν 
απαιτείται η εγκατάσταση δεύτερου ανεξάρτητου συστήματος, εκτός 
δεξαμενοπλοίων, χημικών δεξαμενοπλοίων ή υγραεριοφόρων 
10.000 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω. 

.3. Για τον βοηθητικό μηχανισμό πηδαλίου, στο διαμέρισμα μη¬ 
χανισμού πηδαλίου και, αν λειτουργεί μηχανοκίνητα, θα μπορεί να 
χειρίζεται από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας και θα είναι ανεξάρτητος από 
το σύστημα ελέγχου για τον κύριο μηχανισμό πηδαλίου. 

8. Οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου κυρίου και βοηθητικού μηχανι¬ 
σμού πηδαλίου που μπορεί να χειρίζεται από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας 
θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1. αν είναι ηλεκτρικό, θα εξυπηρετείται από δικό του χωριστό κύ¬ 
κλωμα που θα τροφοδοτείται από το κύκλωμα ενέργειας μηχανισμού 
πηδαλίου από σημείο μέσα στο διαμέρισμα μηχανισμού πηδαλίου ή 
απ’ ευθείας από τους ζυγούς του ηλεκτρικού πίνακα που τροφοδοτούν 
αυτό το κύκλωμα ενέργειας του μηχανισμού πηδαλίου σε σημείο του 
ηλεκτρικού πίνακα κοντά στη παροχή στο κύκλωμα ενέργειας του 
μηχανισμού πηδαλίου. 

.2. θα προβλέπονται στο διαμέρισμα μηχανισμού πηδαλίου μέσα 
για την αποσ.ύνδεση οποιοσδήποτε συστήματος ελέγχου, που μπορεί 
να . χειρίζεται απρ τη γέφυρα ναυσιπλοΐας, από το μηχανισμό πηδα¬ 
λίου που εξυπηρετεί, 

.3. το σύστημα θα είναι ικανό να τίθεται σε λειτουργία από θέση · 
στη γέφυρα ναυσιπλοΐας,· 

.4. στη περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
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στο σύστημα ελέγχου, θα δίνεται ακουστικός και οπτικός συναγερμός 
στή γέφυρα ναυσιπλοΐας, και 

.5. θα προβλέπεται προστασία έναντι βραχυκυκλώματος μόνο για 
τα τροφοδοτικά κυκλώματα ελέγχου μηχανισμού πηδαλίου. 

9. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα ενέργειας και τα συστήματα ελέγ¬ 
χου μηχανισμού πηδαλίου με τα σχετικά εξαρτήματα τους, καλώδια 
και σωλήνες που απαιτούνται από αυτόν τον Κανονισμό και τον "Κα¬ 
νονισμό 30 θα είναι διαχωρισμένα, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε 
όλο το μήκος τους. 

10. θα προβλέπεται μέσο επικοινωνίας μεταξύ της γέφυρας ναυσι¬ 
πλοΐας και του διαμερίσματος μηχανισμού πηδαλίου. 

11. Η γωνιακή θέση του πηδαλίου: 

.1. θα δείχνεται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, αν ο κύριός μηχανισμός 
πηδαλίου λειτουργεί μηχανοκίνητα. Η ένδειξη γωνίας πηδαλίου θα 
είναι ανεξάρτητη από το σύστημα ελέγχου μηχανισμού πηδαλίου. 

.2. θα είναι αναγνωρίσιμη στο διαμέρισμα μηχανισμού πήδα- , 
λίου. 

12. Ο υδραυλικός μηχανοκίνητος μηχανισμός πηδαλίου θα εφο¬ 
διάζεται με: 

.1. Διατάξεις για τη διατήρηση της καθαρότητας του υδραυλικού 
υγρού λαμβανομένων υπ’ όψη του τύπου και της σχεδίασης του 
υδραυλικού συστήματος. 

.2. Συναγερμό χαμηλής στάθμης για κάθε δοχείο υδραυλικού 
υγρού για να δίνει τη συνταμώτερη δυνατή ένδειξη διαρροής υδραυλι¬ 
κού υγρού. Ακουστικοί και οπτικοί συναγερμοί θα δίνονται στη γέ ¬ 
φυρα ναυτιπλοΐας και στον χώρο μηχανών, όπου μπορούν να γίνουν 
αμέσως αντιληπτοί, και 

.3. Μόνιμη αποθηκευτική δεξαμενή με επαρκή χωρητικότητα για 
να ξαναγεμίσει τουλάχιστο ένα σύστημα μετάδοσης ενέργειας περι¬ 
λαμβανόμενου του δοχείου, όπου απαιτείται ο κύριος μηχανισμός 
πηδαλίου να είναι μηχανοκίνητος. Η αποθηκευτική δεξαμενή θα είναι 
μόνιμα συνδεδεμένη με σωληνώσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα 
υδραυλικά συστήματα, να μπορούν να ξαναγεμίσουν εύκολα από θέση 
μέσα στο διαμέρισμα μηχανισμούπηδαλίου ,και θα εφοδιάζεται με 
μετρητή περιεχομένου,. 

- -.13.: Το διαμέρισμα.μηχανισμού πηδαλίου.θα" είναι: , λ...., 

.1: Εύκολα προσιτό ,καί όσο είναι πρακτικά δυνατό, διαχωρισμένο 
από.τους χώρους μηχανών, και,·. . . 

.2. Εφοδιασμένο με.κατάλληλες .διατάξεις που,.εξασφαλίζουν. πρό¬ 
σβαση για εργασία στα μηχανήματα και συστήματα ελέγχου μηχανι¬ 
σμού πηδαλίου. Οι διατάξεις αυτές θα περιλαμβάνουν χειρολαβές και, 
δικτυωτά δάπεδα ή άλλες αντιολισθητικές επιφάνειες που .εξασφαλί¬ 
ζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας στην περίπτωση διαρροής 
υδραυλικού υγρού. 

14. Οπου απαιτείται ο κορμός του πηδαλίου να έχει διάμετρο μεγα¬ 
λύτερη από 230 χιλιοστόμετρα στη θέση του οίακα, εξαιρούμενης της 
ενίσχυσης για ναυσιπλοΐα σε πάγο, μία εναλλακτική παροχή ενέρ¬ 
γειας, επαρκής, τουλάχιστον για να τροφοδοτήσει τη μηχανοκίνητη 
μονάδα μηχανισμού -πηδαλίου, που πληροί τις απαιτήσεις της παρα¬ 
γράφου 4.2. καθώς επίσης και τό σχετικό σύστημα ελέγχου και τον 
δείκτη γωνίας πηδαλίου, θα παρέχεται αυτόματα, μέσα σε 45 δευτε¬ 
ρόλεπτα, είτε από τη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας τοποθετημένη στο 
-διαμέρισμα μηχανισμού πηδαλίου. Αυτή η ανεξάρτητη πηγή ενέρ¬ 
γειας θα χρησιμοποιείται μόνο γι’ αυτό το. σκοπό. Σε κάθε πλοίο 
10.000 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω, η εναλλακτική παρο¬ 
χή ενέργειας , θα έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίάς για τουλάχι¬ 
στον 30 πρώτα λεπτά και σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο για τουλάχιστο 

10 πρώτα,λεπτά. 

15. Σε κάθε δεξαμενόπλοιο, χημικό δεξαμενόπλοιο ή υγραεριοφόρο 
ολικής χωρητικότητας 10.000 κόρων και άνω και σε κάθε άλλο 
πλοίο ολικής χωρητικότητας 70.000 κόρων και άνω, ο κύριος μηχα¬ 
νισμός-πηδαλίου θα περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες ίδιες μηχανοκί¬ 
νητες μονάδες που πληρούν τις διατάξεις της παραγράφου 6: 

16. Κάθε δεξαμενόπλοιο, χημικό δεξαμενόπλοιο ή υγραεριοφόρο 
ολικής, χωρητικότητας 10.000 κόρων και άνω θα πλ ηροί , υπό τις 
προϋποθέσεις, της παραγράφου 17, τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

-1* Ο κύριος, μηχανισμός πηδαλίου θα έχει τέτοια διάταξη ώστε 
στη περίπτωσή απώλειας της ικανότητας πηδαλιούχησης εξαιτίας 
μιάς μοναδικής .βλάβης όε οποιοδήποτε μέρος ενός από τα συστή¬ 
ματα ενεργοποίησης του κύριου μηχανισμού πηδαλίου, εξαιρουμένου 
του οίακα, τόξου πηδαλίου ή εξαρτημάτων που εξυπηρετούν τον ίδιο 
σκοπό, ή εμπλοκής των διατάξεων ενεργοποίησης πηδαλίου, η ικανό¬ 


τητα πηδαλιούχησης θα επανακτάται το πολύ σε 45 δευτερόλεπτά 
μετά την απώλεια ενός συστήματος ενεργοποίησης. 

.2. Ο κύριός μηχανισμός πηδαλίου θα περιλαμβάνει είτε: 

.2.1. .Δύο ανεξάρτητα και χωριστά συστήματα ενεργοποίησης που 
κάθε ένα θα είναι ικανό να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 

.2.2. Τουλάχιστον δύο ίδια συστήματα ενεργοποίησης, τα οποία 
ενεργώντας ταυτόχρονα σε κανονική λειτουργία θα είναι ικανά να 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3,2./Οπου είναι αναγκαία η 
συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση θα προβλέπεται διασύνδεση των 
υδραυλικών συστημάτων ενεργοποίησης, θα είναι δυνατή η ανίί 
χνευαη απώλειας υδραυλικού υγρού από ένα σύστημα και η αυτό! 

. ματη απομόνωση του ελαττωματικού συστήματος έτσι ώστε το άλλοι 
σύστημα ή .συστήματα ενεργοποίησης να διατηρεί την ικανότητα 
πλήρους λειτουργίας. ! ** 

.3. Μηχανισμοί πηδαλίου άλλου τύπου από τον υδραυλικό θα επ"$ 
τυγχάνουν ισοδύναμες επιδόσεις. 

17. Για δεξαμενόπλοια, χημικά δεξαμενόπλοια ή υγραεριοφόρα ολΐ'4 
χωρητικότητας 10.000 κόρων και άνω, αλλά μικρότερα α#| 
10.000 τόννους νεκρού βάρους, λύσεις άλλες από εκείνες που αναΙ 
φερθήκανε στην παράγραφο 16 που δεν χρειάζεται να εφαρμόζουν το 
κριτήριο μοναδικής βλάβης στη διάταξη ή διατάξεις ενεργοποίησης! 
πηδαλίου, μπορούν ναεπιτραπούν εφ’ όσον επιτυγχάνεται ισοδύναμοί 
επίπεδο ασφάλειας και: 

.1. Ύστερα από απώλεια της ικανότητας πηδαλιούχησης λόγω! 
μοναδικής βλάβης οποιοσδήποτε τμήματος του δικτύου σωληνώσεων/, 
ή σε μιά από τις μηχανοκίνητες μονάδες, η ικανότητα πηδαλιούχηΐ/ 
σης θα επανακτάται μέσα σε 45 δευτερόλεπτα, και 

.2. Όπου ο μηχανισμός πηδαλίου περιλαμβάνει μόνο μία μονάδί(Ι 
κή διάταξη ενεργοποίησης πηδαλίου θα δίνεται ιδιαίτερη προσόχή| 
στην ανάλυση τάσεων για τη σχεδίαση, περιλαμβανομένών ανάλυσής) 
κόπωσης και ανάλυσης μηχανικής θραύσης ανάλογα. με τη περί|| 
πτώση, στο χρησιμοποιούμενο υλικό, στην εγκατάσταση. διατάξεώι| 
στεγανότητας και στη δοκιμή και επιθεώρησή και παροχή-αποτέλεϊ| 
σματικής συντήρησης;,Κατά την εξέταση των παραπάνω,_η Αρχή θί| 

- υιοθετεί κανονισμούς που .περιλαμβάνουν.ιτις διατάξεις Οδηγιών .για| 
Αποδοχή Μη Διπλών Διατάξεων Ενεργοποίησής Πηδαλίου για Δέξ|§ 
μενόπλοια, Χήμικά Δεξάμενόπλοια καί ΤγραεριόφόραΌλικής Χωρηίΐ 
τικότητας 10.000 κόρων καν 'Ανω -αλλά Μικρότερα από 100.0ό6| 
Τόννους Νεκρού Βάρους, που έχουνυιοθετήθεί από τον Οργανισμό.”*! 

18. Για δεξαμενόπλοιό, χημικό δεξαμενόπλοιο ή υγραεριοφόρο ολι-1 
κ ή? χωρητικότητας 10.000 κόρων και άνω, αλλά μικρότερο από/' 
70.000 τόννους νεκρού-βάρους, η Αρχή μπορεί, μέχρι 1 Σεπτεμβρίου/! 
1986, να αποδεχθεί ένα σύστημα μηχανισμού πηδαλίου αποδεδειγ<Γ" 
μένης αξιοπιστίας που όμως δεν πληροί , το κριτήριο της μοναδικής! 
βλάβης, που απαιτείται για ένα υδραυλικό σύστημα από την παρά-/ 
γραφο 16. 

19. Κάθε δεξαμενόπλοιο, χημικό δεξαμενόπλοιο ή υγραεριοφόρο-, 

ολικής χωρητικότητας 10.000 κόρων και άνω, που κατασκευάσθηκε 
πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 1984, θα συμμορφώνεται, όχι αργότερα/ 
από την 1 Σεπτεμβρίου 1986, με τα. εξής: '■ 

.1. Τις απαιτήσεις των παραγράφων 7.1, 8.2, 8.4, 10, 11, 12.2,ϊ 
12.3 και 13.2. 

.2. θα προβλέπονται δύο ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου μηχα-/ 
νισμού πηδαλίου κάθε ένα από τα οποία μπορεί να χειρίζεται από τή'; 
γέφυρα ναυσιπλοΐας. Αυτό δεν απαιτεί διπλό οιακοστρόφιο ή μοχλο ί 
πηδαλιούχησης. ' '·’ 

.3. Αν το σύστημα ελέγχου μηχανισμού πηδαλίου που λειτουργεί,/: 
υποστεί βλάβη, το δεύτερο σύστημα θα είναι ικανό να τεθεί σε άμεση ·■ 
λειτουργία από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας, και 

.4. Κάθε σύστημα ελέγχου μηχανισμού πηδαλίου, αν είναι ηλεκ-; 
τρικό, θα εξυπηρετείται από δικό του χωριστό κύκλωμα που θα τρο¬ 
φοδοτείται από το κύκλωμα ενέργειας-μηχανισμού πηδαλίου ή απ’ 
ευθείας από τους ζυγούς του ηλεκτρικού πίνακα που τροφοδοτούν αυ¬ 
τό -το κύκλωμα ενέργειας του μηχανισμού πηδαλίου σε σημείο τοι 
ηλετρικού πίνακα κοντά στην παροχή στο κύκλωμα ενέργειας τοι 

* Γίνεται μνεξ των Οδηγιών για Αποδοχή Μη - Διπλών Διατάξεων Ενερ- 
γ ποίησης ■ Πηδάλιου για Δεξαμενόπλοια, Χημιχά Δεξαμενόπλοια και 
Γγραεριοφορα Ολικής Χωρητικότητας 10.000 χάρων και Ανω αλλά Μι¬ 
κρότερα απο 100.000 Τόννους Νεκρού Βάρους που υιοθετήθηκαν από τον 
Οργανισμό με την απόφαση Α467 (XII) 
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ί^Ρ^ίχνισμού πηδαλίου. 

^^20,':Έπί πλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 19, σε χάθε δε- 
Ι^μίίοπλοιο, χημικό δεξαμενόπλοιο ή υγραεριοφόρο ολικής.χωρητι- 
^|^τας' 40.000 κόρων και άνω, που έχει κατασκευασθεΐ πριν από 
^^ΗγΣέπτεμβρίου 1984, ο μηχανισμός πηδαλίου, όχι αργότερα από 
Σεπτεμβρίου 1988, θα έχει τέτοια διάταξη ώστε, στη περί- 
Ιρωση ,μιάς μοναδικής βλάβης των σωληνώσεων ή μιάς από τις μη- 
^«|8έΐνΐ)τες μονάδες, η ικανότητα πηδαλιούχησης να μπορεί να δια- 
ΙΙΙΡιαΐ ή η κίνηση του πηδαλίου να" μπορεί να περιορίζεται έτσι ώ- 
?στέ η ικανότητα πηδαλιούχησης να μπορεί γρήγορα να επανακτηθεί. 
Η&τ&θα επιτυγχάνεται με: 

'^’ϊΐο'Αύεξάρτητο μέσο για τη συγκράτησή, του πηδαλίου ι ή 
2ί£Επιστόμια ταχείας ενέργειας, που μπορούν να χειρισθούν χει- 

■ Ρ&ίνήτα για να απομονώνουν τη διάταξη ή διατάξεις ενεργοποίησης 
*απ6;.τις εξωτερικές υδραυλικές σωληνώσεις, μαζί με μέσο απ’ αυθεϊας 
||||ναπλήρωσης των διατάξεων ενεργοποίησης από μία μόνιμη ανε- 
Ιξάρτητη μηχανοκίνητη αντλία και σύστημα σωληνώσεων, ή 
@3ί';Μίά διάταξη τέτοια ώστε όπου υπάρχει διασύνδεση συστημά- 
^®·;ρδράυλικής ενέργειας, να ανιχνεύεται η απώλεια υδραυλικού 
από ένα σύστημα και να απομονώνεται το ελαττωματικό σύ- 
: είτε αυτόματα, είτε από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας ώστε το άλλο 
|σύστήμα να διατηρεί την ικανότητα πλήρους λειτουργίας. 

Κανονισμός 30. 

ΙΪΙρόσθετες απαιτήσεις για ηλεκτρικούς και ηλεκτροϋδραυλικούς μη¬ 
χανισμούς πηδαλίου. 

Θα εγκαθίστανται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας και σε κατάλληλη 
Ιθεση ελέγχου τών κύριων μηχανημάτων, -μέσα ενδείξεως λειτουργίας 
||ων/κίνητήρων του ηλεκτρικού και ηλεκτροϋδραυλικού μηχανισμού 
||||δαλίού, 

ΐ^2ν'ΐΚάθε ηλεκτρικός ή ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός πηδαλίου' · 
ρό|’περίλάμβάνει'·μία ή περισσότερες μηχανοκίνητες μονάδες θά εξυ-'- 
Μήρετείταΰ από δύο τουλάχιστον αποκλειστικά κυκλώματα που’τρο- 
β^ρτό'ύύται'απ’ αυθεϊας άπό'τόν κύριο ηλεκτρικό πίνακα^ Όμώς,το 
||ρά|4πρ.;.τά' κυκλώματα "μπορεί να τροφοδοτείται μέσώ.τόυ ήλεκτρι- 

Β |||ό|πίνακά ανάγκης. Ένας βοηθητικός ηλεκτρικός ή ηλεκτρόϋδράυ- 
^■"-ός^μή^ανισμός πήδαλίου που συνεργάζεται με ένα κύρίο'ηλεκτρι- · 
^ %ήλέχτοο0δοαυλιχ6 μηχανισμό πηδαλίου μπορεί να συνδέεται σε. 
^&από.τα κυκλώματα που τροφοδοτούν αυτόν τον κύριόν μηχανι-' 
ρ(ώ|πηδαλίου. Τα κυκλώματα, που τροφοδοτούν ένα ηλεκτρικό ή 
Ιηλεκτρόϋδραυλικό μηχανισμό πηδαλίου 6α έχουν επαρκή ικανότητα 
τροφοδότηση όλων των κινητήρων που μπορούν.να συνδε- 
||ρΰν;τ'αυτόχρονα σ’ αυτά και που μπορεί να απαιτηθεί να λειτουργή- 

ΚΚ |σουν ταυτόχρονα. 

Θα προβλέπεταί προστασία από βραχυκύκλωμα και συναγερ- 
ύπερφόρτωσης για τέτοια κυκλώματα και κινητήρες. Αν παρέχε- 
προστασία έναντι υπερβολικού ρεύματος, περιλαμβανομένόυ του 
βατός εκκίνησης, θα είναι για ρεύμα όχι μικρότερο από το διπλά¬ 
σιου υπό πλήρες φορτίο ρεύματος του κινητήρα ή του κυκλώματος 
^προστατεύεται έτσι, και θα έχει διάταξη που θα. επιτρέπει τη διέ— 

... ση των καταλλήλων ρευμάτων εκκίνησης. -Οπου χρησιμοποιείται 
§ί|ί|άσική παροχή θα προβλέπεταί συναγερμός που θα δείχνει απώ- 
^ία' οπόιασδήποτε των τριών φάσεων παροχής. Οι συναγερμοί που 
βάπαιΐούνται σ’ αυτή τη παράγραφο θα είναι και ακουστικοί και οπτι- 
Ρ^*«ι θα ευρίσκονται σε εμφανή θέση στο χώρο των κυρίων μηχα- 
Β ηΗΕ& ων ή στο χώρο ελέγχου από όπου ελέγχονται κανονικά τα κύ- 
5|β?ίΡ·ηχσινήματα και όπως .μπορεί να απαιτηθεί από τον κανονισμό 

Οταν σε ένα πλοίο ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 
Ρ>0Ρ κόρους ένας βοηθητικός μηχανισμός πηδαλίου που απαιτείται. 
ρ|πο' τον Κανονισμό 29.4.3 να λειτουργεί μηχανοκίνητα δεν είναι 
||λ?κτροκίνητος ή κινείται από. έναν ηλεκτρικό κινητήρα που προορί- 
πρωταρχικά για άλλες υπηρεσίες, ο κύριος μηχανισμός πηδά- 
Κ^ίβύ,μπορεί να τροφοδοτείσαι από κύκλωμα από: τον κύριο ηλεκτρικό 
ρ§|9ΐκα. Όπου έν.αςπέτόιος κινητήρας που προορίζεται πρωταρχικά 
- άλλες υπηρεσίες, έχει τέτοια διάταξη ώστε, να κινεί ένα τέτοιο 
ΙΙΐήβησικό μηχανισμό πηδαλίου, η απαίτηση της παραγράφου 3 μπο- 
ρΕ&;ν*..οιρθεί από την Αρχή αν ικανοποιείται με τη διάταξη προστα- 
β^ίΐμαζί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 29.5.1 και 2. και 29.7.3 
Ι® έχουν εφαρμογή στο βοηθητικό μηχανισμό πηδαλίου. 


Κανονισμός 31 

' Μέσα ελέγχου μηχανημάτων. 


1. Τα κύρια και. βοηθητικά μηχανήματα τα απαραίτητα για τη > 
πρόωση και ασφάλεια του πλοίου θα εφοδιάζονται με αποτελεσματι¬ 
κά μέσα για τη λειτουργία και τον έλεγχό τους. 

2. Όπου προβλέπεταί τηλεχειρισμός των μηχανημάτων πρόωσης 
από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας και οι. χώροι μηχανών προορίζονται να 
είναι επανδρωμένοι θα εφαρμόζονται τα εξής: 

.1. Η ταχύτητα, διεύθυνση ώσης και, αν είναι εφαρμόσιμο, το 
βήμα της έλικας θα μπορούν να ελέγχονται πλήρως από τη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας σε όλες τις συνθήκες πλεύσης, περιλαμβανόμενων των 
χειρισμών. 

.2. Ο τηλεχειρισμός θα εκτελείται, για κάθε ανεξάρτητη έλικα, 
από συσκευή ελέγχου σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε η 
λειτουργία της να μην απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις λειτουργικές 
λεπτομέρειες των μηχανημάτων. Όπου έχει σχεδιασθεί η ταυτό¬ 
χρονη λειτουργία πολλαπλών ελίκων, αυτές μπορούν να ελέγχονται 
από μία συσκευή ελέγχου. 

.3. Τα κύρια μηχανήματα πρόωσης θα εφοδιάζονται με συσκευή 
διακοπής ανάγκης στη'γέφυρα ναυσιπλοΐας που θα είναι ανεξάρτητη 
από. το σύστημα ελέγχου της γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

.4. Οι εντολές από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας στα μηχανήματα 
πρόωσης θα δείχνονται στον χώρο ελέγχου των κυρίων μηχανημά¬ 
των ή στο επίπεδο χειρισμών, ανάλογα με την περίπτωση. 

.5. Ο τηλεχειρισμός των μηχανημάτων πρόωσης θα είναι δυνατός 
μόνο από μία θέση κάθε στιγμή. Σε τέτοιες θέσεις επιτρέπονται αλλη- 
λοσυνδεόμενες διατάξεις.ελέγχου. Σε κάθε θέση θα υπάρχει ενδείκτης 
που θα δείχνει από ποια. θέση ελέγχονται τα μήχανήματά πρόωσης. 
Η μεταβίβαση του ελέγχου: μεταξύ της γέφυρας ναυσιπλοΐας και των 
χώρων μηχανών, θα είναι δυνατή μόνοΐστο χώρο κυριών μηχανημά¬ 
των ή ,στο' χώρο ελέγχου,κυρίων μηχανημάτων. Αυτό το σύστημα θά 
Περιλαμβάνει μέσα που θα εμποδίζουν την σημαντική μεταβολή της 
■ ώσης τής έλικας όταν, μεταβιβάζεται ο -έλεγχος από μία : θέση σε. : ’ 

,6.;Θα είναι.δυνατός, ό έλεγχος τών, μηχανημάτων πρόωσης τοπι-Γ 
κά, ακόμη: και. στην περίπτωση βλάβης σε οπόιοδήποτε τμήμα 1 τόύ., 
αυμστήματος τηλεχειρισμού. νή, 

.7, Η σχεδίαση του συστήματος τηλεχειρισμού θα-είναι τέτοια ώ¬ 
στε σε περίπτωση βλάβης του θα σημαίνεται συναγερμός. Η προκα¬ 
θορισμένη ταχύτητα και διεύθυνση ώσης της έλικας θα διατηρούνται 
μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο τοπικός έλεγχος, εκτός αν η Αρχή 
θεωρήσει αυτό μη πρακτικό. 

.8. Θα τοποθετούνται ενδείκτες στη γέφυρα ναυτιπλοΐας για έν¬ 
δειξη: 

.8.1. Ταχύτητας και διεύθυνσης περιστροφής της έλικας στη περί¬ 
πτωση ελίκων σταθερού βήματος. 

.8.2. Ταχύτητας έλικας και θέσης βήματος στην περίπτωση ελί¬ 
κων μεταβλητού βήματος. 

.9. Θα προβλέπεταί σύστημα συναγερμού στή γέφυρα ναυσι¬ 
πλοΐας και στό χώρο μηχανών για ένδειξη χαμηλής πίεσης του αέρα 
εκκίνησης,· που θα ρυθμίζεται σε επίπεδο που να επιτρέπει παραπέρα 
χειρισμούς εκκίνησης της κύριας μηχανής. Αν το σύστημα τηλεχειρι¬ 
σμού των μηχανημάτων πρόωσης είναι σχεδιασμένο για. αυτόματη 
εκκίνηση, ο αριθμός των αυτομάτων διαδοχικών, προσπαθειών που 
αποτυγχάνουν να πραγματοποιήσουν εκκίνηση θα είναι περιορισμέ¬ 
νος ώστε να διαφυλάσσεται επαρκής πίεση αέρα εκκίνησης για.τοπι¬ 
κή εκκίνηση. 

3.. Όπου τα κύρια μηχανήματα πρόωσης και τα σχετικά μ’ αυτά μη¬ 
χανήματα, περιλαμβανομένων των πηγών της κύριας ηλεκτρικής 
παροχής, είναι εφοδιασμένα με αυτομάτους ελέγχους ή τηλεχειρι- 
σμούς διαφόρων βαθμών και ευρίσκονται υπό συνεχή χειροκίνητη 
επίβλεψη από χώρο ελέγχου, οι διατάξεις και τα μέσα ελέγχου θα εί¬ 
ναι σχεδιασμένα, εξοπλισμένα και εγκατεστημένα έτσι ώστε η λει¬ 
τουργία των μηχανημάτων να είναι τόσο ασφαλής και. αποτελεσματι¬ 
κή, όσο θα ήτάύιαν ευρίσκοντο υπό άμεση επίβλεψη- για το σκοπό 
αυτό θα εφαρμόζονται ανάλογα οι Κανονισμοί 46 μέχρι 50. Θα δίνε¬ 
ται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία τέτοιων χώρων από πυρκαϊά 
και κατάκλυση. 
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4. Γενικά, τα συστήματα λειτουργίας και ελέγχου αυτόματης εκκί¬ 
νησης, θα περιλαμβάνουν χειροκίνητα μέσα παράκαμψης των διατά¬ 
ξεων αυτομάτου ελέγχου. Η βλάβη οποιουδήποτε τμήματος τέτοιων 
συστημάτων δεν θα εμποδίζει την χρήση των χειροκινήτων μέσων 
παράκαμψης. 

Κανονισμός 32. 

Ατμολέβητες και συστήματα τροφοδοσίας λεβήτων. . 

1. Κάθε ατμολέβητας και κάθε ατμοπαραγωγός γεννήτρια χωρίς 
εστία θα εφοδιάζεται με όχι λιγώτερες αήό δύο ασφαλιστικές βαλβί¬ 
δες επαρκούς ικανότητας. Όμως έχοντας υπ’ όψη την έξοδο ή οποια¬ 
δήποτε άλλα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε λέβητα ή ατμοπαραγω¬ 
γού γεννήτριας χωρίς εστία, η Αρχή, μπορεί να επιτρέψει την τοποθέ¬ 
τηση μιας μόνον ασφαλιστικής βαλβίδας, αν ικανοποιείται ότι εξα¬ 
σφαλίζεται επαρκής προστασία έναντι υπερπίεσης. 

2. Κάθε πετρελαιολέβητας που προορίζεται να λειτουργήσει χωρίς 

χειροκίνητη επίβλεψη θα έχει διατάξεις ασφάλειας που θα διακόπτουν 
την παροχή καύσιμου και θα σημαίνουν συναγερμό στη περίπτωση 
χαμηλής στάθμης νερού, αυοιμαλίας στη παροχή αέρα ή στη φλόγα 
καύσης. ' 

3. Υδραυλωτοί λέβητες που εξυπηρετούν στροβίλους πρόωσής θα 
εφοδιάζονται με σύστημα συναγερμού υψηλής στάθμης νερού. 

4. Κάθε ατμοπαραγωγό σύστημα που παρέχει υπηρεσίες απαραί¬ 
τητες για την ασφάλεια του πλοίου, ή που θα μπορούσε να καταστεί 
επικίνδυνα από βλάβη της τροφοδοσίας του με νερό, θα εφοδιάζεται 
με όχι λιγώτερα από δύο χωριστά συστήματα τροφοδοσίας νερού από 
τις αντλίες τροφοδοσίας οι οποίες περιλαμβάνονται στα συστήματα 
αυτά, επισημαίνοντας ότι μία μοναδική διάτρηση του κελύφους του 
ατμοθάλαμου είναι αποδεκτή, θα προβλέπονται μέσα που θα εμποδί¬ 
ζουν την υπερπίεση σε οποιοδήποτε τμήμα των συστημάτων, εκτός 
αν. η υπερπίεση εμποδίζεται από τα -χαρακτηριστικά της αντλίας. 

5. Οι λέβητες θα εφοδιάζονται με μέσα επίβλεψης κάι ελέγχου της 
ποιότητας του τροφοδοτικού.νερού.;, θα προβλέποντάΐ; κατάλληλες 
διατάξεις που θα αποκλείουν,.όσο είναι πρακτικά:δυνατό, την είσοδο 
ελαίου ή (άλλων ρυπαντών ; που. μπορούν να έχουν δυσμενή- επίδραση 
στο λέβητα. :: 

6 . Κάθε λέβητας απαραίτητος για την ασφάλεια του. πλοίου και 
σχεδιασμένος να περιέχει νερό σε καθορισμένη άτάθμη θα εφοδιάζε- 
ται με δύο τουλάχιστο μέσα ένδειξης στάθμης νερού, από τα.οποία το 
ένα τουλάχιστον θα είναι έναίγυάλινος δείκτης απ’ ευθείας ένδειξης. 

Κανονισμός 33. * · 

Δίκτυα σωληνώσεων ατμού. 

1. Κάθε σωλήνας ατμού και κάθε εξάρτημα που συνδέεται σ’ αυ¬ 
τόν διά μέσου του οποίου μπορεί να περάσει ατμός, θα είναι σχέδια- . 
σμένος, κατασκευασμένος και τοποθετημένος έτσι ώστε να αντέχει 
στις μέγιστες καταπονήσεις λειτουργίας στις οποίες μπορεί να υπο¬ 
βληθεί. 

2. θα προβλέπονται μέσα αποστράγγισης κάθε σωλήνα ατμού 
στον οποίο θα μπορούσε διαφορετικά να συμβεί επικίνδυνη υδραυλική 
κρούση. 

3. Αν αωλήνάς ατμού ή εξάρτημα μπορεί νά δεχθεί ατμό από 
οποιαδήποτε πηγή σε υψηλότερη πίεσή από αυτήν για την οποίαν έ¬ 
χει σχεδιάσθεί, θα τοποθετούνται κατάλληλος ατμόμειώτήρας, 
ασφαλιστική βαλβίδα και μανόμετρο. 

Κανονισμός 34. 

Συστήματα πεπιεσμένου αέρα. 

1. Σε κάθε πλοίο θα προβλέπονται μέσα για να εμποδίζουν την 
υπερπίεση σε οποιοδήποτε τμήμα των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα 
και οπουδήποτε χιτώνια νερού ή περιβλήματα αεροσυμπιεστών και 
ψυκτών θα μπορούσαν να υποστούν επικίνδυνη υπερπίεση λόγω διαρ¬ 
ροής μέσα σ’ αυτα^ από τμήματα συστημάτων πεπιεσμένου αέρα, θα 
προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις ανακούφισης της πίεσης για όλα 
τα συστήματα. 

2. Οι κύριες διατάξεις εκκίνησης με αέρα για τις κύριες μηχανές 
πρόωσης εσωτερικής καύσης θα προστατεύονται επαρκώς έναντι επι¬ 


στροφής φλόγας και εσωτερικής έκρηξης στους σωλήνες αέρα εκκί¬ 
νησης. 

3- Όλοι οι σωλήνες κατάθλιψης από τους αεροσυμπιεστές, θα 
οδηγούνται απ’ ευθείας στις φιάλες αέρα εκκίνησης και όλοι οι σωλή¬ 
νες εκκίνησης.από τις φιάλες αέρα ως τις κύριες ή βοηθητικές μηχα¬ 
νές θα είναι εντελώς χωριστοί από το σύστημα σωλήνων κατάθλιψης 
του. αεροσυμπιεστή. 

4. θα λαμβάνεται μέριμνα για την ελάττωση στο ελάχιστο της ει¬ 
σόδου ελαίου μέσα στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα και για την 
αποστράγγιση των συστημάτων αυτών. 

Κανονισμός 35. 

Συστήματα αερισμού στους χώρους μηχανών. 

Οι χώροι μηχανών κατηγορίας Α' θα αερίζονται επαρκώς ώστε νά 
εξασφαλίζεται ότι όταν στους χώρους αυτούς λειτουργούν μηχανήϊ 
ματα .ή λέβητες στη πλήρη ισχύ τους σε όλες τις καιρικές συνθήκες, 11 
περιλαμβανομένης ισχυρής κακοκαιρίας, διατηρείται επαρκής παρο¬ 
χή αέρα στους χώρους για την ασφάλεια και άνεση του προσωπικού, 
και την λειτουργία των μηχανημάτων. Οποιοσδήποτε άλλος χώροφ 
μηχανών θα αερίζεται επαρκώς ανάλογα με τον προορισμό του; 

Κανονισμός 36. 

Προστασία έναντι του θορύβου.* 

θα λαμβάνονται μέτρα για την ελάττωση του θορύβου των μηχα-; 
νημάτων στους χώρους μηχανών σε αποδεκτά επίπεδα όπως καθορί¬ 
ζονται από την Αρχή. Αν αυτός ο θόρυβος δεν μπορεί να ελαττωθεί; 
ικανοποιητικά, η πηγή του υπερβολικού θορύβου θα μονώνεται κ»| 
τάλληλα ή θα απομονώνεται ή θα παρέχεται ένα καταφύγιο από τον 
θόρυβο αν απαιτείται ο χώρος να είναι επανδρωμένος. Θα προβλέ-έ 
πονται ωτασπίδες για το προσωπικό, που απαιτείται να εισέρχεται, 
αυτούς τους χώρους,· αν είναι, αναγκαίο.. ~ 

Κανονισμός. 37. 

.η; Επικοινωνία . μεταξύ ..γέφυρας .. 

.ναυσιπλοΐας., και.-χώρου.. μηχανών 
. Δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέσα .θα προβλέπονται για. τη .διαβί-ρ;: 
βάση εντολών, από. τη,,γέφυρα ναυσιπλοΐας, στη .θέση χώρου .μηχανών^ 
ή.του χώρου ελέγχου από την οποία ελέγχονται κανονικά οι μηχίάς] 
νές: Το ένα. απ’ αυτά τα μέσα θα είναι ένας τηλέγραφος μηχανοστα-ί 
σίου που παρέχει οπτική ένδειξη των εντολών και απαντήσεων τόσο,; 
στο χώρο μηχανών όσο και στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Κατάλληλα; 
μέσα επικοινωνίας θα προβλέπονται σε οποιεσδήποτε άλλες θέσεις; 
από τις οποίες μπορούν να ελεγχθούν οι μηχανές. 

Κανονισμός 38. 

Συστήματα συναγερμού μηχανικών. 

θα προβλέπεται σύστημα συναγερμού μηχανικών που θα λειτουρ¬ 
γεί από το χώρο ελέγχου μηχανών ή το επίπεδο χειρισμών, ανάλογα 
μέ τη περίπτωση, και θα ακούγεται ευκρινώς στα ενδιαιτήματα των - 
μηχανικών. 

Κανονισμός 39. 

θέση, των εγκαταστάσεων ανάγκης σε επιβατηγό πλοία. 

Οι πηγές ανάγκης της ηλεκτρικής ενέργειας, οι αντλίες πυρκαϊάς,· 
οι αντλίες κυτών εκτός από εκείνες που ειδικά εξυπηρετούν τους χώ¬ 
ρους πρωραίους του διαφράγματος σύγκρουσης, οποιοδήποτε μόνιμο 
σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς που απαιτείται από το Κεφάλαιο 11 
2 καί άλλες εγκαταστάσεις ανάγκης που είναι απαραίτητες για τθ ν 
ασφάλεια του πλοίου, εκτός των βαρούλκων αγκύρας, δεν θα εγκαθί¬ 
στανται πρωραίως τού διαφράγματος σύγκρουσης. 


* Γίνεται μνεία του Κώδικα για τις Στάθμες Θορύβου στα Πλοία που υιοθε· 

• τήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α468 (XII). 
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ΜΕΡΟΣ Δ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1!^»,ρητά ορίζεται διαφορετικά το Μέρος Δ' εφαρμόζεται σε 
επιβατηγό και φορτηγά πλοία). 

Κανονισμός 40. 

Γενικά. 


στημα φωτισμού ανάγκης που απαιτείται από του Κανονισμούς 
42.2.1 και 42.2.2 ή 43.2.1, 43.2.2 και 43.2.3. 

2.3. Η διάταξη του ηλεκτρικού συστήματος φωτισμού ανάγκης θα 
είναι τέτοια ώστε πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα σε χώρους που περιέχουν 
την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, τους σχετικούς μετασχημα¬ 
τιστές, αν υπάρχουν, τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης και τον ηλεκτρι¬ 
κά πίνακα φωτισμού ανάγκης δεν θα θέτει εκτός λειτουργίας το κύριο 
ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού που απαιτείται από αυτόν τον Κανονι- 


^)ΐ : ίΙ Λ£ · Χτ Ρ ιχέ ί εγκαταστάσεις θα είναι τέτοιες ώστε: 

01 Ρ 0Τ ]θητιχές ηλεκτρικές υπηρεσίες οι αναγκαίες για την 
ζήρηση του πλοίου σε κανονικές συνθήκες λετουργίας και διαβίω Τ 
ν ; ιχ ; ε,ξικσφ αελΐζο-υ πιχι. χωρίς προσφυγή στη πηγή ηλεκτρικής ενέρ- 

ΗΒρ^κ· . . · _...· 

υπ ηρε^ίες που .είναι απαραίτητες για την ασφά- 
εξασφαλίζονται σε διάφορες καταστάσεις ανάγκης, και 
,9Μγ4Αίΐα των επιβατών, του πληρώματος και του πλοίου 
ομαλίζεται από ηλεκτρικούς κινδύνους. 

θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση 
αφ εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους αυτού που 
;ί1φό:ρόυν, στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.* 

. Κανονισμός 41. 

Ι ιρίά πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα φωτισμού. 

>ά προβλέπεται κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούς 
ιητας για την τροφοδότηση όλων εκείνων των υπηρεσιών που 
’ρονται στον Κανονισμό 40.1.1. Αυτή η κύρια πηγή ηλεκτρικής 
:ιας θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον ηλεκτροπαραγωγά 

Ρά ,ηλεκτροπαραγωγά αυτά ζεύγη θα έχουν τέτοια ικανότητα 
στη περίπτωση που οποιοδήποτε από τα ηλεκτροπαραγωγά 
^σταματήσει, να εξακολουθεί να είναι δυνατή ή τροφοδότηση 
πήρεσιών που είναι οιναγκαίες για να εξασφαλίζουν κανονικές 
Ρ^ίκές συνθήκες πρόώσης κάι ασφάλειας.. Θα εξασφαλίζονται 
;>'θί1 ελάχιστες άνέτές συνθήκες διαβίωσης.που θα περιλαμβά-, 
ΐ&Χίήζιστόν. επαρκείς υπήρεσίες για μαγείρευμα^ θέρμανση, ψυ- 
'νδίάίτηόής, μηχανικό αερισμό,.νερό πόσιμό ι και υγιεινής.: . 

3ί διατάξεις της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας.του πλοίου 
άΐίτέτοιες ώστε όί υπηρεσίες, που άναφέρονται στον Κανονισμό 
ίλνά μπορούν να διατηρούνται ανεξάρτητα από την . ταχύτητα 
ίύθυνση των μηχανημάτων πρόωσης ή των αξόνων του πλοίου. 


)■ Τ I I— ΙΑ. Κ *—* 'Τ Ί ινν ΐΗίμιιι». 

Ετέί πλέον τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη θα είναι τέτοια ώστε 
ασφαλίζουν, ότι με οποιαδήποτε γεννήτρια ή με τήν πρωτεύουσα 
ενεργείας της εκτός λειτουργίας, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
ν ιπόμένουν θα είναι ικανά νά παρέχουν τιςηλεκτρικές υπηρεσίες 
,^είνάι αναγκαίες για την εκκίνηση της κύριας εγκατάστασης 
ωσής από την κατάσταση νεκρού πλοίου. Η πηγή ήλεκτρικής 
ρ·έίάς ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό εκκίνησης 
^τήν κατάσταση - νεκρού πλοίου αν, είτε μόνη της, είτε σε αυνδυα- 
|με οποιαδήποτε άλλη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει επαρκή 
ώτητα για να παρέχει στον ίδιο χρόνο" ηλεκτρική ενέργεια σ’ εκεί- 
τίς Γ ϋπηρεσίες που απαιτούνται να τροφοδοτηθούν από τους Κανθ¬ 
ός 42.2.1 μέχρι 42,2.3 ή 43.2.1 μέχρι 43.2.4. 

>£'Οπου μετασχηματιστές αποτελούν ουσιώδες τμήμα του συατή- 
ος ήλεκτρικής παροχής που απαιτείται απ’ αυτή την παράγραφο, 
ιύΟτημα θα έχει τέτοια διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται η ίδια συ- 
£«' παροχής πόυ αναφέρεται σ’ αυτήν τήν -παράγραφοί 
ίί.Ενα κύριο ηλεκτρικό σύστημα φώτίσμού που θά παρέχει φωτι- 
. σε όλα εκείνα τα μέρη του πλοίου τα οποία είναι κανονικά προσι-’ 
ί·®. 1 χρησιμοποιούνται από επιβάτες ή πλήρωμα, θα τροφοδοτείται 
* τήν κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ή διάταξη του κύριου ηλεκτρικού συστήματος.φωτισμού θα είναι : 
»ια ώστε πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα σε χώρους που περιέχουν την 
•ά πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τους σχετικούς μετασχηματιστές, 
«άρχουν, τον κύριο ηλεκτρικό πίνακα και τον κύριο ηλεκτρικό 
Ιβϊύακά φωτισμούςίδεν θα θέτει εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό σύ- 


μνεία των Συστάσεων που εκδόθηκαν από. τη Διεθνή Ηλεκτρο- 
& · η '-πιτροπη και ιδιαίτερα της Έκδοσης 92 - Ηλεκτρικές Εγκαταστ 
ζ.? ει ζ σε πλοία; 1 


σμο. 

3, Ο κύριος ηλεκτρικός πίνακας θα τοποθετείται κατά τέτοιο 
τρόπο σε σχέση με ένα κύριο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό ώστε, όσο εί¬ 
ναι πρακτικά δυνατό, η ακεραιότητα της κανονικής ηλεκτρικής πα- 
ροχής να μπορεί να επηρεασθεί μόνο από πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα σε 
ένα χώρο. Μία περίφραξη προστασίας'του κύριου ηλεκτρικού πίνακα 
από το περιβάλλον που μπορεί να παρέχεται από το χώρο ελέγχου 
μηχανημάτων που ευρίσκεται εσωτερικά από τα κύρια οριακά χωρί¬ 
σματα του χώρου δεν θα θεωρείται ότι διαχωρίζει τους ηλεκτρικούς 
πίνακες από τις γεννήτριες. 

4. Οπου η συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των κύριων 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών υπερβαίνει τα 3 Μ\ν, οι κύριοι ζυγοί θα 
υποδιαιρούνται σε δύο τουλάχιστο τμήματα που κανονικά θα συν-, 
δέονται με αφαιρετούς συνδέσμους ή άλλα εγκεκριμένα μέσα. Όσο 
είναι πρακτικά δυνατό, η σύνθεση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
και οποιωνδήποτε άλλων διπλών συσκευών θα υποδιαιρείται εξ’ ίσου 
μεταξύ των μερών. Μπορεί να επιτρέπονται ισοδύναμες διατάξεις που 
να ικανοποιούν την Αρχή. 

Κανονισμός 42. 

Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης σε επιβατηγό πλοία. 

1.1. Θα προβλέπεται αυτόνομη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. 
1.2., Η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, οι σχετικοί μετασχημα¬ 
τιστές, αν υπάρχουνέη μεταβατική πηγή ενέργειας ανάγκης, ο ηλεκ¬ 
τρικός πίνακας ανάγκής καί. ο.ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού-ανάγ-;, 
κ ή? θ® έυρίσκονται πάνω από το ανώτατο συνεχές κατάστρωμα, καί 
θά έίνάί εύκολα προσιτοί από το ανοικτό κατάστρωμα. Δεν θα ευρί- 
σκόνται; πρωραίώς τού -διαφράγμάτός σύγκρουσης.,, 

■ ν. 3 ·· , Η ?.^”1 ' Π 1ί ; 7ΙΤ 1Υή? ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης και τών σχετι- 
κιυν; μετασχηματιστών, αν υπάρχουν, της ι μεταβατικής (πηγής ενέρ- 
Τ ει “? ανάγκης, του ηλεκτρικού- πίνακα ανάγκης και τών ηλεκτρικών: 
πινάκων φώτισμίού ανάγκης, σε σχέση με την κύρια πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, τους σχετικούς μετασχηματιστές, αν υπάρχουν και τον κύ-^ 
ριο ηλεκτρικό πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται, κατά 
τρόπο, που να ικανοποιεί την Αρχή, ότι πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα σε - 
χώρους που περιέχουν την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τους 
σχετικούς μετασχηματιστές, αν υπάρχουν, και τον κύριο ηλεκτρικό 
πίνακα, ή σε οποιοδήποτε χώρο μηχανών κατηγορίας Α, δεν θα. έχει 
επίδραση στην τροφοδότηση, έλεγχο και διανομή της ηλεκτρικής 
ενέργειας ανάγκης. Όσο είναι πρακτικά δυνατό, ο χώρος που περιέ¬ 
χει τη πηγή.ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, τους σχετικούς μετασχη¬ 
ματιστές, αν υπάρχουν, τη μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ανάγκης και τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης δεν θα έχει κοινά όρια με 
τους χώρους μηχανών Κατηγορίας Α ή με τους χώρους που περιέ¬ 
χουν την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τους σχετικούς μετασχη¬ 
ματιστές, αν υπάρχουν, ή τον κύριο πίνακα ηλεκτρικής ενέργειας. 

1.4. Με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για εξα¬ 
σφάλιση ανεξάρτητης, λειτουργίας ανάγκης, σε όλες τις περιστάσεις η 
γεννήτρια ανάγκης μπορεί - να χρησιμοποιείται έκτακτα, και για μι-: 
κ ρές χρονικές περιόδους για την τροφοδότηση κυκλωμάτων που δεν 
είναι, κυκλώματα ανάγκης. 

2. Η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι- επαρκής για την τροφο- - 
δότηση όλων των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ασφά¬ 
λεια σε κατάσταση ανάγκης, λαμβανομένων υπ’ όψη εκείνων των 
υπηρεσιών που μπορεί να χρειασθεί να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Η 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης θα είναι ικανή, λαμβανομένων 
υπ’ όψη των ρευμάτων εκκίνησης και της μεταβατικής φύσης ορισμέ¬ 
νων φορτίων να τροφοδοτεί ταυτόχρονα τουλάχιστο .τις ακόλουθες 
υπηρεσίες για τιςχρονικές περιόδους που καθορίζονται παρακάτω, αν 
η λειτουργία ϊόύςεέξαρτάται από ηλεκτρική πηγή. 

2.1, Για χρονική περίοδο 36 ωρών, τον φωτισμό ανάγκης: 

-.1 Σε κάθε σταθμό-επιβίβασης στο κατάστρωμα και εξωτερικά 

από τις πλευρές του πλοίου, όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς 
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111/19 και 111/30, ’ 

.2 12ε όλους, τούς διαδρόμους υπηρεσίας και ενδιαίτησης, κλιμα¬ 
κοστάσια και εξόδους, θαλάμους ανελκυστήρων προσωπικού. 

.3 Στους χώρους μηχανών και κύριους ηλεκτροπαραγωγούς ' 
σταθμούς περιλαμβανόμενων των θέσεων ελέγχου τους. 

.4 Σε' όλους τους σταθμούς ελέγχου, χώρους ελέγχου μηχανημά¬ 
των και σε κάθε κύριο ηλεκτρικό πίνακα και ηλεκτρικό πίνακα ανάγ¬ 
κην 

.5 Σε όλες τις θέσεις στοιβασίας των εξαρτήσεων πυροσβέστου. 

.6. Στο μηχανισμό πηδαλίου, και ■ 

.7 Στην αντλία πυρκαϊάς, στην αντλία του συστήματος ραντισμόύ 
(8ΡΚ.ΙΝΚΕΕΚ) και στην αντλία κυτών ανάγκης που αναφέρονταί 
στη παράγραφο 2.4 και στη θέση εκκίνησης των κινητήρων τους. 

2.2. Για χρονική περίοδο 36 ωρών, τα φώτα ναυσιπλοΐας και τα 
άλλα φώτα που απαιτούνται από τους Διεθνείς Κανονισμούς για . 
Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα που ισχύουν. 

2.3. Για χρονική περίοδο 36 ωρών: 

. 1 Όλες τις συσκευές εσωτερικής επικοινωνίας που απαιτούνται 
σε κατάσταση ανάγκης. 

.2 Τα βοηθήματα ναυσιπλοΐας που απαιτούνται από τον Κανονι¬ 
σμό ν/12. Όπου τέτοια απαίτηση είναι μη λογική ή μη πρακτική, η 
Αρχή μπορεί να άρει αυτή την απαίτηση για πλοία μικρότερα από 
5.000 κόρους ολικής χωρητικότητας. 

.3 Το σύστημα ανίχνευσής και αναγγελίας πυρκαϊάς, και το σύ¬ 
στημα συγκράτησης και απελευθέρωσης των θυρών πυρασφάλειας, 
και 

.4. Για διακοπτόμενη λειτουργία, τη λυχνία σημάτων ημέρας, τη 
σφυρίκτρα του πλοίου, τους χειροκίνητους αναγγελτήρες πυρκαϊάς 
και όλα τα εσωτερικά σήματα πόυ απαιτούνται σε κατάσταση ανάγ¬ 
κης, εκτός αν αυτές οι υπηρεσίες έχουν μίαν ανεξάρτητη τροφοδότηση 
για περίοδο 36 ωρών από μία συστοιχία συσσωρευτών κατάλληλα 
τοποθετημένη για χρήση σε κατάσταση ανάγκης. 

2.4. Για χρονική περίοδο 36 ωρών: 

.1 1 Μία από τις αντλίες πυρκαϊάς που απαιτούνται από τον Κανο¬ 
νισμό 11 - 2/4.3.Γ.και 4.3.3. - V.· · : .·7··· · ·■ - 

.2. Την αντλία του συστήματος αυτόματου ραντισμόύ .(8ΡΚ1Ν- 
. ΚΕΕΚ.) και ,■ ,-.νϊ·τ'Λτ, ! ·(ί.ίς·.ίν ί,^,ϊ-ϊ·. ···’.,.<—>.> . ·(·>:,·-·.·.>·· · * 

.3. Την αντλία κυτών ; κινδυνου και όλες τις συσκευές που είναι 
^απαραίτητες για τή λειτουργία των ηλεκτροκίνητων τηλεχειριζόμε- 
;·νων .επιστομίων κύτους. ,' ' . ; · - ■ ..-.·■·> ■.■'ν 

1 2·.5ί Για τη χρονικήλπερίόδο που : απαιτείται·από τον Κανονισμό-. 
' 29.14, τον μηχανισμό, πηδαλίου, αν απαιτείται να έχει τέτοια τροφο¬ 
δότηση από. τον Κανονισμό εκείνο. 

2.6. Για χρονική περίοδο μισής ώρας: 

. 1 Οποιεσδήποτε στεγανές θύρες που απαιτείται από τον Κανονι¬ 
σμό 15 να λειτουργούν μηχανοκίνητα μαζί με τους ενδείκτες τους και 
τα προειδοποιητικά σήματα: Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις του Κανονισμού 15.9.2 μπορεί να επιτραπεί η διαδοχική 
λειτουργία των θυρών εφ’ όσον όλες οι θύρες μπορούν να κλείσουν σε 
60 δευτερόλεπτα. 

2 Οι διατάξεις ανάγκης για τη μεταφορά των θαλάμων των 
ανελκυστήρων στο επίπεδο του καταστρώματος για τη ■ διαφυγή των 
ατόμων. Οί θάλαμοι των ανελκυστήρων επιβατών μπορούν να μετα¬ 
φερθούν στο επίπεδο καταστρώματος διαδοχικά σε κατάσταση ανάγ¬ 
κης. 

2.7. Σε πλοίο που κανονικά εκτελεί ταξίδια μικρής διάρκειας, η Αρ¬ 
χή, αν κρίνει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο 
ασφάλειας μπορεί να. δεχθεί μικρότερη περίοδο από τη περίοδο των 
36 ωρών που καθορίζεται στις παραγράφους 2.1 μέχρι 2.5 αλλά όχι 
μικρότερη από 12 ώρες. 

3. Η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης μπορεί.να είναι είτε μία 
ηλεκτρογεννήτρια είτε μία συστοιχία συσσωρευτών, που θα πληροί 
τις ακόλουθες απαιτήσεις: .',··.·· 

3.1. Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι μία ηλεκτρο¬ 
γεννήτρια:" 

.1 θα κινείται από. κατάλληλη πρωτεύουσα πηγή · κίνησης με 
ανεξάρτητη τροφοδότηση καύσιμου, που έχει σήμείο ανάφλεξης (δο¬ 
κιμή κλειστού, δοχείου) όχι κατώτερο από 43°0. 

2. θα εκκινεί άυέρματά σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρικής πα<·' 
ροχής από τη κύριά.πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα συνδέεται αυ- 
τάματα στον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης. Οι υπηρεσίες που αναφέρον- 
ται στη παράγραφο 4 θα μετάφέρονται τότε αυτόματα στο ηλεκτρο¬ 
παραγωγό ζεύγος ανάγκης. Το σύστήμα αυτόματης εκκίνησης και τα 


χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας πηγής κίνησης θα είναι τέτοια πού 
θα επιτρέπουν στην ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης να αναλάβει το πλή¬ 
ρες ονομαστικό φορτίο της τόσο γρήγορα όσο είναι ασφαλές και πρ&! 
κτικά δυνατό, όχι όμως σε περισσότερα από 45 δευτερόλεπτα. Η βοί 
νάδική πηγή αποθηκευμένης ενέργειας θα προστατεύεται έτσι ώστε 
να αποκλείεται η πλήρης εκκένωσή της από το αυτόματο σύστημά 
εκκίνησης, εκτός αν υπάρχει δεύτερο ανεξάρτητο μέσο εκκίνησης τού 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ανάγκης, και - ^ 

.3 Θα εφοδιάζεται με μία μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

3.2.Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι μία συστοιχία 
συσσωρευτών, θα είναι ικανή: ·"·?& 

.1. Να φέρει το ηλεκτρικό φορτίο ανάγκης χωρίς επαναφόρτισή' 
ενώ διατηρεί-την τάση, του συσσωρευτή κατά την περίοδο της εκφόρΙ: 
τισης στα όρια της ονομαστικής τιμής της συν ή πλην 12%. ’·% 
.2 Να συνδέεται αυτόματα στον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης σε 
.περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας και ’*|| 
.3 Να τροφοδοτεί αμέσως εκείνες τουλάχιστον τις υπηρεσίες, ποί] 
καθορίζονται στην παράγραφο 4. 1 

4. Η μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτεί® 
ται από την παράγραφο 3.1.3 θα αποτελείται από μία συστοιχία σόδ® 
σωρευτών κατάλληλα τοποθετημένη για χρήση σε κατάσταση ανάγ4? 
κης, που θα λειτουργεί χωρίς επαναφόρτιση ενώ διατηρεί την τάση/ 
του συσσωρευτή κατά την περίοδο της εκφόρτισης στα όρια της ονό-ΐ: 
μαστικής τιμής της συν ή πλην 12% και θα έχει επαρκή χωρητικό··! 
τητα και τέτοια διάταξη ώστε, σε περίπτωση βλάβης είτε της κύριάς) 
πηγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας) 
ανάγκης, να τροφοδοτεί αυτόματα τις παρακάτω τουλάχιστον υπηρ'έ}) 

. αίες, αν η λειτουργία τους εξαρτάται από ηλεκτρική πηγή. 

4.1. Για μισή ώρα: .^3 

.1 Το φωτισμό που απαιτείται από τις παραγράφους 2.1 και 2.2..·:] 
.2 Όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται ;άπό τις παραγράφους;: 

2.3.1. 2.3.3 και 2.3.4 εκτός αν αυτές οι υπηρεσίες έχουν ανεξάρτητή| 

τροφοδότηση για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται από μία συ4;. 
στοιχία>συσσώρέυτών ! κατάλλήλα τοποθετημένη για χρήση .σε κατα’Ρ 
στάση ανάγκης. ■-■ - ·■ .· ■: ·---. · .·'■ .· ···. V ·..·· .·· . : - · 

4.2. Ενέργειάγιάτο κλείσιμο των στεγανών θυρών,αλλά όχι αναγ^ 
καστικά όλων ταυτόχρονα,· μαζί με τους, ενδείκτες τους και τα σή% 
ματα προειδοποίησής, που. άπαίτούντάί άπό την παράγραφό 2.6.1,'| 

5.1. Ο ηλεκτρικός πίνάκάς'ανάγκης θα εγκαθίσταται όσο. είναι πρά4| 

. κτικά δυνατό 1 πλησιέστεβα στην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκήςί^ 

5.2. Όπου ή. πήγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι ηλεκτρογενή, 

νήτρια, ο ηλεκτρικός πίνακας ανάγκης θα ευρίσκεται στον, ίδιο χώρο,; 
εκτός αν κατ’ αύτόν τον τρόπο θα μπορούσε να επηρεασθεί δυσμενώς) 
η λειτουργία του ηλεκτρικού πίνακα ανάγκης., ',γ 

5.3. Δεν θα εγκαθίσταται συστοιχία συσσωρευτών, τοποθετημένη,) 
σύμφωνα μ’ αυτό τον Κανονισμό, στον ίδιο χώρο με τον ηλεκτρικό- 
πίνακα ανάγκης. Στον κύριο ή λεκτρικό πίνακα ή στο χώρο ελέγχου^ 
μηχανημάτων θα τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ενδείτκης που θα, 
δείχνει πότε εκφορτίζονται οι συσσωρευτές που. αποτελούν είτε την, :; 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης ή την μεταβατική πηγή ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας ανάγκης, που αναφέρεται στις παραγράφους 3.1.3 ή 4. ; 

5.4. Ο ηλεκτρικός πίνακας, ανάγκης κατά τη διάρκεια κανονικής^ 
λειτουργίας θα τροφοδοτείται από τον κύριο ηλεκτρικό πίνακα με ένα,, 
τροφοδοτικό αγωγό διασύνδεσης που θα προστατεύεται επαρκώςί 
στον κύριο ηλεκτρικό πίνακα έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώ-, 
ματος και θα αποσυνδέεται αυτόματα, στον ηλεκτρικό πίνακα ανάγ-, 
κης σε περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. ,· 
Όπου το σύστημα έχει διάταξη για ανάστροφη-τροφοδότηση, ο τρ ο- ’ 
φοδοτικός αγωγός διασύνδεσης θα προστατεύεται επίσης στον ηλεκ¬ 
τρικό πίνακα ανάγκης, τουλάχιστον έναντι βραχυκυκλώματος. ■ » 

5.5. Γιά. την εξασφάλιση άμεσης διαθεσιμότητας της πηγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας ανάγκης θα υπάρχουν διατάξεις όπου είναι αναγκαίο : 
για την αυτόματη αποσύνδεση των κυκλωμάτων που δεν είναι κυ¬ 
κλώματα ανάγκης από τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται η διάθεση ενέργειας στα κυκλώματα ανάγκης. 

6. Η ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης και η πρωτεύουσα πηγή κίνησής 
της και οποιαδήποτε συστοιχία συσσωρευτών ανάγκης θα είναι έτσι 
σχεδιασμένες ύεαι θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται η 
λειτουργία τους, στην πλήρη ονομαστική ισχύ όταν το πλοίο είναι σε 
όρθια θέση κάι όταν είναι σε κλίση με οποιαδήποτε γωνία εγκάρσιας 
κλίσης μέχρι 22,5° ή διαμήκους κλίσης μέχρι 10° προς πλώρη ή 
πρύμνη ή ευρίσκεται σε οποιοδήποτε συνδυασμό γωνιών μέσα στα ό- 





:ρια αυτά. 

προβλέκετάι περιοδική δοκιμή του πλήρους συστήματος 
Τάνάγκης που θα περιλαμβάνει την δοκιμή των αυτόματων διατάξεων 
|ε||ίνήσης. 

Κανονισμός 43. 

Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης σε φορτηγά πλοία, 

®;Ί ! /.Θα προβλέπεται αυτόνομη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. 
|ΐΐ2. ;ΐί πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, οι σχετικοί μετασχημα¬ 
τιστές, αν υπάρχουν, η μεταβατική πηγή ενέργειας ανάγκης, ο ηλεκ>- 
Ι'Ιρ’ίκός πίνακας ανάγκης και ο ηλεκτρικός πίνακας φωτιαμορ ανάγ- 
|κης θά ευρϊσκονται πάνω από το ανώτατο συνεχές κατάστρωμα και 
Κθά'ΐίνάι εύκολα προσιτά από το ανοικτό κατάστρωμα. Δεν θα ευρί- 
: σκονται πρωραίως του διαφράγματος σύγκρουσης εκτός αν επιτρέπε- 
Ρ'αιήαπό την Αρχή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
ρ|'3; .' Η θέση της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης και των σχε¬ 
τικών μετασχηματιστών, αν υπάρχουν, της μεταβατικής πηγής ενέρ- 
ίγειας ανάγκης, του ηλεκτρικού πίνακα ανάγκης καί του πίνακα φω¬ 
τισμού ανάγκης σε σχέση με την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
έτους σχετικούς μετασχηματιστές, αν υπάρχουν και τον κύριο ηλεκτρι¬ 
κό πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται, κατά τρόπο που να 
/ικανοποιεί την Αρχή, ότι πυρκαϊά ή άλλο ατύχημα στο χώρο που πε¬ 
ριέχει την κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τους σχετικούς μετασχη¬ 
ματιστές, αν υπάρχουν, και τον κύριο ηλεκτρικό πίνακα,· ή σε οποιο¬ 


σδήποτε χώρο μηχανών κατηγορίας Α, δεν θα έχει επίδραση στη τρο¬ 
φοδότηση, έλεγχο και διανομή τής ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης. 
"Όσο είναι πρακτικά δυνατό, ο χώρος που περιέχει την πήγή ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας ανάγκης, τους σχετικούς μετασχηματιστές, αν υπάρ¬ 
ξουν, τη μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης και τον 
: ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης δεν θα έχει κοινά όρια με τούς χώρους 
Ρμήχανών Κατηγορίας Α ή με τους χώρους που περιέχουν τήν. κύρια. 
Μπήγή .ηλεκτρικής, ενέργειας, τους, σχετικούς μετασχηματιστές," αν 
|!υπάρχόυν,. ή τον· κύριο πίνακα ήλεκτρικής' ένέργέΐάς.'; ν'Ό’ί · 

. Με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονταί κατάλληλα μετρά για εξά- 
·|σ<ράλιση ανεξάρτητης λειτουργίας άνάγκης, σέ’όλές τις περιστάσεις η 
^γεννήτρια ανάγκης μπορεί’να χρησιμοποιείταιέκτακτόμ και για μι- 
Ρ&ρές χρονικές "περιόδους για την τροφοδότηση κυκλωμάτων 1 που δεν 
ί|?ίναι'..κυκλώματα ανάγκης, · 

2.'.!Η'διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια θά έίναι επαρκής για τήν'τροφο¬ 
δότηση όλων των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες'γιά'τήν;“α'σφά- :· 
λεία σε κατάσταση ανάγκης, λαμβανομένων υπ’ όψη εκείνων των 
υπηρεσιών που μπορεί να χρειασθεί να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Η 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης θα είναι ικανή, λάμβανομένων 
υπ’ όψη των ρευμάτων εκκίνησης και της μεταβατικής φύσης ορισμέ-, 
νων φορτίων, να τροφοδοτεί ταυτόχρονα τουλάχιστο τις ακόλουθες 
(υπηρεσίες για τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται παρακάτω, αν 
3 ή λειτουργία τους εξαρτάται άπό. ηλεκτρική πηγή; 

.2.1. Για χρονική περίοδο 3 ωρών,, τον φωτισμό ανάγκης σε κάθε 
^σταθμό επιβίβασης %το κατάστρωμα και εξωτερικά από τις πλευρές 
?τόύ πλοίου όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς 111/19 και 
|πΐ/38. . ■· . , . 

2.2. Για χρονική περίοδο 18 ωρών τον φώτισμά ανάγκης: 

.1. Σε όλόύςτούς διαδρόμους υπηρεσίας καί ένδιαίτησης, κλιμα¬ 
κοστάσια και εξόδους, θαλάμους ανελκυστήρων προσωπικού και 
φρεάτια ανελκυστήρων προσωπικού. , 

£ .2. Στους χώρους μηχανών και κύριους ηλεκτροπαραγωγούς 
σταθμούς περιλαμβανόμενων των θέσεων ελέγχου τους. 

.. .3 Σε όλους τους σταθμούς ελέγχου, χώρόύς ελέγχου μηχανημά¬ 
των και σε κάθε κύριο ηλεκτρικό, πίνακα καί ηλεκτρικό πίνακα ανάγ- 
?ήί· ' 

.4 Σε όλες τις θέσεις στόιβασίας και εξαρτήσεων πυροσβέστου. 

.5. Στο μηχανισμό πηδαλίου, και · 

.,6. Στην αντλία πυρκαίάς που αναφέρεται. στην παράγραφο 2.5, 

στην αντλία του συστήματος ραντισμού (8ΡΚΙΝΚΣΕΚ),αν υπάρχει, 
"και στην αντλία, κυιών ανάγκης, αν υπάρχει, και στη θέση εκκίνησης 
των κινητήρων τούς. 

2.3. Για χρονική περίοδο 18 ωρών, τα φώτα ναυσιπλοΐας και τα 
,άλλα φώτα που απαιτούνται από τους Διεθνείς Κανονισμούς για. 
Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα που ισχύουν. 

2.4. Για χρονική περίοδο 18 ωρών: 

1 Όλες τις συσκευές εσωτερικής επικοινωνίας που απαιτούνται 


σε κατάσταση ανάγκης. 

.2. Τα' βοηθήματα ναυσιπλοΐας που απαιτούνται από τον Κανονι¬ 
σμό ν/1 2. Όπου τέτοια απαίτηση είναι μη λογική ή μη πρακτική η 
Αρχή μπορεί να άρει αυτή την απαίτηση για πλοία μικρότερα από 
5.000 κόρους ολικής χωρητικότητας. 

.3 Το σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαίάς, και 

.4 Για διακοπτόμενη λειτουργία τη λυχνία σημάτων ημέρας, τη 
σφυρίκτρα του πλοίου, τους χειροκίνητους αναγγελτήρες πυρκαίάς 
και όλα τα εσωτερικά σήματα που απαιτούνται σε κατάσταση ανάγ- 
. κης, εκτός αν αυτές οι υπηρεσίες έχουν μία ανεξάρτητη τροφοδότηση 
για περίοδο 18 ωρών από μία συστοιχία συσσωρευτών κατάλληλα 
τοποθετημένη για χρήση σε κατάσταση ανάγκης. 

2.5. Για χρονική περίοδο 18 ωρών, μία από τις αντλίες πυρκαίάς 
που απαιτούνται από τον Κανονισμό 11—2/4.3.1. και 4.3.3 αν η πη¬ 
γή ενέργειάς της εξαρτάται από την ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης. 

2.6.1. Για τη χρονική περίοδο που απαιτείται από τον κανονισμό 
29ί 14, τον μηχανισμό πηδαλίου, αν απαιτείται να έχει τέτοια τροφο- 
δότήση από τον Κανονισμό εκείνο. 

2.6.2. Σε πλοίο που κανονικά εκτελεί ταξίδια μικρής διάρκειας, η 
Αρχή, αν κρίνει ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο 
ασφάλειας μπορεί να δεχθεί μικρότερη περίοδο από τη περίοδο των 
18 ωρών που καθορίζεται στις παραγράφους 2.2 μέχρι 2.5 οιλλά όχι 
μικρότερη από 12 ώρες. 

3. Η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης μπορεί να είναι- είτε μία 
ηλεκτρογεννήτρια είτε μία συστοιχία συσσωρευτών, που θα πληροί 
τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

3.1. Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι μία ηλεκτρο¬ 
γεννήτρια: 

.1 θα κινείται από κατάλληλη πρωτεύουσα πηγή κίνησης με 
ανεξάρτητη τροφοδότηση καύσιμου, που έχει σημείο ανάφλεξης (δο¬ 
κιμή κλειστού δοχείου) όχι κατώτερό από 43° Ο, 

.2 Θα εκκινεί αυτόματα σε περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εκτός αν υπάρχει μεταβατική πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, ανάγκης σύμφωνα με τη παράγραφο 3.1.3. Ό¬ 
που η ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης εκκινεί αυτόματα'-θά συνδέεται αύ- *. 
τάματά στον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης. Οι υπηρεσίες που ανάφέρον- 
τάι στην παράγραφοί θά συνδέοντάι τότε αυτόματα στην ηλεκτρο¬ 
γεννήτρια ανάγκης. Η μοναδική πήγή αποθηκευμέ.νης ενέργειας.θα. 

. προστατεύεται έτσιΓώστέ.να αποκλείεται η πλήρής εκκένωσή, της από , 
το αυτόματο σύστημά εκκίνησής, εκτός αν υπάρχει δεύτερό ανεξάρ-· 
τητο μέσο'εκκίνησης της ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης, και . Λ - :, 

.3. Θα εφοδιάζεται με μεταβάτική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας | 
ανάγκης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4 εκτός αν υπάρχει ηλε¬ 
κτρογεννήτρια ανάγκης ικανή να τροφοδοτεί τόσο τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο εκείνη, όσο και να εκκινεί αυτόματα 
και να τροφοδοτεί το φορτίο που απαιτείται τόσο γρήγορα όσο είναι 
ασφαλές και πρακτικά δυνατό, όχι όμως σε περισσότερα από 45 δευ¬ 
τερόλεπτα. 

3.2. Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι μία συστοι¬ 
χία συσσωρευτών, θα είναι ικανή: 

.1. Να φέρει το ηλεκτρικό, φορτίο ανάγκης χωρίς επαναφόρτιση, 
ενώ διατηρεί την τάση του συσσωρευτή κατά την περίοδο της εκφόρ- 
τιαης στα όρια της ονομαστικής τιμής της συν ή πλην 12%. 

.2. Να συνδέεται αυτόματα στον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης σε 
περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής. ηλεκτρικής ενέργειας και 

.3 Να τροφοδοτεί αμέσως εκείνες τουλάχιστον τις υπηρεσίες, που 
καθορίζονται στην παράγραφο 4. 

4. Η μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, όπου απαιτεί¬ 
ται από την παράγραφο 3.1.3 θα άποτελείται από μία συστοιχία συσ¬ 
σωρευτών κατάλληλα τοποθετημένη για χρήσεις σε κατάσταση 
ανάγκης, που θα λειτουργεί χωρίς επαναφόρτιση ενώ διατηρεί την 
τάση του συσσωρευτή κατά την περίοδο της εκφορτισης στα όρια της 
ονομαστικής τιμής της συν ή πλην 12% και θα έχει επαρκή χωρητι¬ 
κότητα και τέτοια διάταξη ώστε, σε περίπτωση βλάβης είτε της κύ- 
ριας Γ.ηγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ανάγκης να τροφοδοτεί αυτόματα για μισή ώρα τις παρακάτω του¬ 
λάχιστον υπηρεσίες, αν η λειτουργία τους εξαρτάται από ηλεκτρική 

πηγή- 

. 1 .Το.φωτύίμό που απαιτείται από τις παραγράφους 2.1, 2.2 και 

2.3. IV αύτη τη μεταβατική φάση, ο απαιτούμενος ηλεκτρικός φωτι¬ 
σμός ανάγκης που αφορά στο χώρο μηχανών και στους χώρους εν¬ 
διαίτησης και υπηρεσίας μπορεί να παρέχεται από μόνιμα τοποθετη- 





μέύες. ανεξάρτητες, αυτόματα φορτιζόμενες λυχνίες συσσωρευτών 
που λειτουργούν με ηλεκτρονόμο. 

.2. "Ολες τις υπηρεσίες που απαιτούνται άπό τις παραγράφους ' 

2.4.1. 2.4.3 και 2.4.4 εκτός αν αυτές οι υπηρεσίες έχουν ανεξάρτητη 
τροφοδότηση για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται, από μίά συ¬ 
στοιχία συσσωρευτών, κατάλληλα τοποθετημένη για χρήση σε κατά¬ 
σταση ανάγκης. 

5.1. Ό ηλεκτρικός πίνακας ανάγκης θα εγκαθίσταται όσο είναι πρα¬ 
κτικά δυνατό πλησιέστερα στην πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης, 

5.2. Όπου η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είναι ηλεκτρογεν¬ 
νήτρια, ο ηλεκτρικός πίνακας ανάγκης θα ευρίσκεται στον ίδιο χώρο, 
εκτός αν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να επηρεασθεί δυαμενώς 
η λειτουργία του ηλεκτρικού πίνακα ανάγκης. 

5.3. Λεν θα εγκαθίσταται συστοιχία συσσωρευτών, τοποθετημένη 
σύμφωνα μ’ αυτό τον Κανονισμό, στον ίδιο χώρο μέ τον ηλεκτρικό 
πίνακα ανάγκης. Στον κύριο ηλεκτρικό πίνακα ή στο χώρο ελέγχου 
μηχανημάτων θα τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ενδείκτης που θα 
δείχνει πότε εκφορτίζονται οι συσσωρευτές που αποτελούν είτε την 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης είτε την μεταβατική πηγή ηλεκ¬ 
τρικής .ενέργειας, που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2 ή 4. 

5.4. Ο ηλεκτρικός πίνακας ανάγκης κατά τη διάρκεια κανονικής 
λειτουργίας θα τροφοδοτείται από του κύριο ηλεκτρικό πίνακα με ένα 
τροφοδοτικό αγωγό διασύνδεσης που θα προστατεύεται επαρκώς 
στον κύριο ηλεκτρικό πίνακα έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώ¬ 
ματος και θα αποσυνδέεται αυτόματα στον ηλεκτρικό πίνακα ανάγ¬ 
κης σε περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. ■ 
Όπου το σύστημα έχει διάταξη για ανάστροφη τροφοδότηση, ο τρο¬ 
φοδοτικός αγωγός διασύνδεσης θα προστατεύεται επίσης στον ηλεκ¬ 
τρικό πίνακα ανάγκης, τουλάχιστον έναντι βραχυκυκλώματος. 

5.5. Για την εξασφάλιση άμεσης διαθεσιμότητας της πηγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας· ανάγκης θα υπάρχουν διατάξεις όπου είναι αναγκαίο, 
για την αυτόματη αποαύνδεσή των κυκλωμάτων που δεν είναι κυ¬ 
κλώματα ανάγκης από τον.ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης ώστε να εξα¬ 
σφαλίζεται: 1 ότι ηλεκτρική ενέργεια θαδιατίθεται αυτόματα στα κυ- 

ι κλώματα ανάγκης.' 

; : 6. . .Η ηλεκτρογεννήτρια ανάγκης και η πρωτεύουσα πηγή κίνήσής 
■ της.και .οποιαδήποτε,συστοιχία..συσσωρευτών ανάγκης.θα είναι έτσι 
(.σχεδιασμένες, και θα έχουν τέτοια διάταξη ωστε νά-εξασφαλίζεται ή 
λειτουργία τους στην πλήρη ονομαστική ισχύ όταν το πλοίο είναι σε 
όρθια, θέση και όταν είναι,σε κλίση με οποιαδήποτε γωνία εγκάρσιας 
κλίσης μέχρι 22,5° ή διαμήκους κλίσης μέχρι. 10° προς· πλώρη - ή 
.πρύμνη, ή ευρίσκεται σε οποιόδήποτε συνδυασμό γωνιών μέσα στα ό¬ 
ρια, αυτά. 

7. Θα προβλέπεται περιοδική δοκιμή του πλήρους συστήματος 
ανάγκης που θα περιλαμβάνει την δοκιμή των αυτομάτων διατάξεων 
εκκίνησης. 

Κανονισμός 44 

Διατάξεις εκκίνησης για ηλεκτρόπαραγωγα ςεύγη ανάγκης. 

1. Ταηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ανάγκης θα είναι ικανά να εκκι¬ 
νούν εύκολα από ψυχρή κατάσταση σε θερμοκρασία 0°0. Αν αυτό 
δεν είναι πρακτικά δυνατό, ή αν είναι πιθανό να αντιμετωπισθούν χα¬ 
μηλότερες θερμοκρασίες; θά λαμβάνεται μέριμνα, αποδεκτή από την 
Αρχή, για διατήρηση διατάξεων θέρμανσης ώστε να εξασφαλίζεται 
εύκολη εκκίνηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. 

2. Κάθε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάγκης με διάταξη αυτόμα¬ 

της εκκίνησης θα είναι εφοδιασμένο με συσκευές εκκίνησης εγκεκρι¬ 
μένες από την Αρχή με ικανότητα αποθηκευμένης ενέργειας τριών 
τουλάχιστον διαδοχικών εκκινήσεων. Θα προβλέπεται δεύτερη πηγή 
ενέργειας, για τρεις πρόσθετες εκκινήσεις μέσα σε 30 πρώτα λεπτά 
εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί ρτι η χειροκίνητη εκκίνηση είναι απο¬ 
τελεσματική.· ' " 

3. Η αποθηκευμένη. ενέργεια θα διατηρείται σε κάθε στιγμή ως 

εξής: , .■'·· 

.1 ηλεκτρικά,,και υδραυλικά συστήματα εκκίνησης θα διατηρούν¬ 
ται σε ετοιμότητα λειτουργίας από τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης, . 

.2 συστήματα εκκίνησης πεπιεσμένου αέρα μπορούν να διατη¬ 
ρούνται σε ετοιμότητα, λειτουργίας από τις κύριες ή βοηθητικές φιά¬ 
λες πεπιεσμένου αέρα μέσω κατάλληλης ανεπίστροφης βαλβίδας ή 


από ένά αεροσυμπιεστή ανάγκης, ο οποίος αν είναι ηλεκτροκίνητον 
θα τροφοδοτείται από τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης, · ·· 

.3 όλες αυτές οι συσκευές εκκίνησης, φόρτισης και αποθήκευση^ 

ενέργειας θα ευρίσκονται στο χώρο της ηλεκτρογεννήτριας ανάγκην 
Οι συσκευές αυτές δεν θα χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλίΐ 
σκοπό εκτός από τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους'5 
ανάγκης.[Αυτό δεν αποκλείει την|τροφοδότησητης|φιάλης αέρα του! 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ανάγκης από το κύριο ή βοηθητικό σύ$ 
στημα πεπιεσμένου αέρα μέσω της ανεπίστροφης βαλβίδας που είναϊ 
τοποθετημένη στο χώρο της ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης. . 

4.1. Όπου δεν απαιτείται αυτόματο σύστημα εκκίνησης, επιτρέπεται, 
χειροκίνητη εκκίνηση, όπως; διάταξη χειροστροφάλου, εκκινητέ|ΐ 
αδράνειας, υδραυλικοί συσσωρευτές που φορτίζονται χειροκίνητρύ'ή! 
φύσσιγγες με γόμωση σκόνης, όπου μπορεί να αποδειχθεί η αποτέλΡ: 
σματικότητά τους. 

4.2. Όπου χειροκίνητη εκκίνηση δεν είναι πρακτικά δυνατή,-""θα! 
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 3 με την εξαβ 
ρεση ότι η εκκίνηση μπορεί να προκληθεί χειροκίνητα. 

Κανονισμός 45 

Προφυλάξεις κατά της ηλεκτροπληξίας, πυρκαιάς 
και άλλων κινδύνων ηλεκτρικής προέλευσης. 

1.1. Εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών ή ήλεκΐ^· 
κού εξοπλισμού που δεν προορίζονται νά είναι υπό τάση, αλλά ενδέ¬ 
χεται, σε συνθήκες σφάλματος, να·ευρεθούν υπό τάση, θα γειώνοντάίΐ 
εκτός αν οι μηχανές ή ο εξοπλισμός: 

,1. τροφοδοτούνται με τάση που δεν υπερβαίνει τα 55 V συνεχούς 
ρεύματος ή 55 V Κ.Μ.3 (ενεργός τιμή) μεταξύ των αγωγών. Δεν θά 
χρησιμοποιούνται αυτομετασχηματιστές για την επίτευξη αυτήςτή| 
τάσης, ή 

... .2. τροφοδοτούνται με τάση που δεν.υπερβαίνει τα 250 ν : ;απ(| 
απομονωτικούς μετασχηματιστές ασφάλειας που. τροφοδοτούν μόνο 
μία,συσκευή κατανάλωσης,ιή.. 

.3 . έχουν κατάσκευασθεί, σύμφωνα, με την αρχή της διπλής μόνώΐ 

οης. 

1.2. Η. Αρχή μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες προφυλάξεις για φορητό* 
ηλεκτρικό εξοπλισμό, για. χρήση σε "περιορισμένους: ή .υπερβολικά: 
υγρούς χώρους όπου, μπορεί .να. υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνου λόγω* 
αγωγιμότητας. .. .·■ ·,'ί, 

1.3. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι έτσι κατασκευασμένες και 
εγκατεστημένες ώστε να μην προκαλούν τραυματισμό όταν χειρίζον¬ 
ται ή αγγίζονται κατά τον κανονικό τρόπο. 

2. Οι κύριοι ηλεκτρικοί πίνακες και οι πίνακες ανάγκης θα έχουν 
τέτοια διάταξη ώστε να επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση, εφ’ όσον 
χρειάζεται, σε συσκευές και εξοπλισμό, χωρίς κίνδυνο για το προσω¬ 
πικό. Οι πλευρές και το πίσω μέρος και όπου είναι αναγκαίο, το 
εμπρός μέρος των ηλεκτρικών πινάκων θα είναι κατάλληλα προφύ-·, 
λαγμένο. Εκτεθειμένα μέρη υπό τάση ως προς γη, μεγαλύτερη αήό. 
την τάση που θα καθορίζεται από την Αρχή δεν θα τοποθετούνται στο , 
εμπρός μέρος τέτοιων πινάκων. Όπου είναι αναγκαίο θα προβλέπον- 
ται μονωτικοί τάπητες ή δικτύωτά δάπεδα στο- εμπρός και πίσω μέ¬ 
ρος του ηλεκτρικού πίνακα. 

3.1. Το σύστημα διανομής με επιστροφή μέσω του σκάφους δεν θα 
χρησιμοποιείται για οποιοδήπτοε σκοπό σε δεξαμενόπλοιο ή για κί¬ 
νηση, θέρμανση ή φωτισμό σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο ολικής χωρη¬ 
τικότητας 1600 κόρων και άνω. 

3.2. Η απαίτηση της παραγράφου 3.1 δεν αποκλείει, σε συνθήκες εγ¬ 
κεκριμένες άπό την Αρχή, την χρήση: 

1 - συστημάτων καθοδικής προστασίας επιβαλλομένου ρεύματος, 

2 περιορισμένων και τοπικά γεωμένων συστημάτων, ή 

3 συσκευών παρακολούθησης στάθμης μόνωσης εφ’ -όσον το 
ρεύμα κυκλοφορίας δεν υπερβαίνει τα 30 ηιΑ στις πιο δυσμενείς 
συνθήκες. 

3.3. Όπου χρησιμοποιείται το σύστημα επιστροφής μέσω του σκά¬ 
φους όλα τα τελικά ύποκυκλώματα, δηλαδή όλα τα κυκλώματα που 

' είνάι εγκατεστημένα μετά την τελευταία προστατευτική διάταξη θα 
είναι δύο αγωγών, και θα λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις που θα 
ικανοποιούν την Αρχή. 

4,1. Συστήματα διανομής γειωμένα δεν θα χρησιμοποιούνται σε δε- 
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ξαμενόπλοια. Η Αρχή μπορεί εξαιρετικά να επιτρέψει σε δεξαμενό¬ 
πλοιο την γείωση του ουδέτερου για δίκτυα ισχύος εναλαααόμενου 
ρεύματος 3000Υ (μεταξύ φάσεων) και άνω εφ’ όσον οποιοδήποτε 
ρεύμα που μπορεί να προκόψει δεν διέρχεται απ’ ευθείας από οποιο- 
δήποτε επικίνδυνο χώρο. 

4.2. Όταν .χρησιμοποιείται σύστημα διανομής, είτε πρωτεύον είτε 
δευτερεύον, για κίνηση, θέρμανση ή φωτισμό, χωρίς σύνδεση με την 
γη, θα προβλέπεται συσκευή ικανή να ελέγχει συνέχεια τη στάθμη 
μόνωσης ως προς γη και να δίνει ακουστική ή οπτική ένδειξη άσυνή- 
θως χαμηλών τιμών μόνωσης. 

5.1. Όλες οι μεταλλικές επενδύσεις και ο οπλισμός των καλωδίων 
θα είναι ηλεκτρικά συνεχείς και γειωμένοψ εκτός αν η Αρχή επιτρέ¬ 
ψει διαφορετικά σε εξαιρετικές περιστάσεις. 

5.2. Όλοι οι ηλεκτρικοί αγωγοί και καλωδιώσεις, εξωτερικά των 
.συσκευών, θα είναι τουλάχιστο επιβραδυντικού της μετάδοσης της 
•φλόγας τύπου και θα είναι έτσι εγκατεστημένοι ώστε να μη παραβλά¬ 
πτονται οι αρχικές τους ιδιότητες επιβράδυνσης της μετάδοσης της 

• φλόγας. Όπου είναι αναγκαίο για ειδικές εφαρμογές η Αρχή μπορεί 
να επιτρέψει την χρήση ειδικών τύπων καλωδίων όπως καλώδια ρα¬ 
διοσυχνοτήτων που δεν πληρούν τά προηγούμενα. / 

5.3. Ηλεκτρικοί αγωγοί και καλωδιώσεις που εξυπηρετούν ουσιώδη 
κυκλώματα ή κυκλώματα ανάγκης για κίνηση, φωτισμό, ενδοσυνεν¬ 
νόηση ή σήματα δεν θα διέρχονται, όσο είναι πρακτικά δυνατό από 
μαγειρεία, πλυντήρια, χώρους μηχανών Κατηγορίας Α' και. τα περι- 
φράγματά τους και άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαϊάς. Τα 
καλώδια που συνδέουν τις αντλίες πυρκαϊάς με τον ηλεκτρικό πίνακα 
ανάγκης θα είναι πυράντοχου τύπου όπου διέρχονται μέσω περιοχών 
υψηλού κινδύνου πυρκαϊάς·. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, όλα αυτά 
τα καλώδια θα έχουν διαδρομή τέτοια ώστε να αποκλείεται η αχρή- 
στευσή τους από τη θέρμανση των διαφραγμάτων που μπορεί να προ- 
κληθεί από πυρκαϊά σε γειτονικό χώρο. 

5.4. Όπου καλώδια που είναι εγκατεστημένα σε επικίνδυνους χώ¬ 
ρους παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαϊάς ή έκρηξης, στην περίπτωσή ηλε¬ 
κτρικού σφάλματος σε τέτοιες περιοχές, θα, λαμβάνόντάι ειδικές προ¬ 
φυλάξεις. από τέτοιους κινδύνους, που ικανοποιούν την Αρχή. 

5.5. Οι αγωγοί, και οι καλωδιώσεις θα τοποθετούνται:'καϊ θα στηρί¬ 
ζονται έτσι, ώστε νά αποφέύγέται ή τριβή τους ή άλλη' ζημιά: - \ :·.■'■ 

5.6. Οι ακροδέκτες και σύνδεσμοι όλων των αγωγών θά είναι έτσι 
κατασκευασμένοι, .ώστε να διατηρούν τις αρχικές ηλεκτρικές, μηχα¬ 
νικές; επιβραδυντικές της μετάδοσης φλόγας, και οπού έίνάί αναγ¬ 
καίο, πυράντοχες. ιδιότητες του καλωδίου. 

6.1. Κάθε χωριστό κύκλωμά θα προστατεύεται από'βραχυκύκλωμα ■ 
και υπερφόρτωση εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται από 
τους Κανονισμούς 29 και 30 ή όπου η Αρχή κατ’ εξαίρεση μπορεί να 

' επιτρέψει διαφορετικά. 

6.2. Θα υπάρχει μόνιμη ένδειξη της ονομαστικής τιμής ή της τιμής 

• ρύθμισης της διάταξης προστασίας από υπερφόρτωση για κάθε κύ¬ 
κλωμα στη θέση της προστατευτικής διάταξης. 

7. Τα εξαρτήματα φωτισμού θα έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να 
εμποδίζουν ανόδους θερμοκρασίας που θα μπορούσαν να προκαλέ- 
σουν βλάβη των αγωγών και καλωδιώσεων και να εμποδίζουν την 
υπερβολική θέρμανση των γειτονικών υλικών. 

8. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού και κίνησης που καταλήγουν σε 
χώρο αποθήκευσης καύσιμου ή φορτίου θα εφοδιάζονται με πολυπο¬ 
λικά διακόπτη έξω από το χώρο αυτό για την αποσύνδεσή τους. 

9.1. Οι συστοιχίες συσσωρευτών θα είναι κατάλληλα τοποθετημένες 
και τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για την εγκατά¬ 
σταση τους θα είναι σωστά κατασκευασμένα και θα αερίζονται απο¬ 
τελεσματικά.· 

9.2. Ηλεκτρικός ή άλλος εξοπλισμός που μπορεί να αποτελέσει πηγή 
ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών δεν θα επιτρέπεται σ’ αυτά τα διαμερί¬ 
σματα εκτός αν επιτρέπεται από την παρ. 10. 

9.3 Συστοιχίες συσσωρευτών δεν θα τοποθετούνται σε υπνοδωμάτια 
εκτός αν είναι ερμητικά κλειστές κατά τρόπο που ικανοποιεί την Αρ- 
Χθ· 

10. Δεν θα εγκαθίσταται, ηλεκτρικός εξοπλισμός σε οποιοδήποτε 
χώρο όπου, είνάϊ δυνατό να συγκεντρωθούν αναφλέξιμα μίγματα, πε- 
ριλαμβανομένώύιχώρωνπου ευρίσκονται σε δεξαμενόπλοια, ή σε 
διαμερίσματα.που προορίζονται κυρίως για συστοιχίες συσσωρευτών, 
σε αποθήκες χρωμάτων, αποθήκες ασετυλίνης ή παρόμοιους χώρους, 
εκτός αν ο εξοπλισμός αυτός είναι κατά την κρίση της Αρχής: 

.1. απαραίτητος για λειτουργικούς σκοπούς. 


.2. τύπου που δεν θα προκαλέσει ανάφλεξη του σχετικού μίγμα¬ 
τος, 

.3. κατάλληλος για τον εξεταζόμενο χώρο, και 

.4, κατάλληλα πιστοποιημένος για ασφαλή χρήση σε σκόνες, 
ατμούς ή αέρια που είναι πιθανόν να παρουσιασθούν. 

11. Σε επιβατηγό πλοίο, τα συστήματα διανομής θα έχουν τέτοια 
διάταξη, ώστε πυρκαϊά σε οποιαδήποτε κύρια κατακόρυφη ζώνη ό¬ 
πως ορίζεται στον Κανονισμό 11 - 2/3.9 να μην επηρεάζει τις υπηρε¬ 
σίες που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια σε οποιαδήποτε άλλη 
τέτοια ζώνη. Η απαίτηση αυτή θα ικανοποιείται αν οι κύριοι τροφο¬ 
δοτικοί αγωγοί και οι τροφοδοτικοί αγωγοί ανάγκης που διέρχονται 
μέσα από οποιαδήποτε τέτοια ζώνη διαχωρίζονται τόσο κατακόρυφα 
όσο και οριζόντια, όσο ευρύτερα είναι πρακτικά δυνατό. 

ΜΕΡΟΣ Ε\ 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΗ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 

(Το Μέρος Ε εφαρμόζεται σε φορτηγά πλοία εκτός από τον Κανονι¬ 
σμό 54 που αναφέρεται σε επιβατηγά πλοία) 

Κανονισμός 46 
Γενικά. 

1. Οι διατάξεις που προβλέπονται θα είναι τέτοιες ώστε να εξα¬ 
σφαλίζουν ότι η ασφάλεια του πλοίου σ’ όλες τις συνθήκες πλεύσης, 
περιλαμβανομένων των χειρισμών, είναι ισοδύναμη προς την ασφά¬ 
λεια πλοίου που έχει τους χώρους μηχανών επανδρωμένους. 

2. θα λαμβάνονται μέτρα πού ικανοποιούν την Αρχή για να εξα¬ 
σφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί κατά αξιόπιστο τρόπο και ότι 
γίνονται ικανοποιητικές προετοιμασίες για κανονικές επιθεωρήσεις 
και συνήθεις δοκιμές ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής αξιόπιστη λει¬ 
τουργία. ■ 

3. ·Κάθε ; πλοίο θα' εφοδιάζεται μέ έγγραφά αποδεικτικά .στοιχεία,. 
κατά την κρίσή της Αρχής για την καταλληλότητά τού να λειτουργεί 
με περιοδικά : 'μη’'έπανδρ'ωμένους χώρους μηχανών/ 

Κανονισμός 47 
Προφυλάξεις από πυρκαϊά. 

1. Θα προβλέπονται μέσα για την ανίχνευση καϊ αναγγελία σε 

αρχικό στάδιο στη περίπτωση πυρκαϊων: ' 

.1. Στα κελύφη αεροτροφοδότησης και στις εξαγωγές των λεβή¬ 
των, και 

.2. Στους χώρους σάρωσής αέρα των μηχανημάτων πρόωσης, 
εκτός αν η Αρχή δεν το θεωρήσει αναγκαίο σε συγκεκριμένη περί¬ 
πτωση. 

2. Μηχανές εσωτερικής καύσης 2250 Κ\ν και άνω ή μηχανές 
που έχουν κυλίνδρους με διάμετρο μεγαλύτερη από 300 Μΐη θα εφο¬ 
διάζονται με ανιχνευτές ελαιώδους ομίχλης στο στροφαλοθάλαμο ή 
συσκευές παρακολούθησης της θερμοκρασίας εδράνων της μηχανής ή 
ισοδύναμες συσκευές. 

Κανονισμός 48. 

Προστασία από κατάκλυαη. 

1. Τα φρεάτια κυτών σε περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους 
μηχανών θα τοποθετούνται και ελέγχονται κατά τρόπο ώστε να ανι- 
χνεύεται η συσσώρευση υγρών σε, κανονικές γωνίες διαγωγής και 
πλευρικής κλίσης και θα είναι αρκετά μεγάλα ώστε να χωρούν εύ¬ 
κολα την κανονική αποχέτευση κατά τη διάρκεια της μη επανδρωμέ¬ 
νης περιόδου. 

2. Όπου οι αντλίες κυτών είναι ικανές να εκκινούν αυτόματα θα 
προβλέπονται μέσα που θα δείχνουν πότε η εισροή, υγρού είναι μεγα¬ 
λύτερη άπό’.τήν ικανότητα της αντλίας ή πότε η αντλία λειτουργεί πιο 
συχνά απ’/ότι-κανονικά θα ,αναμενόταν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
μπορούν να επιτραπούν μικρότερα φρεάτια κυτών που να καλύπτουν 
μία εύλογη χρονική περίοδο. Όπου προβλέπονται αυτόματα ελεγχό- 
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μενες αντλίες κιστών,, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις 

πρόληψης ρύπανσής, από; πεισέλαιο. 

3. Η θέση των χειριστηρίων ελέγχου οποιουδήποτε επιστομίου. 
που εξυπηρετεί εισαγωγή-θάλασσας, εξαγωγή κάτω από την ίσαλο 
γραμμή ή σύστημα αναρρόφησης κυτών, θα είναι τέτοια που να επι¬ 
τρέπει επαρκή χρόνο χειρισμού σε περίπτωση εισροής νερού στο 
χώρο, λαμβανομένου υπ’ όψη του πιθανού χρόνου που θα απαιτηθεί 
για την πρόσβαση στα χειριστήρια και τον χειρισμό τους. Αν η 
στάθμη- μέχρι την οποία μπορεί να κατακλυσθεί ο χώρος ενώ το 
πλοίο ευρισκεται σε κατάσταση πλήρους φόρτωσης το απαιτεί' θα 
προβλέπονταί οιατάξεις για τον χειρισμό των χειριστηρίων ελέγχου 
απο θέση πάνω από τη στάθμης αυτή. 


Κανονισμός 49. 

Έλεγχος των μηχανημάτων πρόωσης από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. 

1. Σε άλες τις συνθήκες πλεύσης, περιλαμβανομένων των χειρι¬ 
σμών η ταχύτητα, η διεύθυνση ώσης και, αν είναι εφαρμόσιμο, το 
βήμα της έλικας θα μπορούν να ελέγχονται πλήρως από τη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας. 

1.1. Ο τηλεχειρισμός αυτός θα εκτελείται με μία μοναδική συσκευή 
ελέγχου για κάθε ανεξάρτητη έλικα, με αυτόματη λειτουργία όλων 
των σχετικών υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων, όπου είναι αναγκαίο, 
μέσων για την πρόληψη υπερφόρτωσης των μηχανημάτων πρόωσης. 

1.2. Τα κύρια μηχανήματα πρόωσης θα εφοδιάζονται με συσκευή 
διακοπής ανάγκης στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, που θα είναι ανεξάρτητη 
από το σύστημα ελέγχου τής γέφυρας ναυσιπλοΐας. 

2. Οι εντολές από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας στα μηχανήματα πρόω¬ 

σης θα δείχνονται στο χώρο ελέγχου των κύριων μηχανημάτων ή στη 
θέση ελέγχου τών μηχανημάτων πρόωσης ανάλογα με την περί¬ 
πτωση. λ ·::-···■ 

3.0 τηλεχειρισμός τών μηχανημάτων πρόωσης θα είναι δυνατός . - 
μόνο άπό μία θέσή κάθε στιγμή.Σε τέτοιες θέσεις επιτρέπονται.αλλη- 
.λοσύνδεόμένες δ,ιάτάξεις ελέγχου. .Σεκάθε; θέση θα-υπάρχει ενδείκτης 
-πόύ θα,δείχνέι,από πόιά θέσή ελέγχονταΐτα μηχανήματα πρόωσης. 

Η μεταβίβαση του ελέγχου μεταξύ της γέφυραςναυσιπλοΐαςκαι των . 
χώρων, μηχανών θα είναι δυνατή μόνο στο χώρο μηχανημάτων ή στο,, 
χώρο ελέγχου μηχανημάτων. Αυτό; τρ σύστημα ,θα. περιλαμβάνει 
μέσα που θα εμποδίζουν, τη σημαντική μεταβολή της ώσης της έλικας . 
όταν μεταβιβάζεται ό έλεγχός από μία θέση σε άλλη... 

4. Θα είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των απαραιτήτων για την 
ασφαλή λειτουργία του πλοίου μηχανημάτων, τοπικά ακόμη και 
στην περίπτωση βλάβης σε οποιοδήποτε τμήμα του. συστήματος τη¬ 
λεχειρισμού. 

5. Η σχεδίαση του.συστήματος τηλεχειρισμού θα είναι τέτοια ώ¬ 
στε σε περίπτωση βλάβης που θα σημαίνεται συναγερμός. Η προκα¬ 
θορισμένη ταχύτητα και η διεύθυνση της ώσης θα διατηρούνται μέχρι 
να τεθεί σε λειτουργία ο τοπικός έλεγχός, εκτός αν .η Αρχή θεωρήσει 
αυτό μή πρακτικό. 

6. Θα τοποθετούνται ενδείκτες στη γέφυρα ναυσιπλοΐας για ένδει-, 

ξη= -■ 

.1 ταχύτητας και διεύθυνσης περιστροφής της. έλικας στη περί¬ 
πτωση ελίκων σταθερού βήματος,· 

.2 ταχύτητας και θέσης βήματος στην πέρίπτωση ελίκων μετα¬ 
βλητού βήματος. : 

7. Ο αριθμός των αυτομάτων διαδοχικών προσπαθειών, που απο¬ 
τυγχάνουν να πραγματοποιήσουνήκκίνηση θα’είναι περιορισμένος ώ¬ 
στε να διαφυλάσσεται επαρκής πίεση αέρα εκκίνησης. Θα προβλέπει 
ται σύστημα συναγερμού για ένδειξη χαμηλής πίεσης του αέρα εκκί¬ 
νησης ρυθμισμένο σε επίπεδο που επιτρέπει παραπέρα χειρισμούς εκ- . 
κίνησης" τών. μηχανημάτων, πρόωσης. 

Κανονισμός 50. 

Επικοινωνία. 

Θα προβλέπονταί αξιόπιστα μέσα φωνητικής 1 επικοινωνίας μεταξύ. . 
του χώρου ελέγχου των κυριών μηχάνημάτων ή της θέσης ελέγχου, 
των μηχανημάτων πρόωσης ανάλογα με τη περίπτωση, της γέφυρας 
ναυσιπλοΐας· και των ενδιαιτημάτων των αξιωματικών μηχανής. 


Κανονισμός 51. 

Σύστημα αναγγελίας. 

1. Θα προβλέπεται σύστημα αναγγελίας που Οα παρέχει ένδείξτ 
οποιοσδήποτε σφάλματος που απαιτεί προσοχή και το σύστημα αυτό- 
.1 Θα είναι ικανό να σημαίνει ακουστικό συναγερμό στο χώρο 
ελέγχου των κυρίων μηχανημάτων ή στη θέση ελέγχου των μηχανη¬ 
μάτων πρόωσης και να παρέχει οπτική ένδειξη κάθε χωριστής λει¬ 
τουργίας συναγερμού σε κατάλληλη θέση. 

•2 Θα συνδέεται με τους κοινόχρηστους χώρους των μηχανικών, 
και με κάθε καμπίνα μηχανικών μέσω επιλογικού διακόπτη ώστε να 
εξασφαλίζεται σύνδεση με μία τουλάχιστον από τις καμπίνες αυτές' 
Οι Αρχές μπορούν να επιτρέπουν ισοδύναμες διατάξεις. 

.3. θα ενεργοποιεί ακουστικό και οπτικό συναγερμό στη γέφυρα 
ναυσιπλοΐας για κάθε κατάσταση που απαιτεί προσοχή ή ενέργεια 
από . τον αξιωματικό φυλακής. . 

.4 Θα είναι σχεδιασμένο, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σύμφωνα 
με την αρχή «ασφάλεια κατόπιν βλάβης» και 

■5 Θα ενεργοποιεί το σύστημα συναγερμού μηχανικών που απαι¬ 
τείται από τον Κανονισμό 38 αν μία λειτουργία συναγερμού δεν έχει 
τύχει προσοχής τοπικά μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα; 

2.1. Το σύστημα αναγγελίας θα τροφοδοτείται συνεχώς και θα έχει 
αυτόματη δυνατότητα μεταγωγής σε εφεδρική παροχή ενέργειας σε 
περίπτωση απώλειας της κανονικής παροχής ενέργειας. 

2.2. Βλάβη της κανονικής παροχής ενέργειας του συστήματος αναγ¬ 
γελίας θα σημαίνεται με συναγερμό. 

3.1. Το σύστημα αναγγελίας θα είναι ικανό να παρέχει ένδειξη ταυ¬ 
τόχρονα περισσοτέρων του ενός, σφαλμάτων και η αποδοχή οποιου- 
δήποτε συναγερμού δεν θα εμποδίζει άλλο συναγερμό. 

3.2. Η αποδοχή στή θέση ού αναφέρετάι στην παρ. 1 οποιοσδήποτε- 
κατάστασης συναγερμού θα δείχνεται στις θέσεις όπου αναγγέλθηκε. 
Τα σήματα συναγερμού, θα διατηρούνται μέχρι ,ναγίνόυν δεκτά καύοι 
οπτικές ενδείξεις ;τών διαφόρων συναγέρμώνθα παραμένουν μέχρι 
την αποκατάσταση τού σφάλματος οπότε το σύστήμα.αναγγελίας θα 
επανέρχεται-.αυτόματά "στην κατάσταση κανονικής' λειτουργίας, 

Κανονισμός. 52. 

Συστήματα-ασφάλειας. 

θα προβλέπεται, σύστημα ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
σοβαρή ανωμαλία 1 στις λειτουργίες των μηχανημάτων ή λεβήτων, 
που παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο, θα θέτει σε λειτουργία το μηχανισμό 
αυτόματης διακοπής του μέρους εκείνου της εγκατάστασης και θα 
σημαίνεται συναγερμός. Η διακοπή του συστήματος πρόωσης δεν θα 
ενεργοποιείται αυτόματα εκτός από περιπτώσεις που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε σοβαρή βλάβη, πλήρη καταστροφή ή έκρηξη. Όπου 
υπάρχουν διατάξεις παράκαμψης του μηχανισμού διακοπής των.κύ¬ 
ριων μηχανημάτων πρόωσης, θα είναι τέτοιες ώστε να αποκλείουν- 
λειτουργία από απροσεξία. Θα προβλέπονταί οπτικά μέσα που θά πα-· 
ρέχουν ένδειξή της ενεργοποίησης των διατάξεων παράκαμψης:·.; 

Κανονισμός 53. 

Ειδικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις μηχανημάτων, 

- λεβήτων και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. ■ 

1. Οι ειδικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις μηχανημάτων, λεβή¬ 
των και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα ικανοποιούν την Αρχή και-.θα 
περιλαμβάνουν τούλάχιστον τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού. 

2. Η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

2.1. Οπου η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί κανονικά να παρέχεται από 
μία ηλεκτρογεννήτρια, θα προβλέπονταί κατάλληλες διατάξεις απο- 
σύνδεσης φορτίων που εξασφαλίζουν ότι δεν θίγονται οι παροχές στις 
υπηρεσίες που απαιτούνται για πρόωση και πηδαλιούχηση καθώς, 
επίσης και- η ασφάλεια του πλοίου. Στην περίπτωση που η λειτουρ¬ 
γούσα ηλεκτρογεννήτρια τεθεί εκτός λειτουργίας θά λαμβάνεται ικα-, 
νοποιητική μέριμνα για την αυτόματη εκκίνηση και σύνδεση με το. 
κύριο ηλεκτρικό πίνακα μιας εφεδρικής ηλεκτρογεννήτριας επαρκούς 
ικανότητας ώστε να επιτρέπει την πρόωση, την πηδαλιούχηση και να 
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εξασφαλίζει την ασφάλεια του πλοίου με την αυτόματη επανεκκίνηση 
των απαραίτητων βοηθητικών μηχανημάτων περιλαμβανόμενων, ό¬ 
που είναι αναγκαίο, διαδοχικών λειτουργιών. Η Αρχή μπορεί να 
^απαλλάξει από αυτή την απαίτηση πλοίο μικρότερο από 1600 κόρους 
ολικής χωρητικότητας άν κρίνει ότι η συμμόρφωση του δεν είναι 
..'πρόκτικά δυνατή. 

2.2 Αν η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται κανονικά από περισσότερες 
από μία ηλεκτρογεννήτριες που λειτουργούν ταυτόχρονα παραλληλι¬ 
σμένες, θα λαμβάνεται μέριμνα, με αποσύνθεση φορτίων π.χ., ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι, στην περίπτωση που ένα από τα ηλεκτροπαρα- 
γωγά ζεύγη τεθεί εκτός λειτουργίας αυτά που απομένουν θα συνεχί- 
άουν να λειτουργούν χωρίς υπερφόρτωση για να επιτρέψουν την 
πρόωση και πηδαλιούχηση, και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του 
■πλοίου. 

''· 3. Όταν απαιτούνται εφεδρικές μηχανές για άλλα βοηθητικά μη- 
. χάνήματα απαραίτητα για την πρόωση, θα προβλέπάνται αυτόματες 
μεταγωγικές συσκευές. 

. ' 4. Σύστημα αυτόματου ελέγχου και αναγγελίας. 

4.1 Το σύστημα ελέγχου θα είναι τέτοιο ώστε οι αναγκαίες υπηρε¬ 
σίες για τη λειτουργία των κύριων μηχανημάτων πρόωσης και των 
βοηθητικών τους μηχανημάτων να εξασφαλίζονται μέσω των αναγ¬ 
καίων αυτομάτων διατάξεων. 

4.2 θα σημαίνεται συναγερμός κατά την αυτόματη μεταγωγή. 

4.3 Θα προβλέπεται σύστημα αναγγελίας που πληροί τον Κανονι¬ 
σμό 51 για όλες τις σημαντικές πιέσεις, θερμοκρασίες και στάθμες 
υγρών και άλλες ουσιαστικές παραμέτρους. 

4.4 Θα εξασφιχλίζεται θέση κεντρικού ελέγχου με τους αναιγκαίους 
πίνακες συναγερμού και τα όργανα ενδείξεως οποιουδήποτε συναγερ¬ 
μού. 

5. Όπου χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης για κύρια 
πρόωση, θα προβλέπονται μέσα για .τη διατήρηση της πίεσης αέρα 
εκκίνησης στην άπαιτούμενή τιμή. 

Κανονιόαόί 54. 

Ειδική εξέταση που 'αίρορά σε έπιβατηγά πλόίά. 

Τα έπιβατηγά πλοία θα εξετάζονται ειδικά από την Αρχή ώς προς 
το αν μπορούν ή όχι οι χώροι μηχανών τους νά είναι περιοδικά μη' 
επανδρωμένοι και αν είναι αναγκαίες πρόσθετες απαιτήσεις από.εκεί¬ 
νες που καθορίζονται στους Κανονισμούς αυτούς γιά να επιτευχθεί 
ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας με εκείνο που.παρέχεται από κανονικά 
επανδρωμένους χώρους μηχανών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ !Ιτ2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ¬ 
ΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ. 

Το υπάρχον κείμενο του Κεφαλαίου II - 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: 

ΜΕΡΟΣ Α. 

ΓΕΝΙΚΑ 
Κανονισμός 1. 

Εφαρμογή. 

1.1 Εκτός αν ρητά ορίζεται 1 διαφορετικά, το Κεφάλαιο αυτό θα 
εφαρμόζεται σε πλοία που οι τρόπιδές τους τοποθετήθηκαν ή που ευ- 
' ρίσκοντο σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής την ή μετά την 1 Σε¬ 
πτεμβρίου 1984. 

■ 1.2 Για το σκοπό του Κεφαλαίου αυτού ο όρος «Παρεμφερές στάδιο 
. κάτασκευής» σημαίνει το. στάδιο κατά το οποίο: . . . 

.1. Αρχίζει ή κατασκευή που χαρακτηρίζει, συγκεκριμένο πλοίο, 
και 

.2. Η συναρμολόγησή.τού πλοίου αυτού έχει αρχίσει περιλαμβά¬ 
νοντας τουλάχιστο 5(3 τόννόυς ή 1% της προβλεπόμενης μάζας όλων 
των κατασκευαστικών υλικών, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. 

1.3. Για το σκοπό του Κεφαλαίου αυτού: 

.1. Ο όρος «πλοία που έχουν κατασκευασθεί» σημαίνει «πλοία που 


οι τρόπιδές τους τοποθετήθηκαν ή που ευρίσκοντο σε παραμφερές 
στάδιο κατασκευής». 

.2, Ο όρος «όλα τα πλοία» σημαίνει «πλοία πού έχουν κατασκευα¬ 
σθεί πριν, την ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984». 

.3. Ένα φορτηγό πλοίο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ναυπή¬ 
γησής του, που μετασκευάζεται σε επιβατηγό πλοίο, θα θεωρείται 
σαν επιβατηγό πλοίο που έχει κατασκευασθεί την ημερομηνία που 
αρχίζει η μετασκευή αυτή. 

2. Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά: 

.1. Για πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 Σεπτεμ¬ 
βρίου 1984, η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι, με τις προϋποθέσεις της πα¬ 
ραγράφου 2.2, πληρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου II - 2 της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θά¬ 
λασσα 1974* που έχουν εφαρμογή στα νέα ή υπάρχοντα πλοία όπως 
ορίζεται στο Κεφάλαιο εκείνο. 

.2. Για δεξαμενόπλοια που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 
Σεπτεμβρίου 1984, η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτή¬ 
σεις του Κεφαλαίου II - 2 του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 
1978 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια .της Αν¬ 
θρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974, που έχουν εφαρμογή στα νέα ή 
υπάρχοντα πλοία, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο εκείνο. 

3. Όλα τα πλοία στα οποία εκτελούνται επισκευές, μετασκευές, 
μετατροπές και σχετικοί εξοπλισμοί πρέπει να συνεχίσουν να συμμορ¬ 
φώνονται τουλάχιστον με τις απαιτήσεις που είχαν προηγουμένως 
εφαρμογή' στα πλοία αυτά. Τέτοια πλοία αν έχουν κατασκευασθεί 
πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 1984 πρέπει κατά κανόνα, να συμμορ¬ 
φώνονται με τις απαιτήσεις για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την 
ή μετά την ημερομηνία αυτή στην ίδια τουλάχιστον έκταση που συμ¬ 
μορφωνόντουσαν πριν υποστούν τέτοιες επισκευές, μετασκευές, μετα¬ 
τροπές ή εξοπλισμούς. Επισκευές, μετασκευές και μετατροπές ευρέίας 
έκτασης και σχετικοί εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
για πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την ί Σεπτεμβρίου 
1984 σε τόση, έκταση όση η Αρχή κρίνει λογικήκαι πρακτική. 

.4.1 Η Αρχή ενός Κράτους μπορεί, εάν κρίνει.,ότι η προασπισμένη 
φύση' και οι συνθήκες του ταξιδιού είναι τέτοιες.πού.να καθιστόύν την 
.εφαρμογή οποιωνδήπο,τε συγκεκριμένων.απαιτήσεων 1ου Κεφαλαίου 
αυτού; παράλογη ή μη αναγκαίας ; να εξαιρέσει από. τις άπαιτήσέίς'άϋ-, 
',τές συγκεκριμένα πλοία ή κατηγορίες πλοίων, που έχουν το δικαίωμα 
να φέρουν σημαία αυτού του κράτους, έφ’ όσον κατά πορεία τού.ταξί-'. 
διού .τους,. δεν απομακρύνονται περισσότερο από 20 μιλιά, από τη' 
πλησιέστερη ξηρά. /;■..· ν 

4.2 Στην περίπτωση επιβατηγών πλοίων που χρησιμοποιόύντα. σε 
ταξίδια για την μεταφορά μεγάλου αριθμού επιβατών ειδικών μετα¬ 
φορών, όπως οι ,μεταφορές' προσκυνητών, η Αρχή του Κράτους του 
οποίου την σημαία τέτοια πλοία έχουν το δικαίωμα να φέρουν, αν 
κρίνει ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό να επιβάλει συμμόρφωση προς 
τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου αυτού .μπορεί να εξαιρέσει τέτοια 
πλοία, από εκείνες τις απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορ¬ 
φώνονται πλήρως με τις διατάξεις:. 

.1. Των Κανονισμών που επισυνάπτονται στη Συμφωνία Επιβα¬ 
τηγών Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1971 και 

.2. των Κανονισμών που επισυνάπτονται στο Πρωτόκολλο περί 
Απαιτήσέων Χώρων για Επιβατηγά Πλοία Ειδικών Μεταφορών, 
1973., 

Κανονισμός 2. 

Βασικές Αρχές. 

1. Σκοπός του Κεφαλαίου αυτού είναι ο καθορισμός απαιτήσεων 
που θα εξασφαλίζουν στο μεγαλύτερο πρακτικά δυνατό βαθμό πυρο¬ 
προστασία, ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαϊάς στα πλοία. 

2. Οι Κανονισμοί του Κεφαλαίου αυτού στηρίζονται στις ακόλου¬ 
θες βασικές αρχές οι οποίες έχουν κατάλληλα ενσωματωθεί σ’ αυ¬ 
τούς, λαμβανομένων υπ’ όψη των τύπων των πλοίων και του κινδύ- 

’ νον πυρκαϊάς που μπορεί να παρουσιασθεί: , 

.1. υποδιαίρεση του πλοίου σε κύριες κατακόρυφες ζώνες με χωρί¬ 
σματα που έχουν θερμική και κατασκευαστική αντοχή, 

.2, διαχωρισμός των χώρων ενδιαίτησης από το υπόλοιπο πλοίο 


* Το κείμενο όπως υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια 
της Ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974. 
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με χωρίσματα πού έχουν θερμική και κατασκευαστική αντοχή, 

.3. περιορισμένη χρήση καύσιμων υλικών, 

.4. ανίχνευση οποιασδήποτε πυρκαϊάς στη ζώνη προέλευσής της, 
.5. περιορισμός και κατάσβεση οποιασδήποτε πυρκαϊάς στο χώρο 
προέλευσής.της, 

.6. προστασία των μέσων διαφυγής ή των οδών προσπέλασης για 
την καταπολέμηση της πυρκαϊάς, 

* .7. άμεση διαθεσιμότητα των πυροσβεστικών μέσων, 

.8. ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανάφλεξης ευφλέκτων ατμών 
φορτίου. 

Κανονισμός 3. 

Ορισμοί. 

Για το σκοπό αυτού του Κεφαλαίοϋ, εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά: 

1. «Άκαυστο υλικό» είναι υλικό που ούτε καίγεται ούτε αποδίδει 
εύφλεκτους ατμούς σε αρκετή ποσότητα για αυτανάφλεξη, όταν θερ¬ 
μανθεί σε θερμοκρασία περίπου 750°0, σύμφωνα με μία καθιερω¬ 
μένη μέθοδο δοκιμής* που ικανοποιεί την Αρχή. 

Οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι καύσιμο υλικό. 

2. «Τυποποιημένη δοκιμή πυρκαϊάς» είναι η δοκιμή κατά την 
οποία δοκίμια διαφραγμάτων ή καταστρωμάτων εκτίθενται μέσα σε 
δοκιμαστικό κλίβανο σε θερμοκρασίες που αν.ταποκρΐνονται περίπου 
στην τυποποιημένη καμπύλη χρόνου - θερμοκρασίας. Το δοκίμιό θα 
έχει εκτεθειμένη επιφάνεια όχι μικρότερη από 4,65 τετραγ. μέτρα 
και ύψος (ή μήκος για καταστρώματα) 2,44 μέτρα, και θα προσο¬ 
μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στην επιδιωκόμενη κατασκευή 
και θα περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση τουλάχιστον έναν 
αρμό. Η τυποποιημένη καμπύλη χρόνος - θερμοκρασίας ορίζεται από 
μία γραφική παράσταση, που διέρχεται από τα ακόλουθα σημεία που 
αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες, που μετρούνται πάνω από την αρχική 
θερμοκρασία του κλιβάνου: . 

στο τέλος των πρώτων 5 λεπτών 556°Ο 

» · » » » Ιό··* 659°0 

» » » » 15,:.. :? 718°0 

» » , » 30 “ 821°α 

» ,». .. » 60 “ . 925°0 

3. «Χωρίσματα κλήσης «Α». είναι τα χωρίσματα που σχηματίζον- .V 

ται από διαφράγματα και καταστρώματα, του πληρούν τα.ακόλου- 
Οα: . > ■·■'._·- 

.1. είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, 

.2. είναι κατάλληλα ενισχυμένα, 

.3, είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 
εμποδίζουν τη · δίοδο καπνού και φλόγας μέχρι το τέλος της τυπο¬ 
ποιημένης δοκιμής πυρκαϊάς διάρκειας μιας ώρας, 

.4. είναι μονωμένα με εγκεκριμένα άκαυστα υλικά έτσι ώστε η μέση 
θερμοκρασία της μη εκτεθειμένης όψης να μην υψώνεται περισσότερο 
αό 139°(7 πάνω από την αρχική θερμοκρασία ούτε η θερμοκρασία σε 
οποιοδήποτε σημείο, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αρμού, να 
υψώνεται περισσότερο από 180°0 πάνω από την αρχική θερμοκρα¬ 
σία, μέσα στα χρονικά διαστήματα του παρακάτω πίνακα: 

Κλάση «Α—60» 60 λεπτά 
Κλάση «Α—30» 30 λεπτά 
Κλάση «Α—15» 15 λεπτά 
Κλάση «Α—0 » 0 λεπτά- 

.5 Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει δοκιμή ενός πρωτότυπου διαφράγ¬ 
ματος ή καταστρώματος για να βεβάιωθή ότι αυτό πληροί τις παρα¬ 
πάνω απαιτήσεις ως προς την ακεραιότητα και την ανύψωση της θερ¬ 
μοκρασίας*. · · 

4. «Χωρίσματα κλάσης Β» είναι τα χωρίσματα που σχηματίζον¬ 
ται από διαφράγματα, κάταστρώματα, οροφές ή επενδύσεις που πλη¬ 
ρούν τα ακόλουθα:_·___ 

* Γίνεται μνεία της Βελτιωμένης Σύστασης για τη μέθοδό Δοκιμής για τον 
χαρακτηρισμό Υλικών Ναυτικών Κατασκευών ως Ακαύστων που υιοθετή- 

■ θηκε από τον Οργάνισμό με την Απόφαση Α.472 (XII).' 

* Γίνεται μνεία της Σύστασης για τις μεθόδους Πυριμάχων Δοκιμών για 
χωρίσματα κλάσης «Α» και «Β», που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό, με 
τις Αποφάσεις Α 163 (Ε8ΐν) και Λ 215 (VII). 


.1 είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 
εμποδίζουν τη δίοδο φλόγας, μέχρι το τέλος της πρώτης μισής ώρας 
της τυποποιημένης δοκιμής πυρκαϊάς, 

•2. έχουν τέτοιο βαθμό μόνωσης ώστε η μέση θερμοκρασία της μη 
εκτεθειμένης όψής να μην υψώνεται περισσότερο από 139°0 πάνω 
από την αρχική θερμοκρασία ούτε η θερμοκρασία σε οποιοδήοτε ση¬ 
μείο περιλαμβανομένου οποιουδήποτε αρμού, να υψώνεται περισσό¬ 
τερο από 225°0 πάνω από την αρχική θερμοκρασία μέσα στα χρονι¬ 
κά διαστήματα του παρακάτω πίνακα: 

Κλάση «Β—15» 15 λεπτά 
Κλάση «Β—Ο» 0 λεπτά. 

.3 είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένα άκαυστα υλικά και όλα 1 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τήν κατασκευή και τοποθέτησή 
των χωρισμάτων κλάσης «Β» είναι άκαυστα, με την εξαίρεση ότΓ 
μπορούν να επιτρέπονται καύσιμες επικαλύψεις εφ’ όσον πληρούν (άλ¬ 
λες απαιτήσεις του Κεφαλαίου αυτού, 

.4. Η Αρχή μπορεί να απαιτήσει δοκιμή ενός πρωτοτύπου χωρίσμα¬ 
τος για. να βεβάιωθή ότι αυτό πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις ως 
προς την ακεραιότητα και την ανύψωση της θερμοκρασίας* 

5. «Χωρίσματα κλάσης Ο» είναι χωρίσματα που κατασκευάζον-, 
ται από εγκεκριμένα άκαυστα υλικά. Δεν χρειάζεται να πληρούν ούτε·: 
απαιτήσεις σχετικές με τη δίοδο του καπνού και της φλόγας ούτε πε¬ 
ριορισμούς σχετικούς με την ανύψωση της θερμοκρασίας. Καύσιμες' 
επικαλύψεις επιτρέπονται εφ’ όσον πληρούν άλλες απαιτήσεις του Κε¬ 
φαλαίου αυτού. 

6. «Συνεχείς οροφές ή επενδύσε’ις κλάσης «Β» είναι οι οροφές ή οι 
επενδύσεις κλάσης «Β» που καταλήγουν μόνο σε χώρισμα κλάσης 1 
«Α» π «Β» 

7. «Χάλυβας ή άλλο ισοδύν,αμο υλικό». Όπου συναντώνται οι λές^ 
ξεις «χάλυβας ή άλλο ισοδύναμο υλικό» ο όρος «ισοδύναμο υλικό» 
σημαίνει οποιοδήποτε άκαυστο υλικό το οποίο είτε μόνο του είτε 
λόγω μόνωσής του παρουσιάζει ιδιότητες κατασκευής και ακεραιό-’ 1 
τητας ισοδύναμες προς αυτές του χάλυβα κατά το τέλος της εφαρμο¬ 
ζόμενης έκθεσης στην (τυποποιημένη δοκιμή πυρκαϊάς (π.χ. κράμα 
αλουμινίου με κατάλληλη μόνωση): 

.8, «Χαμηλή εξάπλωσή φλόγας» σημαίνει ότι ή επιφάνεια πού πε- 
ριγράφετάι.έτσϊ θα περιορίζει αρκετά τήν εξάπλωσή της φλόγας, σύμ¬ 
φωνα με καθιερωμένη μέθοδο δοκιμής που θά ικανοποιεί την Αρχή· 

. 9. «Κύριες κατάκόρυφες ζώνες» :είναι τα τμήματα στα οποία υπο¬ 
διαιρείται το σκάφος, η υπερκατασκευή και τα υπερστεγάσματα με 
χωρίσματα κλάσης «;Α» το μέσο μήκος των οποίων σε οποιοδήποτε 
κατάστρωμα δεν υπερβαίνει γενικά τα 40 μέτρα. ' 

10. «Χώροι ενδιαίτησης» είναι οι χώροι πού χρησιμοποιούνται ως 
κοινόχρηστοι χώροι, διάδρομοι, χώροι υγιεινής, καμπίνες, γραφεία, 
νοσοκομεία, κινηματογράφοι, χώροι παιγνιδίων και ασχολιών, κου¬ 
ρεία, κυλικεία που δεν περιέχουν συσκευές μαγειρικής και παρόμοιοι 
χώροι. 

11. «Κοινόχρηστοι χώροι» είναι τα τμήμάτα των χώρων ενδιαί¬ 
τησης που χρησιμοποιούνται ως προθάλαμοι, τραπεζαρίες, σαλόνια 
και παρόμοιοι μόνιμα περίκλειστοι χώροι. 

12. «Χώροι υπηρεσίας» είναι οι χώροι που χρησιμοποιούνται ως 
μαγειρεία, κυλικεία που περιέχουν συσκευές μαγειρικής, ερμάρια, 
χώροι ταχυδρομείου και αξιών, αποθήκες, εργαστήρια εκτός από 
εκείνα που αποτελούν μέρος του χώρου μηχανών, και παρόμοιοι χώ¬ 
ροι και οχετοί προς τέτοιους χώρους. 

13. «Χώροι φορτίου» είναι όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται 
για φορτία.(περιλαμβανομένων των πετρελαιοδεξαμενών φορτίου) 
και οι οχετοί προς τέτοιους χώρους. 

. 14. «Χώροι φορτίου Κ.Ο/ΚΟΧ» είναι οι χώροι, που.δεν είναι κατά 
, κανένα τρόπο κανονικά υποδιαιρεμένοι και εκτείνονται είτε σε ση¬ 
μαντικό μήκος είτε σε ολόκληρο το μήκος του πλοίου και στους 
οποίους εμπορεύματα (σε κιβώτια ή χύμα, μέσα ή πάνω σε σιδηρο¬ 
δρομικά ή οδικά οχήματα (περιλαμανομένων οδικών ή σιδηροδρομι¬ 
κών βιτυόφόρων) ρυμουλκούμενα οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, 
πάλλέτες, αφαιρούμενς δεξαμενές ή μέσα ή πάνω σε παρόμοιες μονά¬ 
δες στοιβασίας ή άλλα δοχεία) . μπορούν να φορτώνονται και να 
εκφορτώνονται κανονικά κατά οριζόντια διεύθυνση. 

,15. «Ανοικτοί χώροι φορτίου Κ.Ο/Κ.Ο» είναι οι χώροι φορτίου 
ΚΟ/ΚΟ που είτε είναι ακοικτοί και στα δύο άκρα, είτε είναι ανοκτοι 

* Γίνεται μνεία της Σύστασης για τις μεθόδους Πυριμάχων Δοκιμών για 
χωρίσματα κλάσης «Α» και «Β», που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό, με 
τις Αποφάσεις Α 163 (ΕδΙΥ) και Α 215 (VII). 
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ίίσφΐρ ένα άκρο και χοώζ οποίους παρέχεται επαρκής φυσικός αερισμός 
Αποτελεσματικός σε ολόκληρο το μήκος τους, μέσω μονίμων ανοιγ- 
«Αάτών στην πλευρά ή στην, οροφή κατά τρόπο που να ικανοποιεί την 
Τηϊρχή. 

ίΓ)ΦΖ6. «Κλειστοί χώροι φορτίου Κ.Ο/ΚΟ» είναι οι χώροι φορτίου 
ίφίΟ/ΚΟ που δεν είναι ούτε ανοικτοί χώροι φορτίου ΚΟ/Κ.Ο ούτε 
Εκτεθειμένα στον καιρό καταστρώματα. 

ί%:17. «Κατάστρωμα εκτεθειμένο στον καιρό» είναι ένα κατά¬ 
στρωμα πού είναι πλήρως εκτεθειμένο στον καιρό από πάνω καί,από 
τουλάχιστον δύο πλευρές. 

$718. «Χώροι ειδικής κατηγορίας» είναι οι περίκλειστοι χώροι 
ττάνω ή κάτω άπό το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων που . 
προορίζονται για την μεταφορά μηχανοκινήτων οχημάτων με καύ¬ 
σιμά > στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους, προς και άπό τους 
οποίους χώρους τα οχήματα αυτά μπορούν να οδηγούνται και στους 
όποιους οι επιβάτες έχουν πρόσβαση. 

ςνΑ'19. «Χώροι μηχανών Κατηγορίας Α» είναι εκείνοι οι χώροι και οι 
οχετοί προς τέτοιους χώρους που περιέχουν: 

νΗί; μηχανές εσωτερικής καύσης, που χρησιμοποιούνται για κύρια 
(πρόωση,ή 

μηχανές εσωτερικής καύσης, που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
Ιίάλλους από την κύρια πρόωση, όπου τέτοιες μηχανές έχουν αθροιστι¬ 
κά συνολική ισχύ εξόδου όχι μικρότερη από 375Κ1Υ, ή 

’ οποιοδήποτε πετρελαιολέβητα ή μονάδα καυσίμου πετρελαίου, 
π-'υέώ' 20. «Χώροι μηχανών» είναι όλοι οι χώροι μηχανών Κατηγορίας 
\;Ά και όλοι οι άλλοι χώροι που περιέχουν μηχανές πρόωσης, λέβητες, 
ί·μόνάδες καυσίμου πετρελαίου, μηχανές ατμού και εσωτερικής καύ- 
Χ.αης, γεννήτριες και μεγάλες ηλεκτρικές μηχανές, σταθμούς παραλα- 
ί'βής πετρελαίου, ψυκτικά μηχανήματα, σταθερωτήρες, μηχανήματα 
αερισμού και κλιματισμού και παρόμοιοι χώροι και οχετοί προς τέ- 
! ;τοίόυς χώρους. 

! ν:: -21. «Μονάδα καυσίμου πετρελαίου» είναι ο εξοπλισμός, που χρη¬ 
σιμοποιείται για την προπαρασκευή καυσίμου. πετρελαίου για την 
ι· διοχέτευσή του σε πετρελαιολέβητα, ή ο εξοπλισμός που χρησιμο- 
( ίίπόιέίται για την προπαρασκευή πετρελαίου που έχει θερμανθή για τη 
“διοχέτευσή' του σε^ μήΧ αν ή εσωτερικής καύσης και περίλά8β® νεί . 
ΐδ'όιϊόιαδήποτε αντλία κατάθλιψης.πετρελαίου,.φίλτρα,και θερμαντήρες . 
κί^ιά; πετρέλαιο ’ σε πίεση μεγαλύτερη από 0,ΐ8 Ν/πιπι2. 

7ί?ίΐ22. «Σταθμοί ελέγχου» είναι οι χώροι εκείνοι στους οποίους ευρί- . 
’ΐΐσκοντάι οι ραδιοτηλεγραφικές συσκευές του. πλοίου ή τα κύρια όρ- 
;ί? γάνα ναυσιπλοΐας ή η πηγή ενέργειας ανάγκης ή όπου είναι ,συγκεν- · 
ιγμρώμένες οι συσκευές καταγραφής ή ελέγχου πυρκαϊάς. 

23. «Χώροι που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό περιωρισμέ- ■ 
ρ" νόύ κινδύνου πυρκαϊάς» είναι για το σκοπό του Κανονισμού 26, οι 
/χώροι που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό περιωρισμένου κινδύ¬ 
νου πυρκαϊάς (είτε είναι καμπίνες, κοινόχρηστοι χώροι, γραφεία είτε 
άλλης μορφής ενδιαιτήματα) στους οποίους: 

.1 όλα τα μόνιμα έπιπλα όπως γραφεία, ιματιοθήκες, τουαλέτες, 
μπουφέδες, είναι κατασκευασμένα ολοκληρωτικά από εγκεκριμένα 
άκαυστα υλικά, με την εξαίρεση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί καύ-' 
,σίμη επικάλυψη στις εκτεθειμένες επιφάνειες των παραπάνω αντικει¬ 
μένων σε πάχος όχι μεγαλύτερο από 2πιιη, 

7.2 όλα τα κινητά έπιπλά όπως καρέκλες, καναπέδες, τραπέζια είναι 
κατασκευασμένα από σκελετό που αποτελείται από άκαυστα υλικά, 

.3 όλες οι υφασμάτινες επιστρώσεις, τα παραπετάσματα και αλλα 
ανηρτημένα υφασμάτινα υλικά έχουν σε βαθμό που ικανοποιεί την 
Αρχή, ιδιότητες, αντίστασης στη διάδοση της φλόγας όχι κατώτερες 
. από εκείνες τις οποίες έχει μαλλί ειδικής μάζας 0,8 Κ|}/πΐ2* 

:4 Όλα τα καλύμματα δαπέδων έχουν σε βαθμό που ικανοποιεί την 
Αρχή, ιδιότητες αντίστασης στη διάδοση της φλόγας όχι κατώτερες 
από εκείνες τις οποίες έχει ισοδύναμο μάλλινο ύφασμα, που χρησιμο- 
: ποιείται για τον ίδιο σκοπό. 

.5. (ίλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες των διαφραγμάτων, επενδύσεων 
και οροφών έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας, και 

. ',6·. όλα τα έπιπλα με ταπετσαρία έχουν ιδιότητες αντίστασης στην 
ανάφλεξη κάι διάδοση φλόγας τέτοιες που να ικανοποιούν την Αρχή. 


* Γίνεται μνεία τής Σύστασής για την μέθοδο δοκιμής για τον Προσδιορισμό . 
της Αντίστασης στη. Φλόγα των κατακόρυφα Στηριζομένων Υφασμάτων 
και Ταινιών, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση 
Α471 (XII). 


24. «Κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων» είναι το ανώτατο 
κατάστρωμα μέχρι το οποία φθάνουν τα εγκάρσια στεγανά διαφράγ¬ 
ματα. · 

25. «Νεκρό βάρος» είναι η διαφορά σε τόννους μεταξύ του εκτοπί¬ 
σματος ενός πλοίου σε νερό ειδικού βάρους 1,025 στην έμφορτη 
γραμμή ισάλου που αντιστοιχεί στο καθορισμένο ύψος εξάλων θέρους 
και του άφορτου εκτοπίσματος του πλοίου. 

26. «Άφορτο εκτόπισμα» είναι το εκτόπισμα ενός πλοίου σε τόν¬ 
νους χωρίς φορτίο, καύσιμα, λιπαντικά, θαλάσερμα, πόσιμο και τρο¬ 
φοδοτικό νερό στις δεξαμενές, αναλώσιμα υλικά και επιβάτες και 
πλήρωμα και τα προσωπικά τους είδη. 

27. «Πλοίο συνδυασμένων μεταφορών» είναι δεξαμενόπλοιο σχε¬ 
διασμένο για τη μεταφορά πετρελαίου ή εναλλακτικά στερεών φορ¬ 
τίων χύμα. 

, 28. «Ακατέργαστο πετρέλαιο» είναι οποιοδήποτε πετρέλαιο, που 
συναντάται φυσικά στη γή, είτε έχει κατεργασθεί για να καταστεί κα¬ 
τάλληλο για μεταφορά είτε όχι και περιλαμβάνει: 

. 1 ακατέργαστο πετρέλαιο από το οποίο μπορεί να έχουν αφαιρεθεί 
ορισμένα κλάσματα απόσταξης, και 

.2 ακατέργαστο πετρέλαιο στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί ορι¬ 
σμένα κλάσματα απόσταξης. 

29. «Επικίνδυνα φορτία» είναι τα φορτία εκείνα, που αναφέρονται 
στον Κανονισμό νΐΙ/2. 

30. «Χημικό Δεξαμενόπλοιο» είναι ένα δεξαμενόπλοιο που κατα¬ 
σκευάσθηκε ή προσαρμόσθηκε και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά 
χύμα οποιουδήποτε υγρού προϊόντος εύφλεκτης φύσης, που είναι κα- 
ταχώρημένο στην περίληψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κώδικα 
για την Κατασκευή και Εξοπλισμό των Πλοίων που μεταφέρουν Επι¬ 
κίνδυνα Χημικά Χύμα, που πρόκειται να υιοθετηθεί από την Επιτρο¬ 
πή Ναυτικής Ασφάλειας υπό την εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του 
Οργανισμού που παρέχεται από την απόφαση Α 490 (XII), που στο 
εξής θα αναφέρεται σαν «Κώδικας Χημικών Χύμα» όπως μπορεί να 
τροποποιηθεί από τον Οργανισμό. 

31. «Υγραεριοφόρο» είναι ένα δεξαμενόπλοιο· 1 που κατασκευά¬ 

στηκε ή προσαρμόσθηκε και χρησιμοποιείται γιά τη μεταφορά χύμα 
οποιουδήποτε υγροποιημένου, αέριου ή ορισμένων άλλων ουσιών εύ¬ 
φλεκτης φύσης πού είναι κάταχωρημένες στο Κεφάλαιο XIX του Κώ¬ 
δικα για την κατασκευή καί Εξοπλισμό τώνΉλοίών που μεταφέρουν 
Υγροποιημένα.Αέριά Χύμα υιοθετημένοιήάπό τον οργανισμό με;τη\ 
Απόφαση Α. 328. (IX) πόυ στρ εξής θα'ανάφέρέτάι. σαν «Κώδικας 
Υγραεριοφόρων», όπως έχεί ή μπορεί να τροποποιηθεί από τον Ορ¬ 
γανισμό. " .’ ' ■" 

Κανονισμός 4 

Αντλίες Πυρκαϊάς, Κύριο δίκτυο πυρκαϊάς, Λήψεις και Εύκαμπτοι 
Σωλήνες. 

1. Κάθε πλοίο θα εφαρμόζεται με αντλίες πυρκαϊάς, κύριο δίκτυο 
πυρκαϊάς, λήψεις και εύκαμπτους σωλήνες που πληρούν, όπου είναι 
εφαρμόσιμο, τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού. 

'2. Παροχή αντλιών πυρκαϊάς. 

2. 1. Οι απαιτούμενες αντλίες πυρκαϊάς θα είναι ικανές να παρέ¬ 
χουν για σκοπούς καταπολέμησης της πυρκαϊάς, την ακόλουθη ποσό¬ 
τητα νερού στην πίεση που καθορίζεται στην παράγραφο 4: 

.1. οι αντλίες σε επιβατηγό, πλοία, ποσότητα όχι μικρότερη από τα 
. δύο τρίτα της ποσότητας, που απαιτείται να παρέχουν οι αντλίες κυ¬ 
τών όταν χρησιμοποιούνται για την απάντληαη των κυτών, και 
.2. οι αντλίες σέ φορτηγά πλοία, εκτός από οποιαδήποτε αντλία 
ανάγκης, ποσότητα όχι μικρότερη από τα τέσσερα τρίτα της ποσότη¬ 
τας που απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 - 1/21 να παρέχε¬ 
ται από κάθε ανεξάρτητη αντλία κυτών σε επιβατηγό πλοίο των 
ιδίων διαστάσεων όταν χρησιμοποιείται για την απάντληση κυτών, 
με την προϋπόθεση ότι σε κανένα φορτηγό πλοίο η συνολικά απαιτου- 
μένη παροχή των αντλιών πυρκαϊάς χρειάζεται να υπερβαίνει τα 
180μ3/ώρα. 

2.2 Κάθε μία από τις απαιτούμενες αντλίες πυρκαϊάς (εκτός από 
οποιαδήποτε αντλία ανάγκης που απαιτείται από την παράγραφε 

3.3.2 για φορτηγά πλοία) θα έχει παροχή όχι μικρότερη από το 80% 
του πηλίκου της ολικής απαιτουμένης παροχής διά του ελάχιστου 
αριθμού των ,απαιτουμένων αντλιών πυρκαϊάς, αλλά σε καμιά περί¬ 
πτωση μικρότερη από 25μ3/ώρα και κάθε τέτοια αντλία θα είναι 
ικανή σε κάθε περίπτωση να παρέχει τουλάχιστον τις δύο απαιτούμε- 



3128 - _ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


νες προβολές·,νερού. Αυτές οι αντλίες πυρκαϊάς θα είναι ικανές να 
τροφοδοτούν το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς στις απαιτούμενες συνθήκες. 
Όπου εγκαθίστανται περισσότερες αντλίες από τον ελάχιστο αριθμό 
των απαιτουμένων αντλιών, η παροχή αυτών των πρόσθετων^ αν¬ 
τλιών θα ικανοποιεί την. Αρχή. 

3. Διατάξεις των αντλιών πυρκαϊάς και του κυρίου δικτύου, πυρ- 
καϊάς. · Γ 

3. 1 Τα πλοία θα εφοδιάζονται με αντλίες πυρκαϊάς ανεξάρτητης 
κίνησης ως.εξής: 

•1 Επιβατηγό πλοία ολικής χωρητικότητας 4000 κόρων και άνω: 
τουλάχιστον τρεις. 

.2 επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 4000 κόρων 
και φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 1000 κόρων και άνω: 
τουλάχιστον δύο 

•3 Φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας κάτων των 1000 κόρων: 
κατά την κρίσιν της Αρχής. 

3. 2 Οι αντλίες υγιεινής, έρματος, κυτών ή γενικής χρήσης.μπο¬ 
ρεί να γίνουν αποδεκτές ως αντλίες πυρκαϊάς, με την προϋπόθεση ότι 
δεν χρησιμοποιούνται κανονικά για άντληση πετρελαίου και ότι αν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιστασιακά για μετάγγιση ή άντληση 
καυσίμου πετρελαίου, θα τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις μετα- 
ϊ ω ϊή?· - . 

3. 3 Η διάταξη των συνδέσμων θάλασσας, των αντλιών πυρκαϊάς 

και των πηγών ενεργειάς τούς θα είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι: 

.1 Σε επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 1000 κόρων και άνω 
σε περίπτωση πυρκαϊάς σε ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα, δεν θα τε- 
θούν εκτός λειτουργίας όλες οι αντλίες πυρκαϊάς. 

'2 Σε φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 2000 κόρων και 
άνω, αν πυρκαϊά σε ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα μπορούσε να θέσει 
όλες τις αντλίες εκτός λειτουργίας, θα υπάρχει ένα εναλλακτικό μέσο 
που θα αποτελείται από μία μόνιμη αντλία ανάγκης ανεξάρτητης κί¬ 
νησης ικανή να παρέχει δύο προβολές νερού κατά τρόπο που να ικα¬ 
νοποιεί την Αρχή. Η αντλία και η θέση της θα πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

.2. ί Η παροχή της αντλίας δεν θα είναι μικρότερη.από το.4ρ%.της , 

. ολικής παροχής των αντλιών πυρκαϊάς που απαιτούνται από. τον Κα¬ 
νονισμό αυτό και σε καμιά περίπτωση μικρότερη από 25μ3/ώρα. 

,2. .2. "Οταν η.αντλία παρέχει την ποσότητα νερού,, που απαιτείται ■ 
από την παράγραφο 3,3.2.1, η πίεση σε οπόιαδήποτε λήψη δεν θα εί- :. 
ναι μικρότερη από τις ελάχιστες πιέσεις που αναφέρόνται στην παρά-, 
γραφο 4.2. 

.2. 3 Οποιαδήποτε ντηζελοκίνητη πηγή ενέργειας της αντλίας, θα 
είναι ικανή να εκκινεί αμέσως από την ψυχρή της κατάσταση μέχρι 
θερμοκρασίας 0°Ο με χειροστρόφαλο. Αν αυτό δεν είναι πρακτικά 
δυνατό ή άν είναι πιθανό να αντιμετωπισθούν χαμηλότερες θερμο¬ 
κρασίες θα εξετάζεται η περίπτωση εγκατάστασης και συντήρησης 
διατάξεων θέρμανσης, αποδεκτών από την Αρχή, ώστε να εξασφαλί¬ 
ζεται άμεση εκκίνηση. Αν η χειροκίνητη εκκίννηση δεν είναι πρακτι¬ 
κά δυνατή, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει άλλα μέσα εκκίνησης. Τα 
μέσα αυτά θα είναι τέτοια ώστε ναεπιτρέπουν την εκκίνηση της ντη- 
ζελοκίνητης πηγής ενέργειας, τουλάχιστον 6 φορές σε χρονική πε¬ 
ρίοδο 30 λεπτών, και τουλάχιστον 2 φορές στα πρώτα 10 λεπτά, 

.2. 4 Οποιαδήποτε δεξαμενή υπηρεσίας καυσίμου θα περιέχει επαρ¬ 
κή ποσότητα καυσίμου για τή λειτουργία τής αντλίας σε πλήρες φορ¬ 
τία για τρεις τουλάχιστον ώρες και εκτός του κυρίου χώρου μηχανών 
θα είναι διαθέσιμη επαρκής εφεδρική ποσότητα καυσίμου για τη λει¬ 
τουργία της αντλίας σε πλήρες φορτίο για 15 ώρες επιπλέον. 

.2. 5 Το συνολικό ύψος αναρρόφησης της αντλίας δεν θά υπερβαίνει 
τα 4,5 μέτρα σε όλες τις συνθήκες κλίσης και διαγώγής που είναι πι¬ 
θανόν να αντιμετωπισθούν κάτά την υπηρεσία και η σωλήνωση αναρ¬ 
ρόφησης θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι , 
απώλειες αναρρόφησης. 

•2. 6 Τά οριακά χωρίσματα του χώρου που περιέχει την αντλία 
πυκραϊάς θα είναι μονωμένα σε βαθμό κατασκευαστικής πυροπρο¬ 
στασίας ισοδύναμο προς εκείνο που απαιτείται για «χώρο ελέγχου» 
στον Κανονισμό 44. 

.2. 7 Δεν θα.επιτρέπεται. άπ’ ευθείας επικοινωνία μεταξύ του χώρου 
■μηχανών και τοο.χώρόυ που περιέχει την αντλία πυρκαϊάς ανάγκης 
και την πηγή ενεργειάς· της: Όταν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, 
μία Αρχή μπορεί να αποδεχθεί διάταξη όπου η πρόσβαση γίνεται 
μέσω αεροφράγματός, κάθε μία από τις δύο θύρες του οποίου , είναι 


αυτοκλειστη, ή μέσω μιας στεγανής θύρας ικανής να χειρίζεται από 
χώρο απομακρυσμένο από τον χώρο μηχανών και από το χώρο που 
περιεχει την αντιλία πυρκαϊάς ανάγκης και είναι απίθανο να αποκο- 
πει σε περίπτωση πυρκαϊάς σε εκείνους τους χώρους. Σ’ αυτές τις πε¬ 
ριπτώσεις θα προβλέπεται δεύτερο μέσο πρόσβασης στο χώρο που πε 

ο εΧ « ™ ΡΧ * άς “ νάγκης κ<ΧΙ Τ7 > ν ενέργειας της " 

' Ζ ' ° υι ° ιατ °ιξεις αερισμού στο χώρο που περιέχει την ανεξάρτητη 
πηγη ενεργειάς της αντλίας, πυρκαϊάς ανάγκης θα είναι τέτοιες ώστε 
να αποκλείουν οσο είναι πρακτικά δυνατό, την πιθανότητα αναρρό¬ 
φησης, στο χώρο αυτό, καπνού από πυρκαϊά σε χώρο μηχανών. 

■ -· Σε επί βατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 1000 κό¬ 

ρων και σέ φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 2000 
κορών, αν πυρκαϊά σε ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα μπορούσε να θέ¬ 
σει έκτος λειτουργίας όλες τις αντλίες, τα εναλλακτικά μέσα για πα¬ 
ροχή νερού, για σκοπούς καταπολέμησης της πυρκαϊάς, θα ικανο¬ 
ποιούν την αρχή. 

, .4 Επί πλέον, σε φορτηγά πλοία όπου στο χώρο μηχανών είναι εγ¬ 
κατεστημένες άλλες αντλίες όπως γενικής χρήσης, κυτών και έρμα¬ 
τος χ.λ.π., θα προβλεπονται διατάξεις που θα εξασφαλίζουν ότι του¬ 
λάχιστον μια απ’ αυτές τις αντλίές, που έχει την παροχή και πίεση 
που απαιτείται από τις παραγράφους 2.2. και 4.2, είναι ικανή να πα- 
ρεχει νερό, στο κύριο δίκτυο πυρκαϊάς. 

θα "είναι· °* γΐ “ την “^ εση δι “θ^μότητα παροχής-νερού 

1 σε ^βατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 1000 κόρων και 
ανω, τετοιες ώστε μία τουλάχιστον αποτελεσματική προβολή νερού 
να είναι αμέσως διαθέσιμη από οποιαδήποτε λήψη σε εσωτερική θέση * 
και τετοιες ώστε να εξασφαλίζουν την συνέχιση παροχής νερού με την 
αυτόματη εκκίνηση μιας απαιτούμενης αντλίας πυρκαϊάς, 

.2 σε επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 1000 κό¬ 
ρων και σε φορτηγά πλοία τέτοιες που να ικανοποιούν την Αρχή, 

.3 σε φορτηγά 'πλ,οία με περιοδικά μη επανδρωμένο χώρο μηχανών 
η όταν απαιτείται ένα μόνο, άτομο για φυλακή, θα υπάρχει άμεση πα¬ 
ροχή νερού.από τό'.^ύριό δίκτυο πυρκαϊάς σε κατάλληλη πίεση/είτε 
με. εκκίνηση από απόστασή μιας από τις κύριες αντλίες πυρκαίάςαπό- 
τη γέφυρα ναυσιπλοΐας καί; από το σταθμό ελέγχου, αν υπάρχει, είτε 
με μόνιμη πίεσή τόυ κύριου δικτύου πυρκαϊάς από μία από τις κύριες 
αντιλίες πυρκάϊας, με την εξαίρεσή ότι η Αρχή μπορεί να άρει αυτή 
την απαίτηση, για φορφήγά πλοία ολικής χωρητικότητος κάτω των 
1600 κόρων αν η διάταξη τής πρόσβασης του χώρου μηχανών, δεν 
την καθιστά αναγκαία. · ' 

.4 . σε επιβατηγά πλοία, αν διαθέτουν περιοδικά μη επενδρωμένους 
χώρους μηχανών σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 - 1/54, η Αρχή θα 
καθορίζει απαιτήσεις για μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με 
νερό για τέτοιους χώρους, ισοδύναμες με εκείνες που απαιτούνται για 
κανονικά επανδρωμένους.-χώρους μηχανών.. 

3. 5 Θα προβλέπονται ασφαλιστικές βαλβίδες για όλες τις αν¬ 
τλίες πυρκαϊάς αν οι αντλίες είναι ικανές να αναπτύξουν πίεση που 
υπερβαίνει την πίεση σχεδίασης των σωληνώσεων νερού, των λή¬ 
ψεων πυρκαϊάς και των ευκάμπτων σωλήνων. Οι βαλβίδες αυτές θα 
είναι τοποθετημένες καί ρυθμισμένες έτσι ώστε να εμποδίζουν την 
υπερβολική πίεση σε οποιοδήποτε τμήμα του .κυρίου δικτύου πυρ- 
καϊάς. ' ·.·! 

3. 6 Σε δεξαμενόπλοια θα τοποθετούνται απομονωτικά επιστό¬ 
μια στο κύριο δίκτυο πυρκαϊάς στο πρωραίο μέρος του επιστέγου σε 
προστατευμένη θέση και στο κατάστρωμα των δεξαμενών κατά δια¬ 
στήματα όχι μεγαλύτερα από 40 μέτρα ώστε να διατηρείται η ακε¬ 
ραιότητα του κυρίου δικτύου πυρκαϊάς* στην περίπτωση πυρκαϊάς ή 
έκρηξης. 

4. Διάμετρος και πίεση κυρίου δικτύου πυρκαϊάς. 

4. 1. Η διάμετρος του κυρίου δικτύου πυρκαϊάς και των σωληνώ¬ 
σεων υπηρεσίας νερού θα είναι επαρκής για την αποτελεσματική δια¬ 
νομή της μέγιστης απαιτούμενης ποσότητας που καταθλίβεται από 
δύο αντκίες πυρκαϊάς που λειτουργούν ταυτόχρονα, με την εξαίρεση 
ότι στην περίπτωση φορτηγών πλοίων η διάμετρος χρειάζεται να 
επαρκεί μόνο για την κατάθλιψη 140μ3/ώρα. 

4. 2. Οταν οι δύο αντλίες παρέχουν ταυτόχρονα με τα ακροσω- 
λήνια, που καθορίζονται στην παράγραφο 8 την ποσότητα νερού, που 
καθορίζεται στην παράγραφο 4.1 από οποιοσδήποτε γειτονικές λή¬ 
ψεις πυρκαϊάς, ρν ακόλουθες ελάχιστες πιέσεις θα διατηρούνται σε ό¬ 
λες τις λήψεις: > . 

Επιβατηγό πλοία:. 
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ΐίΐφκόρων ολικής χωρητικότητας και άνω: 0,31 Ν/πΗη2 
ωΟίκόρων ολικής χωρητικότητας και άνω αλλά κάτω των 4000 
0Μ>· ολικής χωρητικότητας: 0,27 Ν/πυπι2 
ατώ των 1000 κόρων ολικής χωρητικότητας: κατά την κρίση της 

0*Ι« :Γ . . 

ρρτηγα πλοία: 

000 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω: 0,27 Ν/ιηπι2 

ΟΟΟ κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω αλλά κάτω των 6000 

νρων ολικής χωρητικότητας: 0,25 Ν/πυη2 

(ακο-τών 1000 κόρων ολικής χωρητικότητας:. Κατά την κρίσιν της 

μεγίστη πίεση σε οποιαδήποτε λήψη δεν θα υπερβαίνει 
κείνη «ίτην οποία μπορεί να επιδειχθεί ότι επιτυγχάνεται αποτελε- 
ματίκός* έλεγχος του εύκαμπτου σωλήνα.. 
β/5:ΗΑριθμός και θέση των λήψεων πυρκαϊάς. 

|Ϊ5¥Ρ1.'· Ο αριθμός και η θέση των λήψεων πυρκαϊάς θα είναι τέτοια 
|»στε δύο τουλάχιστον προβολές νερού, που δεν παρέχονται από την 
δια .λήψη πυρκαϊάς, και από τις οποίες η μία εκτοξεύεται από ένα 
,νιαίο τεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, να μπορούν να φθάσουν σε οποιο- 
ίηπότε μέρος του πλοίου, που είναι κανονικά προσιτό στους επιβάτες 
^τοι πλήρωμα ενώ το πλοίο ναυσιπλοεί, και σε οποιοδήποτε μέρος 
ιποιουδήποτε χώρου φορτίου όταν είναι κενός, οποιουδήποτε χώρου 
ρορτίου Β.Ο/Κ.Ο ή οποιουδήποτε χώρου ειδικής κατηγορίας οπότε 
ϊτην τελευταία-περίπτωση οι δύο προβολές θα φθάνουν σε οποιοδή- 
ίιοτε τμήμα του χώρου αυτού, εκτοξευόμενες κάθε μία από ενιαίο τε¬ 
μάχιο ευκάμπτου σωλήνα. Επι πλέον οι λήψεις αυτές θα τοποθετούν¬ 
ται κοντά στις προσβάσεις στους προστατευόμενους χώρους. 

Ι&5.» 2. Στους χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και μηχανών επιβα¬ 
τηγών πλοίων ο αριθμός και η θέση των λήψεων πυρκαϊάς θα είναι 
|εταιοι,ώστε να πλήρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 5.1, όταν 
( όλες οι στεγανές θύρες και όλες οι .θύρες σε διαφράγματα των κυρίων 
^άτακόρυφων ζωνών είναι κλειστές.. 

ί % ; 3, 'Οπου, σε: επιβατηγό πλοίο, παρέχεται πρόσβαση σε χώρο 
χανών κατηγορίας, Α σε, χαμηλό ..επίπεδο από γειτονική σήραγγα 
^ό>ν,-θα προβλέπονταυδύο λήψεις εξωτερικά, αλλά κοντά στην.εί- 

.του-,χώρου,μηχανών,,',Όπου.πάρέχεται;τέτοια. πρόσβαση λ. 
^ά^,ρμς-χώρους.σ’. ένα άπ- αυτούς τους χώρους θα προβλέπονται -; 
^^^Ψ ει ?; πυ Ρ και ^ Χ0 ^® . 0 7 Τ 1 ν ρί 0 οδό του,χώρου μηχανών κάτήγο-. 
Τέτοια πρόβλεψη-δεν.χρείάζετάί να γίνει όπου η σήραγγα ή οι 
ι||τονικοί χώροι δεν αποτελούν μέρος ,της οδού διαφυγής. 
^^§^_Σωληνώβεις και λήψεις -πυρκαϊάς. .. 

|.$>μ 1 Πα το δίκτυο πυρκαϊάς και τις λήψεις πυρκαϊάς δεν θα χρη- 
ολικά που προσβάλλονται εύκολα από τη θερμότητα 
προστατεύονται επαρκώς. Οι σωληνώσεις και οι λήψεις πυρ- 
θα τοποθετούνται έτσι ώστε οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς να. 
^β?. σα ρμ·όζονται εύκολα σ’ αυτές. Η διάταξη των σωληνώσεων και 
ξ-ΚήΙ&λήψεων πυρκαϊάς θα, είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται ή πϊθανό- 
Λή&Ίί του νερού, Σε πλοία όπου ενδέχεται νά μεταφέρεται φορ- 
κατ< λ°τρωμα οι θέσεις των λήψεων πυρκαϊάς θα είναι τέτοιες 
ϊ,θίβτρ να είναι πάντοτε αμέσως προσιτές και οι σωληνώσεις θα έχουν 
διάταξη ώστε να αποφεύγεται όσο είναι, πρακτικά δυνατό ο . 
}$5$ογος να προκληθεί βλάβη από το φορτίο αυτό. Θα υπάρχει δυνα- 
πλήρους ανταλλαγής των συνδέσμων των ευκάμπτων σωλή- 
και ακροσωληνίων εκτός αν προβλέπεται ένας εύκαμπτος σωλή- 

Β ίί,-ςκαι ακροσωλήνιο για κάθε λήψη πυρκαϊάς στο πλοίο. 

& 2 , θα τοποθετείται επιστόμιο: που θα εξυπηρετεί κάθε εύκαμ- 
ρ^ξό^ωλήνα πυρκαϊάς έτσι ώστε οποιοσδήποτε εύκαμπτος σωλήνας 
|^Ρ κ< *ϊ“ί να μπορεί νά αφαιρεθεί ενώ οι αντλ . ; πυρκαϊάς ευρίσκόν-. 

? ται σε λειτουργία. 

θα τοποθετούνται απομονώτικα επισ · .μια σε εύκολα προσι- 
ίϊδδίί** 1 π Ρ°φτ>λαγμένη θέση έξω από τους χώρους μηχανών για να 
Ιρ'^ώρίζόυν το τμήμα του κυρίου δικτύου πυρκαϊάς μέσα στον χώρο 
^°υ περιέχει την κύριά· αντλία ή αντλίες-πυρκαϊάς από το 
τ ΜΡ·“ του κυρίου δικτύου. Το δίκτυο πυρκαϊάς θα έχει τέ- 
Κί°ξ?..^ ι “ταξη ώστε όταν τα απομονωτικά επιστόμια είναι κλειστά ό- 
ΐί'5®.-,^ 1 λήψεις πυρκαϊάς του πλοίου εκτός απ’ αυτές που ευρίσκονται 
Ρ®^’-;Χώρο μηχανών,,που ανάφέρεται παραπάνω, να μπορούν να τρο- 
& ,^ Γ όδθτούνται με νερό.από μίά -άντλία πυρκαϊάς που-δεν ευρίσκέται σ’ 
αυχό χ 0 χώρο μηχανών με σωληνώσεις που δεν εισέρχονται - στο 
| χώρυ αυτό. Κατ’ εξαίρεση, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την διέλευση 
απ ό το χώρο μηχανών μικρών τμημάτων των σωληνώσεων 
§£||*ρρ4φησης και κατάθλιψης της αντλίας πυρκαϊάς ανάγκης, αν εί¬ 


ναι πρακτικά αδύνατο να διέλθουν εξωτερικά, υπό την προϋπόθεση 
ότι η ακεραιότητα του κυρίου δικτύου πυρκαϊάς, διατηρείται με την 
περίκλειση της σωλήνωσης σε ισχυρό χαλύβδινο περίβλημα. 

7. Εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς. 

7. 1 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς θα είναι κατασκευασμένοι 
από υλικό εγκεκριμένο από την Αρχή και θα είναι επαρκούς μήκους 
για την εκτόξευση προβολής νερού σ’ οποιοδήποτε από τους χώρους 
στους οποίους μπορεί να απαιτηθεί η χρησιμοποίησή τους. Το μέγι¬ 
στο μήκος τους θα είναι τέτοιο που να ικανοποιεί την Αρχή. Κάθε εύ¬ 
καμπτος σωλήνας θα εφοδιάζεται με ακροσωλήνιο και τους αναγ¬ 
καίους συνδέσμους. Οι εύκαμπτοι σωλήνες που χαρακτηρίζονται στο 
Κεφάλαιο αυτό ως «Εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς» μαζί με οποιαδή¬ 
ποτε αναγκαία εξαρτήματα και εργαλεία θα είναι έτοιμοι για χρήση 
σε εμφανείς θέσεις κοντά στις λήψεις ή συνδέσεις υπηρεσίας νερού. 
Επί πλέον, σε εσωτερικές θέσεις επιβατηγών πλοίων, που μεταφέρουν 
περισσοτέρους από 36 επιβάτες οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς θα 
είναι πάντοτε συνδεδεμένοι στις λήψεις πυρκαϊάς. 

7. 2 Τα πλοία θα εφοδιάζονται με εύκαμπτους σωλήνες πυρ- 
καϊάς, ο αριθμός και η διάμετρος των οποίων θα ικανοποιούν την Αρ- 

χή· 

7. 3 Σε επιβατηγό πλοία θα υπάρχει τουλάχιστον ένοες εύκαμ¬ 
πτος σωλήνας πυρκαϊάς για κάθε λήψη πυρκαϊάς που απαιτείται από 
την παράγραφο 5 και αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες θα χρησιμοποιούν¬ 
ται μόνο για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαϊών ή για δοκιμή των πυρο¬ 
σβεστικών συσκευών κατά τα γυμνάσια πυρκαϊάς και τις επιθεωρή¬ 
σεις. 

7. 4. I Σε φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 1000 κόρων 
και άνω, ο αριθμός των εύκαμπτων σωλήνων πυρκαϊάς που θα υπάρ¬ 
χουν, θα είναι ένας για κάθε 30 μέτρα μήκους του πλοίου και ένας 
εφεδρικός, αλλά σε καμμιά περίπτωση ο συνολικός αριθμός θα είναι 
μικρότερος από πέντε. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει οποιουσδή- 
ποτε εύκαμπτους σωλήνες που απαιτούνται σε οποιοδήποτε μηχανο¬ 
στάσιο ή λεβητοστάσιο. Η αρχή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των 
εύκαμπτων σωλήνων που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι εύ¬ 
καμπτοι σωλήνες σε επαρκή αριθμόίέίναι διαθέσιμοι καί προσιτοί σε : 
κάθε στιγμή, λαμβανομένων υπ’: όψή: του, τύπου του πλοίου και της 
φύσης της εμπορικής μεταφοράς ;στήν. : οποία απασχολείται τό πλοίόΐ', 

7· 4. 2 Σε φορτηγά πλοία ολικής-χωρητικότητας, κάτω των 
1000 κορών ο αριθμός των ευκάμπτων σωλήνων πυρκαϊάς που,θα' 
υπάρχουν, θα είναιΙτέτοιος που" να ικανοποιεί-τήν Αρχή. · . 

8. Ακροσωλήνιά. ' · · - ι -·.. ■: "Όό---. > 

8. 1 Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτούΌΙ τυποποιημένες! 

διαστάσεις των ακροσωληνίων θα είναι -12 χιλιοστόμετρα, 16 χιλιο¬ 
στόμετρα καί 19 χιλιοστόμετρα ή όσο το δυνατό πλησιέστερα στις τι-' 
μές αυτές. Ακροσωλήνιά μεγαλύτερης διαμέτρου μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθούν κατά την κρίση της Αρχής. 

8. 2 Για τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, δεν απαιτείται 
η χρησιμοποίηση ακροσωληνίων με διάμετρο μεγαλύτερη από 12 χι¬ 
λιοστόμετρα. 

8. 3. Για τους χώρους μηχανής και τις εξωτερικές θέσεις η διάμε¬ 
τρος του ακροαωληνίου θα είναι τέτοια ώστε να λαμβάνεται η μέγι- 
στη, δυνατή παροχή από δύο προβολές, στην πίεση που αναφέρεται 

■ °*ήν παράγραφο 4 από την μικρότερη αντλία, με την προϋπόθεση ότι 
δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση ακροαωληνίου με διάμετρο μεγαλύ¬ 
τερη από 19 χιλιοστόμετρα. 

8. 4 Όλα τα ακροσωλήνιά θα είναι εγκεκριμένου τύπου διπλής 
χρήσης (δηλ. ραντισμούλπροβολής) και θα περιλαμβάνουν, μέσο δια- 

■ κοπής.. 

9. Θέση και διάταξη των αντλιών νερού κ.λ,π., για άλλα συστή- 
' ματα κατάσβεσης πυρκαϊάς. 

Οι απαιτούμενες αντλίες για την παροχή νερού σε άλλα συστήματα - 
κατάσβεσης πυρκαϊάς, που απαιτούνται από το Κεφάλαιο, αυτό, οι 
πηγές ενέργειάς τους και τα μέσα ελέγχου τους θα εγκαθίστανται έξω 
από το χώρο ή τους χώρους που προστατεύονται από τα συστήματα 
αυτά και θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε πυρκαϊά στον χώρο ή στους 
χώρους που -προσατατεύονται, δεν θα θέτει εκτός λειτουργίας οποιο- 
δήπότε τέτοιο σύστημα. 

Κανονισμός 5 

Μόνιμο γυφήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς. με αέριο. 

ί. Γενικά. : . 

1. 1 Λεν θα ι «.-.τρέπεται η χρήση μέσου κατάσβεσης πυρκαϊόις που 
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κατά την κρίση της Αρχής, είτε μόνο του είτε στις αναμενόμενες συν¬ 
θήκες χρήσης αναδίδείτοξικά αέρια σε ποσότητες τέτοιες ώστε να δη- 
μιουργοϋνται κίνδυνοι για άτομα. 

1. 2 Οι αναγκαίες σωληνώσεις για την μεταφορά του μέσου κα¬ 
τάσβεσης της πυρκαϊάς στους προστατεύόμενους χώρους θα εφοδιά¬ 
ζονται με επιστόμια ελέγχου* που θα έχουν τέτοια σήμανση ώστε να 
δείχνουν καθαρά τους χώρους στους οποίους οδηγούνται οι αωληνώ- 
σεις αυτές. Θα λαμβάνεται κατάλληλη πρόνοια ώστε να εμποδίζεται 
η είσοδος του μέσου σε οποιοδήποτε χώρο, από απροσεξία, Όπου 
χώρος φορτίου, στον οποίον είναι εγκαταστημένο σύστημα κατάσβε¬ 
σης πυρκαϊάς με αέριο, χρησιμοποιείται ώς χώρος επιβατών, η σύν¬ 
δεση του αερίου θα απομονώνεται κατά τη διάρκεια τέτοιας χρήσης. 

1. 3 Οι σωληνώσεις για την διανομή του μέσου κατάσβεσης πυρ- 
καϊάς θα έχουν τέτοια διάταξη και τα ακροφύσια εκροής θα τοποθε¬ 
τούνται κατά τέτοι τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατα¬ 
νομή του μέσου. 

1. 4 Θα προβλέπονται μέσα κλεισίματος όλων των ανοιγμάτων, 
που μπορεί να επιτρέπουν την είσοδο αέρα ή την διαφυγή αερίου από 
του προστατευόμενο χώρο. 

1. 5 Οπου ο όγκος του ελεύθερου αέρα, που περιέχεται μέσα σε 
αεροφιάλες σε οποιοδήποτε χώρο είναι τέτοιος ώστε αν απελευθερω¬ 
θεί μέσα σ’ αυτό το χώρο σε περίπτωση πυρκαϊάς, η απελευθέρωση 
αυτή του αέρα μέσα σ’ αυτό το χώρο, θα μπορούσε να επηρεάσει σο¬ 
βαρά την αποτελεσματικότητα του συτήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς,, 
η Αρχή θα απαιτεί την ύπαρξη πρόσθετης ποσότητας του μέσου κατά¬ 
σβεσης της πυρκαϊάς. 

1. 6 θα προβλέπονται μέσα για αυτόματη ηχητική προειδο¬ 
ποίηση απελευθέρωσης του μέσου κατάσβεσης πυρκαϊάς σε οποιονδή- 
ποτε χώρο στον οποίο εργάζεται κανονικά ή έχει πρόσβαση προσωπι¬ 
κό. Ο συναγερμός θα λειτουργεί για κατάλληλη χρονική περίοδο 
πριν απελευθερωθεί το μέσο. 

1. 7 Τα μέσα ελέγχου οποιουδήποτε μονίμου συστήματος κατά¬ 
σβεσης πυρκαϊάς με αέριο θα είναι αμέσως προσιτά και απλής χρήσης 
και θα είναι συγκεντρωμένα σε όσο το δυνατό λιγώτερες θέσεις, που 
δεν, θα είναι πιθανό να αποκοπούν.σε περίπτωση πυρκαϊάς στον,προ¬ 
στατευόμενο χώρο. Σε κάθε θέση,θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες σχέτιϊ- 
κά με την λειτουργία του συστήματος λάμβανομένης. υπ’όψή της 
ασφάλειας του προσωπικού. ■■ ·. ν-.' ' «\ ■- ' ' 

1· 8 Δεν θα επιτρέπεται αυτόματη απελευθέρωση του μέσου κα¬ 
τάσβεσης πυρκαϊάς εκτός από την περίπτωση τής παραγράφου3.3.5 
και τών τοπικών μονάδων αυτόματης λειτουργίας πού αναφέρόντάι 
στις παραγράφους 3.4. καί 3.5. 

1. 9 Οπου η ποσότητα του μέσου κατάσβεσής απαιτείτάϊνά προ¬ 
στατεύει περισσότερους από ένα χώρους, η διαθέσιμη ποσότητά του 
μέσου δεν απαιτείται να είναι περισσότερη από την μεγαλύτερη ποσό¬ 
τητα που απαιτείται για ένα οποιοδήποτε χώρο που προστατεύεται 
κατ’ αυτό τον τρόποι 

1. 10 Εκτός αν επιτρέπεται, διαφορετικά από τις παραγράφους 
3.3, 3.4 ή 3.5, τα δοχεία πίεσης που απαιτούνται για την αποθή¬ 
κευση του μέσου κατάσβεσης πυρκαϊάς, εκτός από τον ατμό, θα το-. 
ποθετούνται έξω από τους προστατευόμενους χώρους σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.13. 

1. 11 Θα προβλέπονται μέσα για τον ασφαλή έλεγχο από το πλή¬ 
ρωμα της ποσότητας του μέσου που περιλαμβάνεται στα δοχεία. 

1. 12. Τα δοχεία για την αποθήκευση του μέσου κατάσβεσης της 
πυρκαϊάς και τα σχετικά υπό πίεσή εξαρτήματα θα σχεδιάζονται σύμ¬ 
φωνα με κανόνες πρακτικής που αναφέρονται στην πίεση κατά την 
κρίση της Αρχής, λαμβανομένων υπ’ όψη των θέσεών τους και των 
μεγίστων θερμοκρασιών περιβάλλοντος που αναμένονται κατά την 
υπηρεσία/ . 

1. 13. Οταν το μέσο κατάσβεσης πυρκαϊάς αποθηκεύεται έξω από 
προστατευόμενο χώρο, η αποθήκευσή του θα γίνεται σε χώρο που θα 
ευρίσκεται σε ασφαλή και εύκολα, προσιτή θέση και θα αερίζεται απο¬ 
τελεσματικά κατά την κρίση της Αρχής. Οποιαδήποτε είσοδος,σε τέ¬ 
τοιο χώρο αποθήκευσης θα γίνεται κατά προτίμηση από το ανοικτό 
κατάστρωμα και οπωσδήποτε θα είναι ανεξάρτητη από τον προστα¬ 
τευόμενο χώρο. Οι θύρες εισόδου θα ανοίγουν πρ.ος τα έξω και τα 
διαφράγματα και τα καταστρώματα, περιλαμβανόμενων θυμών και 
άλλων μέσων κλεισίματός οποιωνδήποτε ανοιγμάτων σ’ αυτά, που 
αποτελούν τα οριακά χώρίσματα μεταξύ τέτοιων χώρων και γειτονι¬ 
κών κλειστών χώρων θα είναι αεροστεγή. Για το σκοπό εφαρμογής 
των πινάκων ακεραιότητας στους Κανονισμούς 26, 27, 44 και 53, 


τέτοιοι χώροι αποθήκευσης θα θεωρούνται ως σταθμοί ελέγχου. 

1., 14. Τα ανταλακτικά του συστήματος θα αποθηκεύονται στο πλοίο 
. και θα ικανοποιούν την Αρχή. 

2. Συστήματα διοξειδίου του άνθρακα. 

2.1 Για χώρους φορτίου, η διαθέσιμη ποσότητα διοξειδίου του άν¬ 
θρακα θα είναι επαρκής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, να δίνει 
ελάχιστο όγκο ελεύθερου αερίου ίσο προς το 30% του ολικού όγκόύ 
του μεγαλύτερου χώρου φορτίου του πλοίου που προστατεύεται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο. 

2.2 Για χώρους μηχανών η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα; 
που θα φέρεται θα είναι επαρκής να δίνει ελάχιστη ποσότητα ελεύθε-. 
ρου αερίου, ίση προς την μεγαλύτερη από τις ακόλουθες ποσότητες: 

.1. 40% του ολικού όγκου του μεγαλύτερου χώρου μηχανών, που; 
προστατεύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς να περιλαμβάνεται στον:; 
όγκο αυτό το τμήμα του φωταγωγού πάνω από το επίπεδο στο οποίο 
η οριζόντια επιφάνεια του φωταγωγού είναι ίση προς το 40% ή λιγό- 
τερο της οριζόντιας επιφάνειας του εξεταζομένου χώρου, που θα με- 
τράται στο μέσο της απόστασης μεταξύ της οροφής του διπυθμένουϊ 
και του κατώτερου τμήματος του φωταγωγού. ; · 

.2. 35% του ολικού όγκου του μεγαλύτερου προστατευόμενού· 
χώρου μηχανών περιλαμβανομένου του φωταγωγού με την προϋπό¬ 
θεση ότι τα ποσοστά που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να μειω-ΐ 
θούν σε 35% και 30% αντίστοιχα για φορτηγά πλοία ολικής χωρητι-ί 
κότητας κάτω των 2.000 κόρων ·και επίσης με την προϋπόθεση ότι 
αν δύο ή περισσότεροι χώροι μηχανών δεν είναι τελείως χωριστοί θα 
θεωρούνται ότι αποτελούν ένα χώρο. 

2.3 Για τον σκοπό της παραγράφου, αυτής· ο όγκος του ελεύθερου 
διοξειδίου του άνθρακα θα υπολογίζεται σε 0,56 μ3/Κβ. 

2.4 Για χώρους μηχανών το μόνιμο σύστημα σωληνώσεων θα είναι - : 
τέτοιο ώστε το 85% του αερίου να μπορεί να εκκενωθεί μέσα στο- 
χώρο σε 2 πρώτα λεπτά. 

3. Συστήματα αλογονωμένων υδρογονανθράκων. 

3.1 Η χρήση τών αλογονωμένων υδρογονοναθράκων ως μέσων κα¬ 
τάσβεσης πυρκαϊάς επιτρέπεται μονο σε χώρους μηχανών, αντλίό||ί 
. στάρια και χώρους φορτίου, που προορίζοντάι αποκλειστικά γιά.τηΑ 
μεφαφορά σχημάτων που :δεν μεταφέρουν οποιοδήποτε : φορτίο. ΐϊί;· 

3.2 Ότάν χρησιμοποιούνται αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες ως Α¬ 
μεσα κατάσβεσης πυρκαϊάς σε συστήματα ολικής κατάκλυσης: ', ® 

•1 , Τμ σύστημα θα έχει διάταξή χειροκίνητης μόνον ενεργοποίησης,3 
της μηχανοκίνητης. απελευθέρωσής του μέσου. ' -ϊ 

• ?. Αν η ποσότητα του αλογοΰώμένου υδρογονάνθρακα απαιτείται 
να τροφοδοτεί περισσότερους από ένα χώρους, οι διατάξεις για ,τήν 
αποθήκευση και απελευθέρωση της θα είναι τέτοιες ώστε να επιτυγ¬ 
χάνεται συμμόρφωση, με τις παραγράφους 3.2.9 ή 3.2.10 αντί-γ' 
στοιχα. ' '■·'■■'<·■'■ 

.3 Θα προβλέπονται μέσα για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας :1 
όλων των ανεμιστήρων αερισμού που εξυπηρετούν τον προστατευό¬ 
μενο χώρο πριν από την απελευθέρωση του μέσου. ■ ■ 

.4 θα προβλέπονται μέσα για το χειροκίνητο κλείσιμο όλων τών· 
πυροφρακτών (ΌΑΜΡΕΚ,δ) στο σύστημα αερισμού που εξυπηρετεί. 
ένα προστατευόμενο χώρο. 

:5 Οι διατάξεις εκροής θα έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε η ελάχιστη ' 
ποσότητα του μέσου που απαιτείται για χώρους, φορτίου ή χώρους · 
μηχανών στις παραγράφους 3.2.9 ή 3.2.10 αντίστοιχα να μπορεί ου- ' 
σιαστικά να εκχυθεί σε ονομαστικό χρόνο 20 δευτερολέπτων ή λιγό¬ 
τερο με. βάση την εκροή της υγρής φάσης. ’.ν 

.6 Το σύστημα θα έχει σχεδιασθεί για λειτουργία σε περιοχή θερ¬ 
μοκρασιών ·που ικανοποιεί την Αρχή. 

.7 Η εκροή δεν θα θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό που ασχολείτάϊ 
με την, συντήρηση τού εξοπλισμού ή χρησιμοποιεί Τις κανονικές κλί- 
.μακες πρόσβασης και τις εξόδους διαφυγής, που εξυπηρετούν τον 
χώρο.· ... 

.8 Θα προβλέπονται μέσα για Τον ασφαλή έλεγχο, από το πλή¬ 
ρωμα τηξ πίεσης· μέσα στα δοχεία. 

.9 Η ποσότητα του μέσου κατάσβεσης για χώρους φορτίου, που 
προορίζονται αποκλειστικά για την μεταφορά οχημάτων που δέν με¬ 
ταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον πί¬ 
νακα 5.1, Η ποσότητα αυτή θα βασίζεται στον ολικό όγκο του προ- 
στατευομένου χώρε>|. Στην περίπτωση ΗΑΕΟΝ 1301 και 1211, η 
ποσότητα θα-υπολογίζεται με βάση την ογκομετρική, αναλογία, και 
στην περίπτωση ΗΑΕΟΝ 2402 με βάση την αναλογία μάζας ανά 
μονάδα όγκου. 
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Πίνακας 5.1 

Ελάχιστο 

.5% 

' ' 5% 
0,23 Κβ/ιη3 


Μέγιστο 

7% 
5,5% 
0,30 ΚβΜ3 


Κ|ίϊθ' 'Η ποσότητά των μέσων κατάσβεσης για χώρους μηχανών Βα 
Ραγίζεται σύμφωνα με τον πίνακα 5.2. Η ποσότητα αυτή θα βασί- 
^εί^στον ολικό όγκο του χώρου σε ότι αφορά την ελάχιστη συγκέν¬ 
τρωσή,/και στον καθαρό όγκο του χώρου σε ότι αφορά την μέγιστη 
Συγκέντρωση, περιλαμβανομένου του φωταγωγού. Στην περίπτωση 
Ι ^ίφ Ν.1301 και 1211, η ποσότητα θα υπολογίζεται με βάση την 
^ίομετρίκή αναλογία και στη περίπτωση ΗΑΕΟΝ 2402 με βάση 
ΗΡ αναλογία μάζοις ανά μονάδα όγκου. 


ΉΑί£>Ν 

©01 ■ ■ 
©Λ-· 

52402 


Πίνακας 5.2 

Ελάχιστο 

4,25% 

4,25% 

0,20Κ.βΑπ3 


Μέγιστο 

7% 
5,5% 
0,30 Κ8/ιώ3 


11 Για το σκοπό των παραγράφων 3.2.9 και 3.2.10 ο όγκος του 
ΗΑΕΟΝ 1301 θα υπολογίζεται, σε 0,16 πι3/Κβ και ο όγκος του 
'ΗΑΕΟΝ 1211 θα υπολογίζεται σε 0,14 π>3/Κβ· 
ί3ί3: Μόνο ΗΑΕΟΝ 1301 μπορεί να αποθηκεύεται μέσα σε προστα- 


• τευόμενο χώρο μηχανών. Τα δοχεία θα είναι ατομικά κατανεμημένα 
■ μέσα/στο χώρο αυτό και οι ακόλουθες απαιτήσεις θα πληρούνται: 
|.ε';ί.θα προβλέπεται διάταξή χειροκίνητης ενεργοποίησης .της μη¬ 
χανοκίνητης απελευθέρωσης τού μέσου η οΐιοία θα ευρίσκεται έξω 
Ιάπό τόν προστάτεϋόμένο,χώρό. Αύο πηγές ενέργειας θα προβλέπον- 
Ι^ί’Υια την απελευθέρωσή·άυτή κάΐ-θα ευρίσκονται έ.ξώ από τον προ- 
Ιβτατεύόμενο χώρο και θά είναι αμέσως , διαθέσιμες με την εξαίρεση 
Ι^ΐεγιά/χώρους μήχάύών, "μία άπό/τις πηγές ενέργειας μπορεί νά ευ- 
Ιρΐσκέΐάί μέσα στον προστάτευόμενό χώρο. ; ; ' -■ , 

^ί:ϊ2 ; Τα ηλεκτρικά κυκλώματα ενέργειας πού συνδέουν τα ; . δοχεία ■ 
/θά ελέγχονται συνεχώς με όργανα για διαπίστωση καταστάσεων 
ί/σφάλμάτος και απώλειας ενέργειας. Θα προβλέπονται οπτικά .και 
®χήτίκά μέσα;αναγγελίας για τις περιπτώσεις.αυτές.: 

|ί|-Η3 ' Τα"κυκλώματα πεπιεσμένου αέραή υδραυλικής ενέργειας που 
ίσυνδέόυν τά δοχεία θα είναι διπλά. Οι πηγές του πεπιεσμένου αέρα ή 
|τ?|ς'ύδραυλικής πίεσης θα ελέγχονται συνεχώς με όργανα για την πε- 
§ρίπτώ'ση απώλειας της πίεσης. Θα προβλέπονται οπτικά καί ηχητικά 
|;μέσα αναγγελίας γιά τις περιπτώσεις αυτές.. 

·|:ϊ^:?'4 Μέσα στον προστατευόμενο χώρο, τα απαραίτητα γιά την απε¬ 
λευθέρωση του συστήματος ηλεκτρικά κυκλώματα θα είναι ανθεκτι¬ 
κά στην θερμότητα π.χ. καλώδια μονωμένα με ορυκτά υλικά ή ισο¬ 
δύναμα. Συστήματα σωληνώσεων απαραίτητα για την απευλευθέ- 
ρώαη συστημάτων που έχουν σχεδιασθεί για υδραυλική λειτουργία ή 
^λειτουργία με' πεπιεσμένο αέρα θα είναι από χάλυβα ή άλλο ιοοδύ- 
ίνάμο' ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό που να ικανοποιεί την Αρχή. 

.5 Κάθε δοχείο πίεσης θα εφοδιάζεται με αυτόματη ασφαλιστική 
/διάταξη υπερπίεσής η οποία στη περίπτωση έκθεσης του δοχείου στις 
/επιδράσεις της πυρκαϊάς και μη λειτουργίας του συστήματος, θα διο- 
ΐ^ϊτϊύει ασφαλώς το περιεχόμενο του δοχείου μέσα στον προστατευ- 

Ι'μένό χώρο. . 

^ί' \6 Η διάταξη των δοχείων και τα απαραίτητα ηλεκτρικά κυκλώ¬ 
ματα και σωληνώσεις για τήν απελευθέρωση οποιουδήποτε συστήμα- 
5;τος·θα είναι τέτοιες ώστε σε περίπτωση βλάβης σε οποιαδήποτε ενερ¬ 
γειακή γραμμή απελευθέρωσης από πυρκαϊά ή έκρηξη μέσα σε προ- 
•’στάτεύόμενο χώρο δηλ. με την παραδοχή μοναδικής βλάβης, τουλά-τ 
, χίστόν τα δύο τρίτα της ποσότητας του μέσου κατάσβεσης που απαι- 
ττείται από τις παραγράφους 3.2.9, ή 3.2.10 για τον χώρο αυτό, να 
/μπορεί ακόμη να διοχετευθεί λαμβανομένης υπ’,όψη της απαίτησης 
ργία ομοιόμορφή κατανομή του μέσου σέ ολόκληρο το χώρο. Οι δία- 
:! τάξεις που αφορούν σε. συστήματα για χώρους που απαιτούν μόνο ένα 
ί· ή δύο δοχεία θα ικανοποιούν την Αρχή. 

Γ . .7 Δεν θα τοποθετούνται περισσότερα από δύο ακροφύσια εκροής 
“,',σε οποιοδήποτε δοχείο πίεσης και η μέγιστη ποσότητα του μέσου σε 
Ι'κάθε δοχείο θα ικανοποιεί την Αρχή λαμβανομένης υπ’ όψη της 


απαίτησης για ομοιόμορφη κατανομή του μέσου σε ολόκληρο το 

χώρο- „■·. 

.8 Τά δοχεία θα ελέγχονται συνεχώς με όργανα για περίπτωση 
ελάττωσης της πίεσης λόγω διαρροής και εκροής. Θα προβλέπονται 
οπτικά και ηχητικά μέσα αναγγελίας στην προατατευόμενη περιοχή 
και στη γέφυρα ναυσιπλοΐας ή στο χώρο όπου ευρίσκεται συγκεντρω¬ 
μένος ο εξοπλισμός ελέγχου πυρκαϊάς για την ένδειξη της κατάστα¬ 
σης αυτής, με την εξαίρεση ότι για χώρους φορτίου, μέσα αναγγελίας 
απαιτούνται μόνο στη γέφυρα ναυσιπλοΐας ήοτο χώρο όπου ευρίσκε- 
ται συγκεντρωμένος ο εξοπλισμός ελέγχου πυρκαϊάς. 

3.4 Τοπικές μόνιμες πυροσβεστικές μονάδες αυτόματης λειτουργίας 
που περιέχουν ΗΑΕΟΝ 1301 ή 1211, εγκατεστημένες σε κλειστές 
περιοχές μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς μέσα στους χώρους μηχανών 
επν πλέον και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε απαιτούμενο μόνιμο σύ¬ 
στημα κατάσβεσης πυρκαϊάς μπορούν να γίνουν αποδεκτές εφ’ όσον 
πληρούνται τα ακόλουθα: 

.1 Ο χώρος στον οποίο παρέχεται τέτοια πρόσθετη τοπική προ¬ 
στασία θα ευρίσκεται κατά προτίμηση σε ένα επίπεδο εργασίας και 
στο ίδιο επίπεδο με τη πρόσβαση. Κατά την κρίση της Αρχής μπο¬ 
ρούν να επιτραπούν περισσότερα από- ένα επίπεδα εργασίας εφ’ όσον 
πρβλέπετάι μία πρόσβαση σε κάθε επίπεδο. 

.2 Το μέγεθος του χώρου και οι διατάξεις πρόσβασης σ’ αυτόν και 
τα μηχανήματα μέσα σ’ αυτόν, θα είναι τέτοια ώστε η διαφυγή από 
οποιοδήποτε μέρος του χώρου να μπορεί να πραγματοποιηθεί το πο¬ 
λύ σε 10 δευτερόλεπτα. 

.3 Η λειτουργία οποιοσδήποτε μονάδας θα σημαίνεται και οπτικά 
και ακουστικά έξω από κάθε πρόσβαση στο χώρο μηχανών και στη 
γέφυρα ναυσιπλοΐας ή στο χώρο όπου ευρίσκεται συγκεντρωμένος ο 
εξοπλισμός ελέγχου πυρκαϊάς. 

.4 Μία πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται ότι ο χώρος περιέχει 
μία ή περισσότερες πυροσβεστικές μονάδες αυτόματης λειτουργίας 
καθώς και τι μέσο χρησιμοποιείται, θα ευρίσκεται έξω από κάθε πρό¬ 
σβαση στο χώρο. \·,Α ■ ■··■··■ , ’ 

.5 -Τα 'ακροφύσια εκροής θα τοποθετούνται έτσι ώστε η εκροή να 
μη· θέτει-σε : κίνδυνό το“ προσωπικό πού χρησιμοποιεί τις κανονικές 
. κλίμακες πρόσβασης και τις εξόδους διαφυγής που εξυπηρετούν το 
. διαμέρισμα. Θά 'λάμβανέται επίσης ’μέρίμνά^γίατήν. προστασία ·τόυ''- 
προσωπικού προ ασχρλείταί' με την συντήρηση ;των μηχανημάτων , 
από τυχαία.διαφυγή του-μέσου:ν' ·■'■ 'ϊϊ'·*·" '■ 

[6 Οι πύράσβεστικές, μονάδες θα.έχουν σχεδιασθεί για λειτουργία 
■ σε-περιοχή,θερμοκρασιών που ικανοποιεί τήν Αρχή. '; : · 

.7 Θα προβλέπονται'μέσα για τον ασφαλή έλεγχο άπό το.πλή- 
ρωμά της πίεσης μέσα στα δοχεία. " 

,8 Η ολική ποσότητα του πρόβλεπομένου πυροσβεστικού μέσου 
στις τοπικές μονάδες αυτόματης λειτουργίας θα είναι, τόση ώστε η 
συγκέντρωση του μέσου στους 20 Ο με βάση τον καθαρό όγκο του 
κλειστού χώρου να μην υπερβαίνει το ποσοστό 7% στην περίπτωση 
του ΗΑΕΟΝ 1301 και 5, 5% στην περίπτωση του ΗΑΕΟΝ 1211. 
Αυτή η απαίτηση εφαρμόζεται όταν έχει λειτουργήσει είτε μία τοπική 
μονάδα αυτόματης λειτουργίας είτε ένα μόνιμο σύστημα εγκατεστη¬ 
μένο σύμφωνά με την παρ. 3.2, όχι όμως όταν έχουν λειτουργήσει 
και τα δύο. Ο όγκος του ΗΑΕΟΝ 1301 θα υπολογίζεται σε 0,16 
μ3/ΚΟκαι ο όγκος του ΗΑΕΟΝ 1211 θα υπολογίζεται σε 0,14 
ητ3/ΚΟ. '· 

.9 Ο χρόνος εκκένωσης μιας μονάδας με βάση την εκροή της 
υγρής φάσης, δεν θα υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα. 

.10 Η διάταξη των τοπικών πυροσβεστικών μονάδων αυτόματης 
λειτουργίας θα είναι τέτοια ώστε η απελευθέρωσή τους να μην προ- 
καλεί απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας ή ελάττωση της ικανότητας 
χειρισμών του πλοίου. 

3:5 Οι πυροσβεστικές μονάδες αυτόματης λειτουργίας, όπως περι- 
γράφονται στην παράγραφο 3.4, εγκατεστημένες σε χώρους μηχα¬ 
νών πάνω από συσκευές που παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο πυρκαϊάς 
επί πλέον και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε απαιτούμενο μόνιμο σύ¬ 
στημα κατάσβεσης πυρκαϊάς μπορούν, να γίνουν αποδεκτές εφ’ όσον 
πληρούνται οι απαιτήσεις των παρ. 3.4.3 μέχρι 314.6, 3-4.9 και 
3.4.10 μαζί με τις ακόλουθες: 

, 1 Η ποσότητα του προβλεπομένόυ μέσου στις τοπικές μονάδες 
αυτόματης λειτουργίας θα είναι τέτοια ώστε η συγκέντρωση ατμών 
στον αέρα,.πού'προκύπτει στη περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας 
, τους να μην είναι μεγαλύτερη από 1,25% στους 20° Ο με βάση τον 
ολικό όγκο του χώρου μηχανών. 
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.2 Ο όγκος του ΗΑΕΟΝ 1301 θα υπολογίζεται σε 0,16 ιτι 3/Κ.6 
και ο όγκος του ΗΑΕΟΝ 1211 θα υπολογίζεται σε 0,14 Γη3/Κβ. 

4. Συστήματα ατμού. 

Γενικάη Αρχή δεν θα επιτρέπει την χρήση ατμού ως πυροσβεστι¬ 
κού μέσου σε μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς. Όπου η Αρ¬ 
χή επιτρέπει την χρήση ατμού, αυτός, θα χρησιμοποιείται μόνο σε πε¬ 
ριορισμένες περιοχές επί πλέον του απαιτούμενου πυροσβεστικού μέ¬ 
σου και με την προϋπόθεση ότι ο λέβητας ή οι λέβητες που διατίθεν¬ 
ται για την παροχή ατμού θα έχουν ατμοπαραγωγή τουλάχιστον 1,0 
Κβ ατμού ανά ώρα και ανά 0,75 μ3 ολικού όγκου του μέγιστου χώ¬ 
ρου, που προστατεύτεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Επί πλέον προς τη 
συμμόρφωση με τις προηγούμενες απαιτήσεις τα συστήματα θα είναι 
από κάθε άποψη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την Αρχή και θα 
ικανοποιούν την Αρχή. 

5. Άλλα συστήματα αερίου. 

5.1 Όπου παράγεται αέριο στο πλοίο και χρησιμοποιείται ως πυρο¬ 
σβεστικά μέσο, εκτός από διοξείδιο του άνθρακα ή αλογονωμένους 
υδρογονάνθρακες, ή ατμό όπως επιτρέπεται από την παράγραφο 4, 
θα είναι ένα αεριώδες προϊόν καύσης καυσίμου στο οποίο το ποσοστό 
του οξυγόνου, το ποσοστό του μονοξειδίου του άνθρακα, τα διαβρώ- 
τικά στοιχεία και οποιαδήποτε στερεά καύσιμα στοιχεία έχουν ελατ¬ 
τωθεί σε μια ελάχιστη επιτρεπόμενη ποσότητα. 

5.2 Όπου τέτοιο αέριο χρησιμοποιείται ως πυροσβεστικό μέσο σε 
μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς για την προστασία των χώ¬ 
ρων μηχανών θα παρέχει ισοδύναμη προστασία με εκείνη που παρέ¬ 
χει ένα μόνιμο σύστημα, που χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα ως 
πυροσβεστικό μέσο. 

5.3 Όπου τέτοιο αέριο χρησιμοποιείται ως πυροσβεστικό μέσο σε 

ένα μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς για την προστασία των 
χώρων φορτίου, θα διατίθεται επαρκής ποσότητα τέτοιου αερίου για 
να παρέχει ωριαίως όγκο ελεύθερου αερίου τουλάχιστον ίσο 1 με το 
25% του ολικού όγκου του μεγαλύτερου χώρου που προστατεύεται .' 
:κατ’ αυτόν τον τρόπο για περίοδο 72 : ωρών. '··■- · Γ ' ' -'· 

V, Κανονισμός 6. 

Πυροσβεστήρες. /'· ' 

- ,1. Όλοι όι πυροσβεστήρες θά έίνάί εγκεκριμένων ϊΰπων και σχε¬ 
δίων. ·' ,/"· .· ■. .:. = -.· .. 

1.1. Η χωρητικότητα των άπάιτούμένων φορητών πυροσβεστήρων 
υγρού δεν θα είναι μέγαλύτερη από 13,5 λίτρα ούτε μικρότερη από 9 
λίτρα. Οι πυροσβεστήρες άλλου τύπου θα είναι τουλάχιστο τόσο φο¬ 
ρητοί όσο ο πυροσβεστήρας υγρού 13,5 λίτρων και θα έχουν ικανό¬ 
τητα κατάσβεσης πυρκαϊάς τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη του πυ¬ 
ροσβεστήρα υγρού 9 λίτρων. ■ 

1.2. Η Λρχή θα καθορίζει τα ισοδύναμα των πυροσβεστήρων. 

2. Θα προβλέπονται ανταλλακτικές γομώσεις σύμφωνα με απαι¬ 
τήσεις που καθορίζονται από την Αρχή. 

3. Δεν θα επιτρέπονται πυροσβεστήρες, που περιέχουν κατασβε¬ 
στικό, μέσο το οποίο κατά την κρίση της Αρχής, είτε μόνο του είτε 
στις αναμενόμενες συνθήκες χρήσης αναδίδει τοξικά αέρια σε ποσό¬ 
τητες τέτοιες ώστενα δημϊουργούνται .κίνδυνοι γϊα άτομα. 

4. Μία φορητή συσκευή παραγωγής αφρού θα. αποτελείται από 
ένα ακροσωλήνιο·αεραφρού που δημιουργεί ελκυσμό ικανό να συν¬ 
δέεται στο κύριο δίκτυο πυρκαϊάς με ένα εύκαμπτο σωλήνα πυρ- 
καϊάς, μαζί με ένα φορητό δοχείο που περιέχει τουλάχιστον. 20 λίτρα 
αφροπαραγωγού υγρού και ένα εφεδρικό δοχείο. Το ακροσωλήνιο θα . 
είναι ικανό να παράγει αποτελεσματικό.αφρό κατάλληλο για κατά- ' 
σβέση πυρκαϊάς πετρελαίου με απόδοση τουλάχιστον 1,5 κυβικά μέ¬ 
τρα ανά λεπτό. 

5. Οι πυροσβεστήρες θα εξετάζονται περιοδικά και θα υποβάλλον¬ 
ται σε όσες δοκιμές μπορεί να απάιτήσέι η Αρχή. 

6. Ένας από τους φορητούς πυροσβεστήρες που προορίζεται για 
χρήση σε οποιοδήποτε χώρο θα τοποθετείται κοντά στην είσοδο του 
χώρου αυτού. 

7. Χώροι ενδιαίτησης, .χώροι υπηρεσίας και σταθμοί ελέγχου θα 
εφοδιάζονται με φορητούς πυροσβεστήρες καταλλήλων τύπων και σε 
'επαρκή αριθμό κατά την κρίση της Αρχής. Πλοία ολικής χωρητικό¬ 
τητας 1000 κόρων και άνω θα φέρουν τουλάχιστον πέντε φορητούς 
πυροσβεστήρες. 

Κανονισμός 7 

Διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς στους χώρους μηχανών. 


πετρελαίου. 

1.1. Χώροι μηχανών κατηγορίας Α που περιέχουν πετρελαιολέβητες 
ή μονάδες καυσίμου πετρελαίου θα εφοδιάζονται με ένα από τα ακό¬ 
λουθα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς: 

. 1 σύστημα αερίου που πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 5; 

.2 σύστημα αφρού υψηλής εκτόνωσης που πληροί τις διατάξεις 
του Κανονισμού 9, 

.3 σύστημα ραντισμού νερού με πίεση που πληροί τις διατάξεις 
του Κανονισμού 10. 

Σε κάθε περίπτωση, αν το μηχανοστάσιο και λεβητοστάσιο δεν εΐ"- 
ναι τελείως χωριστά ή αν καύσιμο πετρέλαιο-μπορεί να διαρρεύσεί 
■ από το λεβητοστάσιο στο μηχανοστάσιο, το σύνολο του μηχανοστα¬ 
σίου και λεβητοστασίου θα θεωρείται ως ένα διαμέρισμα. 

1.2. Σε κάθε λεβητοστάσιο θα υπάρχει μία τουλάχιστο φορητή συ¬ 
σκευή παραγωγής αεραφρού που θα πληροί τις-διατάξεις του Κανονϊ- 
σμού 6.4 

1.3. Σε κάθε χώρο εστίας κάθε λεβητοστασίου και σε κάθε χώρο 

στον οποίο ευρίσκεται τμήμα της εγκατάστασης καυσίμου πετρελαίου 
θα υπάρχουν δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες αφρού ή ισοδύ¬ 
ναμοι. Σε κάθε λεβητοστάσιο θα υπάρχει ένας τουλάχιστον πυροσβε¬ 
στήρας αφρού εγκεκριμένου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 135; 
λίτρων, ή ισοδύναμος. Οι πυροσβεστήρες αυτοί θα εφοδιάζονται με 
εύκαμπτους σωλήνες τυλιγμένους σε εξέλικτρα κατάλληλους για/να’; 
φθάνουν σε οποιοδήποτε τμήμα του λεβητοστασίου. Στη περίπτωσή 
λεβήτων κάτω από 17 5 ' Κ\ν που εξυπηρετούν ανάγκες ενδιαίτησης 
σε φορτηγά πλοία η Αρχή μπορεί να εξετάσει την άρση των απαίτή-| 
σεων της παραγράφου αυτής. ■ ·'· *Α?ίϊ 

1.4. Σε κάθε χώρο εστίας θα υπάρχει δοχείο που περιέχει άμμος 

πριονίδια εμβαπτισμένα σε ανθρακικό νάτριο, ή άλλο εγκεκριμένο; 
ξηρό υλικό σε τόση ποσότητα όση μπορεί να απαιτήσει ή' Αρχή.!· 
Εναλλακτικά, μπορεί αυτό να αντικατασταθεί από ένα φορητό πυρο-Δ 
σβέστήρα εγκεκριμένου τύπου, , \ ηΆ;;.,ί!’Ά: 

2. Χώροι, που περιέχουν μηχανήματα εσωτερικής καύσης. 

Οι χώροι; μηχανών κατηγορίας. Α',π,όϋ/.περιέχουν μηχανήματα"! 
εσωτερικής καύσης,θα εφοδιάζονται με: '·■ -! ,·, 

. . ,,Ι Ένα από τα.συστήματα κατάσβεσής πυρκαϊάς που απαιτούνται ·, 
από την παρ. 1.1. 

.2 . Μία τουλάχιστο; φορητή συσκευή παραγωγής, αεραφρού .που, 
πληροί τις διατάξεις .του. Κανονισμού 6.4. , ν κ ί-V 

.3 Πυροσβεστήρες αφρού εγκεκριμένου τύπου, σε κάθε τέτοιο.; 
χώρο, καθένας από τους οποίους θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστο 1 
45 λίτρα ή ισοδύναμους πυροσβεστήρες, επαρκείς σε αριθμό ώστε να, 
μπορεί ο αφρός ή το ισοδύναμό του μέσο να κατευθύνεται σε οποιοδή-. 
ποτέ τμήμα των συστημάτων καυσίμου πετρελαίου και λιπαν.τικόύ.ς 
ελαίου υπό πίεση, των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης και σε άλλες.! 
θέσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαϊάς. Επί πλέον θα προβλέπε- 
ται επαρκής αριθμός φορητών πυροσβεστήρων αφρού ή ισοδύναμου: 
τύπου που θα είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε κανένα σημείο τουχώτ, 
ρου να εύρίσκεται σε απόσταση βαδίσματος μεγαλύτερη από 1.0 μέ¬ 
τρα από ένα πυροσβεστήρα και να υπάρχουν τουλάχιστον δύο τέτοιος 
πυροσβεστήρες σε κάθε τέτοιο χώροι Για μικρότερους χώρους φορτή: ( 
γών πλοίων ή Αρχή μπορεί να εξετάσει την άρση της απαίτησης αΐ)ρ„ 
τής. 

3. Χώροι που περιέχουν ατμοστρόβιλους ή ατμομηχνές κλειστού.;; 

τύπου. · —··.?}>«: 

Σε χώρους που. περιέχουν ατμοστρόβιλους ή ατμομηχανές κλεΐη 
στού τύπου που χρησιμοποιούνται είτε για κύρια πρόωση είτε για άλ-; 
λους σκοπούς όταν τα μηχανήματα αυτά έχουν συνολικά ολική ισχύ 
εξόδου όχι μικρότερη από 375 Κ\ν θα προβλέπονται: > ·,'η 

.1 Πυροσβεστήρες αφρού εγκεκριμένου τύπου καθένας από τους, 
οποίους θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 45 λίτρα ή ισοδύναμοι, 
πυροσβεστήρες επαρκείς σε αριθμό ώστε να μπορεί ο αφρός ή το ισο¬ 
δύναμο του μέσο να κατευθύνεται σε οποιοδήποτε τμήμα του συστή¬ 
ματος λίπανσης υπό πίεση, σε οποιοδήποτε τμήμα των περιβλημάν 
των που περικλείουν λιπαινόμενα υπό πίεση τμήματα των ατμοστρο- ί 
βέλων, μηχανών .ή/συναφών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης και σ.ε ; · 
οποιεσδήποτε άλλες θέσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο Λυρκαίας. 
Πάντως, δε θα απαιτούνται τέτοιοι πυροσβεστήρες αν παρέχεται ισο¬ 
δύναμη τουλάχιστον προστασία, προς αυτή που απαιτείται από την 
υποπαράγραφο αυτή σε τέτοιους χώρους, από ένα μόνιμο σύστημα 
_---··--. · - ■ 
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Κ' 

ίύο! τύπου που θα είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε κανένα σημείο του 
'έΰ'ό'ύύ να ευρίσκεται σε απόσταση βαδίσματος μεγαλύτερη από 10 
ΐίέρά από ένα πυροσβεστήρα και να υπάρχουν τουλάχιστον δύο τέ- 
οϊόϊ πυροσβεστήρες σε κάθε τέτοιο χώρο μετην εξαίρεση ότι αυτοί οι 
πυροσβεστήρες δεν θα απαιτούνται επί πλέον εκείνων που προβλέ- 
ίΰυται σύμφωνά με την παράγραφο 1.3. 

3 Ένα από τα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς που απαιτείται 
ίπό την παράγραφο 1.1, όπου τέτοιοι χώροι παραμένουν περιοδικά 
ίίρεπανδρωμένοι. 

^^-Πυροσβεστικές συσκευές σε άλλους χώρους μηχανών. Οπου 
Ιποίρχει, κατά την κρίση της Αρχής, κίνδυνος .πυρκαϊάς σε οποιοδή- 
ιοτε χώρο μηχανών για τον οποίο δεν καθορίζονται στις παραγρά- 
Γόυςε ΐ ν 2 και 3 ειδικές διατάξεις για πυροσβεστικές συσκευές, θα 
φοβλέπονται μέσα στο χώρο αυτό ή σε γειτονικό χώρο φορητοί πυ- 
ιόσβεστήρες εγκεκριμένου τύπου ή άλλα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς, 
ιέ άριθμό που η Αρχή μπορεί να θεωρήσει επαρκή. 

Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς που δεν απαιτούνται 
κπό το Κεφάλαιο αυτό. 

ν' Όπου εγκαθίσταται μόνιμο σύστημα, κατάσβεσης πυρκαϊάς, που 
ΐέν απαιτείται απ’ αυτό το κεφάλαιο, το σύστημα αυτό θα ικανοποιεί 
ρήν'Αρχή. 

6. Χώροι μηχανών κατηγορίας Α σε επιβάτηγα πλοία. 

Σε επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβά¬ 
τες- κάθε χώρος μηχανών κατηγορίας Α θα εφοδιάζεται με δύο του¬ 
λάχιστον κατάλληλες συσκευές παραγωγής ομίχλης νερού *. 
Κανονισμός 8 

.Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς από με αφρό χαμηλής 
ί εκτόνωσης σε χώρους μηχανών. 

1. 'οπου σε οποιοδήποτε χώρο μηχανών εγκαθίσταται μόνιμο σύ¬ 
στημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αφρό χαμηλής εκτόνωσης επιπλέον 
|ηων; απαιτήσεων του Κάνόνίσμού. 7 το σύστημα αυτό θα είναι ικανό 
,ύία παρέχί μέσω μονίμων στόμίώνεκροής, το πολύ σε πέντε πρώτα, 
λεπτά: ,· ποσότητα αφρού ικανή να καλύψει σε βάθος. 150 χιλιοστομέ- 
ρρών την μεγίστη ένιαία'έπϊψάνεια.'πάν.ω στην όποια μπορεί .νά δια- 
(χυθέί καύσιμο πετρέλάιο.; Το, σύστημα θα είναι 1 ικανό να. παράγει;, 
ϊ,αφρό κατάλληλο '.γϊά κατάσβεση πύρκάϊών "πετρελαίου, ·· = 1 
^ήθα·’προβλέποντάι μέσα 1 για-την αποτελεσματική·· διανομή του·. 
Ιαφρού μέσω ενός- μονίμού συστήματος σοΛήνώσεων και επιστόμιων . 
^ελέγχου ή κρουνών σε κατάλληλα στόμια εκροής καθώς και μόνιμοι, 
/ψεκαστήρες για την αποτελεσματική εκτόξευση του αφρού σε άλλες 
θέσεις πόυ παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο πυρκαϊάς μέσα στο πρόατα- 
,τέυόμενο χώρο. Ο λόγος εκτόνωσης του αφρού δεν θα υπερβαίνει την 
',τιμή 12:1. 

., 2. Τα μέσα ελέγχου οποιουδήποτε τέτοιου συστήματος θα είναι 
,αμέσως προσιτά και απλής λειτουργίας και θα τοποθετούνται συγ¬ 
κεντρωμένα σε όσο το δυνατό λιγώ.τερες θέσεις και σε σημεία που δεν 
είναι πιθανό να αποκοπούν από πυρκαϊά στον προστατευόμενο χώρο. 

Κανονισμός 9. 

Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς-μέ αφρό υψηλής εκτόνω¬ 
σης σε χώρους μηχανών. 

1.1. Οποιοδήποτε απαιτούμενο μόνιμο σύστημα υψηλής έκτόνωσης 
μφρού σε χώρους μηχανών θα είναι ικανό να παρέχει γρήγορα μέσω 
μονίμων στομίων παροχής ποσότητα αφρού επαρκή για. την πλή¬ 
ρωσή τού μεγαλύτερου χώρου που θα προστατευθεί με παροχή ενός 
τουλάχιστον μέτρου ύψους ανά λεπτό. Η διαθέσιμη ποσότητα του 
αφροπαραγωγού υγρού θα είναι επαρκής για την παραγωγή όγκου 
άφρού ίσου με το 5πλάσιο του όγκου του μεγαλύτεορυ χώρου που θα 
προστατευθεί . Ο λόγος εκτόνωσης , του αφρού δεν θα υπερβαίνει την 
τιμή 1000:1, 

1.2. Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει εναλλακτικές διατάξεις και τιμές 
παροχής εφ’. όσον: κρίνει- ότι επιτυγχάνεται ισοδύναμη προστασία. 

.* Μία συσκευή παραγωγής ομίχλης νερού θα μπορούσε να αποτελείται. από 
ένα μεταλλικό σωλήνα 1 σχήματος 1 του οποίου το μεγάλο σκέλος θα έχει 
μήκος 2 μέτρα περίπου και θα μπορεί νά προσαρμόζεται σε εύκαμπτο σω¬ 
λήνα πυρκαϊάς και τυ μικρό σκέλος θα έχει μήκος 250 χιλιοστόμετρά πε¬ 
ρίπου και θα είναι εφοδιασμένο με μόνιμο ακροσωλήνιο ομίχλης νερού ή 
θα μπορεί να εφοδιασθεί με ακροσωλήνιο ραντισμού νερού. 


2. Οι τροφοδοτικοί αγωγοί παροχής αφρού, οι εισαγωγές αέρα 
της αφρογεννήτριας και ο αριθμός των μοναεδων παραγωγής αφρού 
θα- είναι τέτοιοι ώστε νά εξασφαλίζουν κατά την κρίση της Αρχής 
αποτελεσματική πάραγωγή και διανομή αφρού. 

3. Η διάταξη τών αγωγών παροχής της αφρογεννήτριας θα είναι 
τέτοια ώστε πυρκαϊά στον. προστατευόμενο χώρο να μην επηρεάζει 
τον εξοπλισμό παραγωγής αφρού. 

4. Η αφρογεννήτρια, οι πηγές ενεργείας της, το αφροπαραγωγό 
υγρό και τα μέσα ελέγχου του συστήματος θα είναι αμέσως προσιτά 
και απλής. λειτουργίας και θα τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε όσο 
το δυνατό λιγότερες θέσεις που δεν θα είναι πιθανό να.αποκοπούν από 
πυρκαϊά στον προστατευόμενο χώρο. 

Κανονισμός 10. 

Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκαϊάς με ραντισμό νερού υπό 
πίεση σε χώρους μηχανών. 

1. Οποιοδήποτε απαιτούμενο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρ- 
καϊάς με ραντισμό νερού ύπό πίεση σε χώρους μηχανών θα εφοδιάζε¬ 
ται μέ ακροφύσια ραντισμού εγκεκριμένου τύπου. 

2. Ο αριθμός και η διάταξη των ακροφυσίων θα ικανοποιούν την 
Αρχή και θα είναι τέτοιοι ώστε να εξασφαλίζεται μία μέση αποτελε¬ 
σματική κατανομή νερού τουλάχιστον ίση με 5 λίτρα ανά τετραγωνι¬ 
κό μέτρο και ανά πρώτο λεπτό στους χώρους που θα προστατευθούν. 
Όπου θεωρούνται αναγκαίες μεγαλύτερες παροχές, αυτές θα ικανο¬ 
ποιούν την Αρχή. Θα τοποθετούνται ακροφύσια πάνω από τους υδρο- 
συλλέκτες, τις επιφάνειες των δεξαμενών διπυθμένων και (άλλες πε¬ 
ριοχές στις οποίες μπορεί να διαχυθεί καύσιμο πετρέλαιο καθώς και 
πάνω από άλλες ειδικές θέσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαϊάς 
στους χώρους μηχανών. 

3. Το σύστημα .μπορεί να: υποδιαιρείται σε τμήματα των οποίων 
τα επιστόμιά διανομής θα;χειρίζονται από-εύκολα προσιτές θέσεις 
έξω από,τους χώραυς που θα, προστατευθούν· και δεν θα αποκόπτον- 

• ται εύκολα 1 .από ιπυρκαϊά,·. στον ..προστατευόμενο χώρο. ϊ. ..· 

ήΤο σύστημα θα τηρείται;φορτισμένο στην, αναγκαία πίεση.κάι η 
άντλία που παρέχεϊ'το.νερόιγιά το.'σύστήμα 1 ,θα τίθετάϊ.αυτόματα σέ· : 

, λειρουργία άπό πτώση της πίεσης.στο σύστημά; -· 1 ·.· ·:..:..·’ < 

’5. Η άντλία θά· 1 είναι ικανή να τροφοδοτεί συγχρόνως στην. αναγ- 
; καία πίεση όλα.τα τμήματα-του συστήματος.σε οποιοδήποτε διαμέρι- > 
,σμά που θα .προστατευθεί.· Η·. αντλία και τά.'μέσα ελέγχου της θα.εγ- , 
καθίστανται έξω από το χώρο ή τους χώρους που θα προστατεύ- , 
θούν. Δεν θα 1 είναι' δυνατό πυρκαϊά σε χώρο ή χώρους που προστα¬ 
τεύονται από το σύστημα ραντισμού νερού να θέσει το σύστημά εκτός 
λειτουργίας. 

6. Η αντλία μπορεί να κινείται απο ανεξάρτητη μηχανή εσωτερι¬ 
κής καύσης, αλλά αν η λειτουργία της εξαρτάται από. ενέργεια που 
παρέχεται από την γεννήτρια ανάγκης, που είναι τοποθετημένη σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού II - 1/44 ή του Κανονισμού II 

- 1/45 ανάλογα με την περίπτωση, η γεννήτρια αυτή θα έχει τέτοια 
διάταξη ώστε να εκκινεί αυτόματα στη περίπτωση βλάβης της κύριας 

■ πηγής ενέργειας έτσι ώστε ή ενέργεια για την αντιλία που απαιτείται 
από την παράγραφο 5 να είναι αμέσως διαθέσιμη. Όταν η αντλία κι¬ 
νείται από ανεξάρτητη μηχανή εσωτερικής καύσης θά είναι τοποθετη¬ 
μένη έτσι ώστε πυρκαϊά στον προστατευόμενο χώρο να μην επηρεάζει 
την παροχή αέρα στην μηχανή. 

•7. Θα λαμβάνονται προφυλάξεις για την αποφυγή έμφραξης των 
ακροφυσίων από ακαθαρσίες του νερού ή από διάβρωση των σωλη¬ 
νώσεων, ακροφυσίων, επιστομίων και αντλίας. 

Κανονισμός 11. 

Ειδικές διατάξεις στους χώρους μηχανών. 

1. 0ι διατάξεις του Κανονισμού αυτού θα εφαρμόζονται σε χώ- 

- ρους μηχανών κατηγόρίας Α και όπου η Αρχή το θεωρεί επιθυμητό 

σε άλλους χώρους, μηχανών. ' 

2.1. 0 αριθμός τών αναφωτίδων, θυρών, ανεμοδόχων, ανοιγμάτων 
σε καπνρδόχους-ήόυ. έπιτρέπουν τον εξαερισμό, και άλλων ανοιγμά¬ 
των στους χώρους μηχανών θα μειώνεται στο ελάχιστο που άνταπο- 
κρίνετάι. στις ανάγκες αερισμού και στην σωστή και ασφαλή λειτουρ¬ 
γία του πλοίου. 
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. 2,2. Οι αναφωτίδες θα είναι χαλύβδινες και δεν θα περιέχουν γυαλί. 
Θα υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την διαφυγή 
του καπνού στη περίπτωση πυρκαίάς από το χώρο που θά πρόατατευ- 
0 =;. · 

2.3. Σε.επιβατηγά πλοία, οι θύρες, εκτός από τις μηχανοκίνητες στε¬ 
γανές θύρες, θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε σε περίπτωση πυρκαίάς 
_ μέσα στο χώρο, να εξασφαλίζεται αποτελεσματικό κλείσιμο με μηχα- 
: νοκίνητες διατάξεις κλεισίματος ή με την ύπαρξη αυτοκλειόμενων θυ- 
ρών που μπορούν να κλείνουν με κλίση- του πλοίου 3,5° αντίθετη 
προς την φορά κλεισίματος και έχουν μέσο, συγκράτησης που παρέχει 
ασφάλεια σε περίπτωσή βλάβης και είναι εφοδιασμένο με τηλεχειρι¬ 
ζόμενη διάταξη απελευθέρωσης. * 

3. Δεν θα τοποθετούνται παράθυρα στα οριακά χωρίσματα των 
χωρών μηχανών. Αυτό δεν αποκλείει την χρήση γυαλιού σε χώρους 
ελέγχου μέσα στους χώρους μηχανών. 

4. Θα προβλέπονται μέσα ελέγχου που θα επιτρέπουν: 

.1 Το άνοιγμα και το κλείσιμο των αναφωτίδων, το κλείσιμο των 
ανοιγμάτων στις καπνοδόχους που παρέχουν κανονικά εξαερισμό, 
και το κλείσιμο των φρακτών (Ϊ5ΑΜΡΕΚ8) των ανεμοδόχων. 

.2 Την διαφυγή του καπνού. 

.3 Το κλείσιμο των μηχανοκίνητων Θηρών ή την ενεργοποίηση 
του μηχανισμού απελευθέρωσης των Θυρών εκτός από τις μηχανοκί¬ 
νητες στεγανές θύρες. 

.4 Την κράτηση των ανεμιστήρων αερισμού και 

.5 Την κράτηση των ανεμιστήρων κατάθλιψης και ελκυσμού, των 
αντλιών μετάγγισης καυσίμου πετρελαίου, των αντλιών των μονά- 
_ δων καυσίμου πετρελαίου και άλλων παρομοίων αντλιών καυσίμου. 

5. Τα μέσα ελέγχου που απαιτούνται από την παράγραφο 4 και 
από τον Κανονισμό 15.2.5 θα ευρίσκονται έξω από τον αντίστοιχο 
χώρο, σε θέση όπου δεν θα αποκοπούν στην περίπτωση πυρκαίάς 
στον χώρο που εξυπηρετούν. Σε επιβατηγά πλοία αυτά τα μέσα ελέγ¬ 
χου καθώς και τα μέσα ελέγχου για οποιοδήποτε απαιτούμενο σύ- , 
στημα κατάσβεσης.πυρκαίάς θα, ευρίσκονται,σε. μια θέση .ελέγχου ή, 
θα είναι συγκεντρωμένα σε όσο τό δυνατόν λιγώτερες θέσεις κατά. την. 

■ κρίση της Αρχής. ()ι θέσεις αυτές"θα έχουν ασφαλή.πρόσβαση ,από.το . 
ανοικτό κατάστρωμα. . ,' : , 4 . ·· .. . -,- ■ ,'Λ\ ■ 

,-' ■; 6. Όταν, σε οποιοδήποτε χώρο μηχανών, κατηγορίας Α, προβλέ- 
' πετσί- πρόσβαση" σέ- χαμηλό επίπεδο από,παρακείμενη σήραγγα αξό¬ 
νων, θα υπάρχει- στη σήραγγα αξόνων,κοντά στη στεγανή .θύρα, μία 
ελαφρή χαλύβδινη θύρα. πυρασφαλείας που θα μπορεί να χειρίζεται, 
από κάθε πλευρά. 

7. Για περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους μηχανών σε φορτη¬ 
γά πλοία, η Αρχή θα εξετάζει ειδικά την διατήρηση της ακεραιότητας 

έναντι πυρκαίάς των χώρων μηχανών, τη θέση και συγκέντρωση 
των μέσων ελέγχου του συστήματος κατάσβεσης πυρκαίάς, τις απαι- 
τούμενες διατάξεις διακοπής (π.χ. αερισμού, αντιλών καυσίμου 
κ.λ.π.) και μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες πυροσβεστικές συσκευές 
και άλλο εξοπλισμό καταπολέμησης της πυρκαίάς και αναπευστικές 
συσκευές. Σε επιβατηγά πλοία οι απαιτήσεις αυτές θα είναι τουλάχι¬ 
στον ισοδύναμες με εκείνες των κανονικά επανδρωμένων χώρων μη-, 
χανών. 

8. Σε οποιοδήποτε χώρο μηχανών θα εγκαθίσταται ένα εγκεκρι¬ 
μένο σύστημα αυτόματης ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαίας που 
πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 14: 

.1 Όπου έχει εγκριθεί η εγκατάσταση αυτόματων και τηλεχειρι¬ 
ζόμενων συστημάτων ελέγχου και- εξοπλισμού αντί τής συνεχούς 
επάνδρωσης τόυ χώρου, και ■ : . 

;2 Όπου οι μηχανές κύριας πρόωσης και τα σχετικά μηχανήματα 
περιλαμβανομένων των πηγών της κύριας ηλεκτρικής παροχής είναι 
εφοδιασμένα με αυτοματισμούς ή τηλεχειρισμούς διαφόρων βαθμών 
και ευρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση από επανδρωμένο χώρο 
. ελέγχου. 

Κανονισμός 12. 

• Συστήματα άυτόματ-όυ. ραντίσμού (3ΡΚΙΝΚΕΕΚ), ανίχνευσης και 
...αναγγελίας πυρκαίάς. 

1.1. Οποιοδήποτε απαιτούμενο σύστημα αυτόματου ραντίσμού, ανί¬ 
χνευσης και αναγγελίας πυρκαίάς θα είναι ικανό για άμεση λειτουρ¬ 
γία σε κάθε στιγμή και δεν θα είναι αναγκαία οποιαδήποτε ενέργεια 
του πληρώματος για να τεθεί σε λειτουργία. Θα είναι τύπου «υγρού 


σωλήνα» αλλά μικρά εκτεθειμένα τμήματα μπορούν να είναι τύποι™ 
«ξηρού σωλήνα» όπου, κατά την κρίση της Αρχής αυτό αποτελεί! 
αναγκαία προφύλαξη. Οποιαδήποτε μέρη του συστήματος που μπο-ΐ! 
•ροών να εκτεθούν σε θερμοκρασίες πήξης κατά την υπηρεσία θα είνοίίί 
κατάλληλα προστατευμένα από την πήξη. Το σύστημα θα τηρείται® 
φορτισμένο στην αναγκαία πίεση και θα υπάρχει πρόβλεψη για συνείΙ 
. χή παροχή νερού όπως απαιτείται από τον Κανονισμό αυτό. *;ί 
1.2. Κάθε τμήμα ραντιστήρων θα περιλαμβάνει μέσα που δίνουν αυ- - 
τάματα οπτικό και ακουστικό σήμα αναγγελίας σε μία ή περιασότε-:.® 
■ ρε< ενδεικτικές μονάδες οποτεδήποτε λειτουργήσει οποιοσδήποτε^ 
ραντιστήρας. Αυτά τα συστήματα αναγγελίας θα είναι τέτοια ώστε να - 
δίνουν ένδειξη οποιοσδήποτε βλάβης στο σύστημα. 

1.2.1. Σε επιβατηγά ■ πλοία, οι μονάδες αυτές θα δίνουν ένδειξη^ 
οποιοσδήποτε πυρκαίάς και της θέσης της σε οποιοδήποτε χώρο .που^ 
εξυπηρετείται από το σύστημα και θα ευρίσκονται συγκεντρωμένες!: 

' στη γέφυρα ναυσιπλοΐας ή στον κύριο σταθμό ελέγχου πυρκαίάς, πού|| 
θα είναι επανδρωμένος ή εξοπλισμένος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται.! 
ότι οποιοδήποτε σήμα αναγγελίας από το σύστημα λαμβάνεται άμέ!;@ 
σως από υπεύθυνο μέλος του πληρώματος. 

1.2.2. Σε φορτηγά πλοία, οι μονάδες αυτές θα δείχνουν σε πόίοίΙ 

τμήμα,.που εξυπηρετείται από το σύστημα συνέβη πυρκαϊά και θα ει^| 
ρίσκονται συγκεντρωμένες στην γέφυρα ναυσιπλοΐας και επί πλέον|!| 
ηχητικά και οπτικά σήματα αναγγελίας από την μονάδα θα τοποθε-;|| 
τούνται σε διαφορετική θέση από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας, έτσι ώστεί| 
να εξασφαλίζεται ότι η ένδειξη πυρκαίάς γίνεται αμέσως αντιληπτή® 
από το πλήρωμα. ,,.;||| 

2.3. Οι ραντιστήρες θα κατανέμονται σε χωριστά τμήματα, κάθε ένά|| 
από τα οποία δεν θα περιλαμβάνει περισσότερους από 200 ραντιστή|^ 
ρες. Σε επιβατηγά πλοία οποιοδήποτε τμήμα ραντιστήρων δεν ; θφ|§ 
εξυπηρετεί περισσότερα από δύο καταστρώματα και δεν θα ευρίσκέ-|| 
ται σε περισσότερες από μία κύριες κατακόρύφες ζώνες. Πάντως, 

. Αρχή μπορεί να επιτρέψει ένα τέτοιο τμήμα ραντιστήρων να εξυήήρεϊ^ 
, τεί περισσότερα από δύο;καταστρώματα;ή να ευρίσ’κεται σε περισσέ»^ 
·,.. τερες από μία ,κύριες κατακόρύφες. ζώνες αν κρίνει;.ότϊ’ η. προστασίοΐ 
του πλοίου από πυρκαϊά.δεν .θα.ελαττωθεί,με τον τρόπο αυτοί’Τ·^ 
- 2,2. Κάθε τμήμα ραντιστήρων;θα είναιίικάνό να απομονωθεί με ένάγ 
. μόνον επιστόμιο,διακοπής. Το,επιστόμιό διακοπής σε κάθε τμήμα.θαΐ-ί 
,; είναι αμέσως προσιτό .και η .θέση-του θα σημαίνεται μόνιμα-και σα- ί 
φώς: Θα προβλέπονται μέσα για την αποφυγή χειρισμού .των επιστο-*; 
. μίων διακοπής από οποιοδήπότε μη εξουσιοδοτημένο ,πρόσωποΥ .γ, 

2.3. Θα προβλέπεταί όργανο ένδειξης της πίεσής του συστήματος σέ|ΐ 
κάθε επιστόμιο διακοπής, τμήματος και σ’ ένα κεντρικό σταθμός ;.4 
2.4· Οι ραντιστήρες θα είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση από την ατμό-,| 
σφαίρα της θάλασσας. Σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, οί ράν-|- 
τιστήρες θα τίθενται σε λειτουργία στην περιοχή θερμοκρασιών68°γ4 
μέχρι79° Ο με την εξαίρεση ότι σε χώρους όπως στεγνωτήρια, όπού| 
μπορεί να αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ή θερ.τ| 
μοκρασία λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30° 0 το πολύ πάνω* 
από τη μεγίστη θερμοκρασία της οροφής του χώρου. 

2.5. Ένας πίνακας ή σχέδιο θα εκτίθεται σε κάθε ενδεικτική μονάδα, 
που θα δείχνει τους καλυπτόμενους χώρους και τη θέση της ζώνης ως 
προς, κάθε τμήμα, θα είναι διαθέσιμες κατάλληλες οδηγίες για δοκιμή; 
και συντήρηση. ίί 

3. Οι ραντιστήρες θα τοποθετούνται σε υψηλές θέσεις και θα έχουν;,; 
κατάλληλη διάταξτι ώστε να διατηρούν μία μέση τιμή παροχής του- · 
,λάχιστον 51/Μ2 ανά λεπτό πάνω από την ονομαστική περιοχή που 
καλύπτεται από τους ραντιστήρες. Πάντως η Αρχή μπορεί να επιτρε^ί 
ψει την χρήση ραντιστήρων, που παρέχουν τέτοια εναλλακτική ποσό¬ 
τητα νερού κατάλληλα κατανεμημένη που έχει αποδειχθεί κατά την 
κρίση της Αρχής ότι είναι εξ ίσου αποτελεσματική. ._. ' γ 

4.1. Θα προβλέπεταί μία δεξαμενή πίεσης, όγκου ίσου με το διπλάσιο 
τουλάχιστον του όγκου της ποσότητας νερού, που καθορίζεται στην 
υποπαράγραφο αυτή. Η δεξαμενή.θα περιέχει μόνιμη ποσότητα γλυ¬ 
κού νερού, αντίστοιχη με την ποσότητα νερού που παρέχεται'σε ενα. 
πρώτο λεπτό από την. αντλία, που αναφέρεται στην παράγραφο 5. 
και οι διατάξεις θα προβλέπουν την διατήρηση μέσα στη δεξαμενή τέ¬ 
τοιας πίεσης αέρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι, όταν χρησιμοποιηθεί η 
μόνιμη ποσότητα του γλυκού νερού της δεξαμενής, η πίεση δεν θα εί¬ 
ναι μικρότερη από το άθροισμα της πίεσης λειτουργίας τόυ ραντι¬ 
στήρα και της πίεσης που οφείλεται σε στήλη νερού που μετράται απο 
τον πυθμένα της δεξαμενής μέχρι τον υψηλότερο ραντιστήρα στο σύ¬ 
στημα. Θα προβλέπονται κατάλληλα μέσα αναπλήρωσης του αέρα 
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υπό πίεση και α«απλήρωσης της ποσότητας του γλυκού νερού μέσα 
στη δεξαμενή. Θα προβλέπεται γυάλινος μετρητής για την ένδειξη 
γης' ορθής στάθμης του νερού μέσα στη δεξαμενή. 

4.2. Θα προβλέπονται μέσα για την αποφυγή εισόδου θαλάσσιου νε¬ 
ρού στη δεξαμενή. / ■ . 

5.1* Θα προβλέπεται μία ανεξάρτητη.μηχανοκίνητη αντλία αποκλει¬ 
στικά για το σκοπό της αυτόματης συνέχισης της παροχής νερού από 
τους ραντιστήρες. Η αντλία θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία από 
την πτώση της· πίεσης στο σύστημα πριν εξαντληθεί πλήρως η μόνιμη 
ποσότητα γλυκού νερού μέσα στη δεξαμενή πίεσης. 

5.2. Η αντλία και το σύστημα σωληνώσεων θα είναι ικανά να διατη¬ 
ρούν την αναγκαία πίεση στο επίπεδο του υψηλότερου ραντιστήρα για 
την εξασφάλιση συνεχούς διοχέτευσης νερού επαρκούς για την ταυτό¬ 
χρονη κάλυψή ελάχιστης επιφάνειας 280 Μ 2 στην παροχή που καθο¬ 
ρίζεται στην παράγραφο 3. 

5.3. Η αντλία θα διαθέτει στην πλευρά κατάθλιψης ένα επιστόμιο δο¬ 
κιμής με βραχύ σωλήνα εκροής ανοικτού άκρου. Η ωφέλιμη διατομή 
μέσω του επιστομίου και του σωλήνα θα είναι επαρκής ώστε να επι¬ 
τρέπει την διοχέτευση της απαιτούμενης. παροχής της αντλίας ενώ 
διατηρείται στο σύστημα η πίεση που καθορίζεται στην παράγραφο 

4.1. 


οποιοδήποτε προστατευόμενο χώρο να μην επηρεάζει την παροχή 
αέρα στη μηχανή. 

8. Το σύστημα ραντισμού θα συνδέεται με το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς 
του πλοίου μέσω ενός κοχλιωτού ανεπίστροφου’ επιστόμιου που θα 
μπορεί να ασφαλίζεται και που θα εμποδίζει αντίστροφη ροή από το 
σύστημα ραντισμού στο κύριο δίκτυο πυρκαϊάς. 

9.1. Θα προβλέπεται επιστόμιο δοκιμής για τη δοκιμή της αυτόμα¬ 
της αναγγελίας για κάθε τμήμα ραντιστήρων με την εκκένωση ποσό¬ 
τητας νερού που ισοδυναμεί με την λειτουργία ενός ραντιστήρος. .Το 
επιστόμιο δοκικής για κάθε τμήμα θα ευρίσκεται κοντά στο επιστό¬ 
μιο διακοπής του τμήματος αυτού. 

9.2. Θα προβλέποτναι μέσα για την δοκιμή της αυτόματης λειτουρ¬ 
γίας της αντλίας με την ελάττωση της πίεσης στο σύστημα. 

9.3. Θα προβλέπονται διακόπτες σε μία από τις αναφερόμενες στη 
παράγραφο 1.2 ενδεικτικές θέσεις που θα επιτρέπουν την δοκιμή του 
σήματος αναγγελίας και των ενδεικτών για κάθε τμήμα των ραντι¬ 
στήρων. 

10. Θα προβλέπονται αμοιβές κεφαλές ραντιστήρων για κάθε τμήμα 
ραντιστήρων κατά την κρίση της Αρχής. 

Κανονισμός 13. 


5.4. Η αναρρόφηση θάλασσας της αντλίας θα ευρίσκεται, όπου αυτό 
είναι δυνατό στο χώρο που περιέχει την αντλία και θα έχει τέτοια 
διάταξη ώστε όταν το πλοίο πλέει, να μην είναι αναγκαία η διακοπή 
της παροχής θαλασσίου νερού στην αντλία για οποιοδήποτε λόγο 
εκτός από επιθεώρηση ή επισκευή της αντλίας. 

6. Η αντλία ραντισμού και η δεξαμενή θα ευρίσκονται σε θέση αρκετά 
μακριά από οποιοδήποτε χώρο μηχανών κατηγορίας Α και δεν θα 
ευρίσκονται σε οποιονδήποτε χώρο, που απαιτείται να προστατεύεται. 
από το σύστημα ραντισμού. 

7.1. Σε επιβατηγά πλοία θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο πηγές παρο¬ 
χής ενέργειας για την αντλία θαλάσσιου νερού και το αυτόματο σύ¬ 
στημα αναγγελίας και ανίχνευσης. Όπου οι πηγές ενέργειας.για την 
άύτλία είναι ηλεκτρικές, αυτές θα είναι μια κύρια γεννήτρια και μια 
πηγή ενέργειας ανάγκης. Μία παροχή της αντλίας θα. λάμβάνετάι - 
από τον; κύριο ηλεκτρικό πίνακα και μία αηρ τον ηλεκτρικό πίνακα , 
ανάγκης με , χωριστούς τροφοδοτικούς αγωγούς, πού .διατίθενται, 
άΛοκλέιστ.ικά για το σκοπό αυτό.. Οι τροφοδοτικοί αγωγοί θα έχουν 
τέτοια διάταξη ώστε να’αποφεύγεται η διέλευση τους από μαγειρεία, 

,χώρους, μηχανών, και; άλλους κλειστούς χώρους μεγάλου, κινδύνου .. . 
πυρκαϊάς εκτός από το τμήμα, τους.που είναι, αναγκαίο να φθάσει 
στους κατάλληλους ηλεκτρικούς πίνακες και θα καταλήγουν σε .ένα' 
αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη που θα ευρίσκεται κοντά στην αν¬ 
τλία ραντισμού. Ο διακόπτης αυτός θα επιτρέπει την παροχή ενέρ¬ 
γειας από τον κύριο ηλεκτρικό πίνακα, εφ’ όσου διατίθεται παροχή 
ενέργειας από τον πίνακα αυτόν και θα είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε 
σε περίπτωση διακοπής τής παροχής αυτής να μετάγεται αυτόματα 
στην παροχή από τον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης. Οι διακόπτες στον 
κύριο ηλεκτρικό πίνακα και στον ηλεκτρικό πίνακα ανάγκης θα έ¬ 
χουν ευκρινή σήμανση και κανονικά θα τηρούνται κλειστοί. Δεν θα 
επιτρέπεται άλλος διακόπτης στους τροφοδοτικούς αγωγούς αυτούς. 
Μία από τις πηγές ενέργειας για την τροφοδότηση του συστήματος 
αναγγελίας και ανίχνευσης θα είναι μία πηγή ανάγκης. Όπου μία 
από τις πηγές ενέργειας που τροφοδοτεί .την αντλία είναι μία μηχανή 
εσωτερικής καύσής, επί πλέον της υποχρέωσης να πληροί τις διατά¬ 
ξεις της παραγράφου 6, θα έχει τέτόιά θέση ώστε πυρκαϊά σε οποιο- 
δήποτε προστατευόμενο χώρο να μην επηρεάζει την παροχή αέρα στη 
μηχανή. 

7.2. Σε φορτηγά πλοία θα υπάρχουν δύο τουλάχιστον πηγές ενέρ¬ 
γειας για την τροφοδότηση της αντλίας θαλάσσιου νερού και τού αυ¬ 
τόματου αυσττ)ματος αναγγελίας και ανίχνευσης. Αν η αντλία κινεί¬ 
ται ηλεκτρικά θα συνδέεται στην κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
που θα.είναι ικανή να τροφοδοτείται από δύο τουλάχιστον γεννήτριες. 

' Οι τροφοδοτικοί αγώγοί θα έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να αποφεύγε¬ 
ται η διέλευσή·τους από μαγειρεία, χώρους μηχανών και άλλους 
κλειστούς χώρους μεγάλου, κινδύνου πυρκαϊάς, εκτός άπά τ.ο τμήμα 
τους που είναι ανάγΐϊαίθ,να φθάσει στους κατάλληλους ηλεκτρικούς 
πίνακες. Μία άπ'δ: τις πηγές ενέργειας για την τρρφαδότηση του συ¬ 
στήματος αναγγελίας και ανίχνευσης θα είναι μία. πηγή ανάγκης. Ο¬ 
που μία από τις πηγές· ενέργειας που τροφοδοτεί την αντλία είναι μία 
μηχανή εσωτερικής καύσης, επί πλέον της υποχρέωσης να πληροί τις 
διατάξεις της παραγράφου 6, θα έχει τέτοια θέση ώστε πυρκαϊά σε 


Μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς. 

1. Γενικές απαιτήσεις. 

1.1. Οποιοδήποτε απαιτούμενο μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς με χειροκίνητους αναγγελτήρες θα είναι ικανό 
για άμεση λειτουργία σε κάθε στιγμή. 

1.2. Οι παροχές ενέργειας και τα αναγκαία ηλεκτρικά κυκλώματα 
για την λειτουργία του συστήματος θα ελέγχονται συνεχώς με όρ¬ 
γανα για διαπίστωση καταστάσεων απώλειας ενέργειας ή βλάβης 
ανάλογα με την περίπτωση. Η εμφάνιση κατάστασης βλάβης θα θέτει 
σε λειτουργία ένα οπτικό καί ακουστικό σήμα βλάβής στον πίνακα 
ελέγχου που θα διάκρίνεται από το σήμα πυρκαϊάς. 

' 1.3: Θα υπάρχουν τούλάχιστον' δύο πηγές παροχής ενέργειας για τον . 

■ ηλεκτρικό εξοπλισμό,; ;πρύ ^ησίμόποιείτάί για την λειτουργία, τού ,' 

. συστήματος ανίχνεύσής’ καί αναγγελίας πυρκάϊας, μία από τις οποίες 
θαί.είναι - πηγή ανάγκης, ϊΗ ενέργεια θά παρέχεται ·. με ξεχωριστούς; 
τροφοδοτικούς αγωγούς που δίατίθένται.αποκλειστικά για τον,σκοπό, 
αυτό. . Αρτοι οίτρόφοδότίκο.ί'άγώγοί θα καταλήγουν σε ένα αυτόματο 
μεταγωγικό διακόπτη, πού θάίευρίσκεταΐ κοντά ή πάνω στο πίνακα 
ελέγχου.του συστήματος ανίχνευσης πυρκαϊάς.. 

1.4. Οι ανιχνευτές καν οί χειροκίνητοί αναγγελτήρες θα κατανέμον- 
ται σε τμήματα. Η ενεργοποίηση οποιουδήπότε ανιχνευτή ή χειροκί¬ 
νητου άναγγελτήρα θα προκαλεί οπτικό και ακουστικό σήμα πυρ- 
καϊάς στον πίνακα ελέγχου και στις ενδεικτικές μονάδες. Αν τα σή¬ 
ματα δεν γίνουν αντιληπτά μέσα σε δύο πρώτα λεπτά, θα ηχεί αυτό¬ 
ματα ακουστικός συναγερμός στους χώρους ενδιαίτησης του πληρώ¬ 
ματος και στους χώρους υπηρεσίας, στους σταθμούς ελέγχου και 
στους χώρους μηχανών κατηγορίας Α. Αυτό το σύστημα ακουστικού 
συναγερμού, δεν χρειάζεται να αποτελεί συμπληρωματικό τμήμα του 
συστήματος ανίχνευσης. 

1.5. Ο πίνακας ελέγχου θα ευρίσκεται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας ή στον 
κύριό σταθμό ελέγχου πυρκαϊάς. 

1.6. Οι ενδεικτικές μονάδες θα δείχνουν το τμήμα στο οποίο έχει λει¬ 
τουργήσει ανιχνευτής ή χειροκίνητος αναγγέλτήρας. Μία τουλάχι¬ 
στον μονάδα θα ευρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να είναι εύκολα προ¬ 
σιτή από υπεύθυνα μέλη του πληρώματος σε κάθε στιγμή, όταν το 
πλοίο τάξίδεύει ή ευρίσκεται σε λιμάνι με εξαίρεση τη περίπτωση που 
το πλοίο ευρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Μία ενδεικτική μονάδα θα ευρί- 
σκεται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας αν ο πίνακας ελέγχου ευρίσκεται 
στον κύριο σταθμό ελέγχου πυρκαϊάς. 

1.7. Θα, εκτίθενται σαφείς οδηγίες κοντά ή πάνω σε κάθε ενδεικτική 
μονάδα σχετικά με τους καλυπτόμενους χώρους και την θέση των 
τμημάτων. 

1.8. Δεν θα επιτρέπεται κανονικά η κάλυψη από ένα τμήμα, χώρων 
ενδιαίτησης, υπηρεσίας και. σταθμών ελέγχου σε περισσότερα από ένα 
καταστρώματα εκτός από τμήμα που καλύπτει περίκλειστο κλιμακο¬ 
στάσιο. Για να αποφεύγεται καθυστέρηση · στον, προσδιορισμό της 
εστίας .τής π^καϊάς, θα περιορίζεται κατά την κρίση της Αρχής ο 
αριθμός των Κλειστών χώρων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα. 
Δεν θα επιτρέπονται σε καμιά περίπτωση περισσότεροί από πενήντα 
κλειστοί χώροι σε οποιοδήποτε τμήμα. 
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1.9. Σε επιβατηγό πλοία ένα τμήμα ανιχνευτών δεν θα εξυπηρετεί 
χώρους και στις δύο πλευρές του πλοίου ούτε σε περισσότερο από ένα 
καταστρώματα και δεν θα ευρίσκεται σε περισσότερες από μια κύριες 
κατακόρυφες ζώνες με την εξαίρεση ότι η Αρχή μπορεί να επιτρέψει 
ένα τμήμα ανιχνευτών να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές του πλοίου 
και περισσότερα από' ένα καταστρώματα, αν κρίνει ότι η προστασία 
του πλοίου από πυρκαϊά δεν θα ελαττωθεί με τον τρόπο αυτό, 

1.10. Ένα τμήμα ανιχνευτών πυρκαϊάς που καλύπτει σταθμό ελέγ¬ 
χου, χώρο υπηρεσίας ή χώρο ενδιαίτησης δεν θα περιλαμβάνει χώρο 
μηχανών κατηγορίας Α. 

1.11. Οι ανιχνευτές θα τίθενται σε λειτουργία από την επίδραση θερ¬ 
μότητας, καπνού ή άλλων προϊόντων καύσης, φλόγας, ή οποιόυδή- 
ποτε συνδυασμού των παραγόντων αυτών. Ανιχνευτές πού λειτουρ¬ 
γούν από την επίδραση άλλων παραγόντων ενδεικτικών πυρκαϊών σε 
αρχικό στάδιο, μπορούν να εξετασθούν από την Αρχή, με την προϋπό¬ 
θεση ότι δεν είναι λιγώτερο ευαίσθητοι από τους άλλους ανιχνευτές. 
Οι ανιχνευτές φλόγας· θα χρησιμοποιούνται μόνο επιπλέον των ανι¬ 
χνευτών καπνού ή θερμότητας. 

1.12. Θα.προβλέπονται κατάλληλες οδηγίες και ανταλλακτικά εξαρ¬ 
τήματα για δοκιμή και συντήρηση. 

1.13. Η λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης θα δοκιμάζεται πε¬ 
ριοδικά κατά την κρίση της Αρχής με την χρησιμοποίηση συσκευών 
που παράγουν θερμό αέρα στη κατάλληλη θερμοκρασία, ή καπνό, ή 
σωματίδια ψεκασμού που έχουν κατάλληλη πυκνότητα ή κατάλληλο 
μέγεθος ή άλλα φαινόμενα σχετικά με πυρκαϊές σε αρχικό στάδιο στα 
οποία ο ανιχνευτής έχει σχεδιασθεί να ανταποκρίνεται. Ολοι οι ανι¬ 
χνευτές θα είναι τέτοιου τύπου .ώστε να μπορούν να δοκιμάζονται για 
τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους και να επανέρχονται στην 
κανονική κατάσταση επιτήρησης χωρίς την αντικατάσταση οποιοσ¬ 
δήποτε εξαρτήματος. 

1.14. Το σύστημα ανίχνευσης.πυρκαϊάς δεν θα χρησιμοποιείται για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό με την εξαίρεση ότι το κλείσιμο των θυρών 
πυρασφάλειας και παρόμοιες λειτουργίες μπορούν να επιτραπούν 
στον πίνακα .ελέγχου. . 

2. Απαιτήσεις" εγκατάστασης. . ·.. . ... .... .·. λιώ. · '··.·"··'·. 

2.1. Στους χώρους ενδιαίτησής, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου θα 
εγκαθίστανται χειροκίνητοι αναγγέλτήρες.,Σε κάθε.έξοδο θα ευρίσκε- 
ται ένας χειροκίνητος ανάγγελτήρας., Στους διαδρόμους κάθε, κατα- 
στρώματος οι χειροκίνητοι άναγγελτήρες, θα .είναι εύκολα προσιτοί 
έτσι ώστε νά μήν υπάρχει μέρος του διαδρόμου σε απόσταση μεγαλύτ 

. τερη ,από 20: μέτρα από χειροκίνητο αναγγελτήρα. · ν \ 

2.2. Οι ανιχνευτές καπνού θα εγκαθίστανται σε όλα τα κλιμακοστά¬ 
σια διαδρόμους, καί οδούς διαφυγής στους χώρους ενδιαίτησης. Θα 
εξετάζεται ιδιαίτερα η εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού για ειδικούς 
σκοπούς μέσα σε αγωγούς αερισμού. 

2.3. Όπου απαιτείται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης, και αναγγελίας 
πυρκαϊάς για την προστασία χώρων διαφορετικών από εκείνους που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2.2. θα εγκαθίσταται ένας τουλάχι¬ 
στον ανιχνευτής που πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 1.11 σε 
κάθε τέτοιο χώρο. 

2.4. Οι ανιχνευτές θα τοποθετούνται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη απόδοσή τους. Θα αποφεύγονται θέσεις κοντά σε δοκούς 
και αγωγούς αερισμού ή άλλές θέσεις όπου η φορά της ροής του άέρα 
θα μπορούσε να επηρεάσει δύσμενώς την απόδοσή τους καθώς και θέ¬ 
σεις όπου είναι πιθανό να συμβεί κτύπημα ή φυσική βλάβη των ανι¬ 
χνευτών. Γενικά οι ανιχνευτές που .ευρίσκονται σε οροφές θα έχουν 

ελάχιστη απόσταση 0,5 Μ από τα διαφράγματα.· 

2.5. Οι μέγιστες αποστάσεις των ανιχνευτών θα είναι, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 


από μαγειρεία, χώρους μηχανών κατηγορίας Α και άλλους κλειστούς 
χώρους μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς, εκτός από τα αναγκαία τμήμα¬ 
τά τους για την εξασφάλιση ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, σ' 
αυτούς τους χώρους ή την σύνδεση με την κατάλληλη παροχή ενέρ¬ 
γειας. 

. 3. Απαιτήσεις σχεδίασης. 

3.1. Το σύστημα και ο εξοπλισμός θα σχεδιάζονται κατάλληλα για 
να ανθίστανται στη μεταβολή της τάσης τροφοδοσίας και στα μετα¬ 
βατικά φαινόμενα, στις αλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, 
κραδασμούς, υγρασία, κρούσεις, κτυπήματα και διάβρωση που κανο¬ 
νικά συναντώνται στα πλοία. 

3.2. Οι ανιχνευτές καπνού, που απαιτούνται από την παράγραφο 2.2 
θα πιστοποιείται ότι λειτουργούν πριν η πυκνότητα του καπνού υπερ- 
βεί το ποσοστό 12,5% σκίασης ανά μέτρο, αλλά όχι πριν υπερβεί το 
ποσοστό 2% σκίασης ανά μέτρο. Ανιχνευτές καπνού που θα εγκαθί- 

■ στανται σε άλλους χώρους θα λειτουργούν σε όρια ευαισθησίας που 
ικανοποιούν την Αρχή, λαμβανομένου υπόψη ότι θα αποφεύγεται η 
έλλειψη ευαισθησίας ή η υπερευαισθησία του ανιχνευτή. 

3.3. Οι ανιχνευτές θερμότητας θα πιστοποιείται ότι λειτουργούν πριν 
η θερμοκρασία υπερβεί τους 7 8° Ο αλλά όχι πριν υπερβεί τους 54°Θ, 
όταν η θερμοκρασία αυξάνεται σ’ αυτά τα όρια με ρυθμό μικρότερο 
από 1° Ο ανά λεπτό. Σε μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης της θερμο¬ 
κρασίας, ο ανιχνευτής θα λειτουργεί σε όρια θερμοκρασίας, που ικα¬ 
νοποιούν την Αρχή λαμβανομένου υπόψη ότι θα αποφεύγεται η έλ¬ 
λειψη ευαισθησίας ή η υπερευαισθησία του ανιχνευτή. 

3.4. Κατά την κρίση της Αρχής, η επιτρεπόμενη θερμοκρασία λει¬ 
τουργίας των ανιχνευτών θερμότητας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30°Ο 
πάνω από τη μέγιστη θερμοκρασία της οροφής του χώρου σε στεγνω¬ 
τήρια και παρόμοιους χώρους όπου κανονικά επικρατούν υψηλές θερ¬ 
μοκρασίες περιβάλλοντος. 

Κανονισμός 14. 

Μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς για περιρδι-ζ 
κά μή επανδρωμένους χώρους : μηχανών. .ή. V 

ί. Σε περιοδικά μη επανδρωμένους χώρους μηχάνών θα έγκαθίστα·; 
,:.· τάι μόνιμο σύστημα'ανίχνευσης κάι αναγγελίας πυρκαϊάς σύμφωνα 

• με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 13. . 

• 2, Αυτό το σύστημα ανίχνευσης πυράαϊάς θα είναι έτσι σχεδιασμένο 
: και οι ανιχνευτές τοποθετημένοι, κατά, τέτοιο τρόπο ώστε να ανι- 

χνεύεται γρήγορα ή εκδήλωση πύρκαϊάς σε οποιοδήποτε μέρος των 

• χώρων αυτών και σε οποιεσδήπότε κανονικές συνθήκες λειτουργίας 
των μηχανημάτων και μεταβολές του αερισμού όπως απαιτείται από 
την πιθανή περιοχή των θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Δεν θα επιτρέ¬ 
πονται συστήματα ανίχνευσης, που χρησιμοποιούν μόνο θερμικούς 
ανιχνευτές εκτός από τη περίπτωση χώρων περιορισμένου ύψους και, 

. όπου η χρήση τους είναι ειδικά κατάλληλη. Το σύστημα ανίχνευσης 
θα πρ,όκαλεί ακουστικά και οπτικά σήματα αναγγελίας, διακεκρι¬ 
μένα και στις δύο περιπτώσεις από τα σήματα αναγγελίας οποιοσδή¬ 
ποτε άλλου συστήματος, που δεν παρέχει ένδειξη πυρκαϊάς σε επαρ¬ 
κείς θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σήματα αναγγελίας ακού- 
γονται και. παρατηρούνται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας και από υπεύθυνο 
αξιωματικό μηχανής. Όταν η γέφυρα ναυσιπλοΐας δεν επανδρώνει 
ταΐ, το σήμα αναγγελίας θα ηχεί σε θέση όπου υπεύθυνο μέλος του 
πληρώματος είναι σε υπηρεσία. 

3. Το . σύστημα, μέτά την εγκατάστασή του, θα δοκιμάζεται σε διαφο¬ 
ρετικές συνθήκες λειτουργίας μηχανών και αερισμού. 

Κανονισμός 15. 


Τύπος 

ανιχνευτού 


Μέγιστη Μέγιστη Μέγιστη 

επιφάνεια δα- . απόσταση 'απόσταση 

πέδου ανά μεταξύ των από τα 

ανιχνευτή Κέντρων τους διαφράγματα 
’ ανά 


Θερμότητας 37.Μ2, 9 Μ , 4,5 Μ 

Καπνού '74 Μ2 ... 11 Μ 5,5 Μ _ 

■ Η Αρχή μπορεί νά άπάιτήσει· ή να επιτρέψει άλλες αποστάσεις βά¬ 
σει στοιχείων δοκιμών που φανερώνουν τα χαρακτηριστικά των ανι- 
'χνευτών. 

2.6. Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που αποτελούν μέρος του συστήμα¬ 
τος θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε να .αποφεύγεται η διέλευσή τους 


Διατάξεις για καύσιμο πετρέλαιο, λιπαντικό έλαιο, και άλλα εύφλε¬ 
κτα πετρελαιοειδή. 

1.; Περιορισμοί στη χρήση πετρελαίου ώς καυσίμου. ■ 

Οι ακόλουθοι περιορισμοί θα εφαρμόζονται στη χρήση πετρελαίου 
ως καυσίμου. 

.1 Δεν θα χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο που έχει σημείο 
ανάφλεξης μικρότερο από 60°Ο εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά 
από την παράγραφώαυτή. . 

.2 Σε γεννήτριες ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιείται καύσιμο πε¬ 
τρέλαιο που έχει σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 43°0. _ .. 
.3 Με την προϋπόθεση τήρησης πρόσθετων πρόσθετων προφυλά- 
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ΙΙίώγ που ■ μπορεί να θεωρηθούν αναγκαίες και υπό τον όρο ότι η θερ¬ 
μοκρασία περιβάλλοντος του χόφου στο,ν οποίο αποθηκεύεται ή χρη¬ 
σιμοποιείται τέτοιο καύσιμο πετρέλαιο δεν θα επιτραπέί να ανυψωθεί 
|πάύω από την θερμοκρασία που προκύπτει αφαιρώντας 10°Ο από το 
Σημείο· ανάφλεξης τού καυσίμου πετρελαίου, η Αρχή μπορεί να επι¬ 
στρέφει την γενική χρήση καυσίμου πετρελαίου, που έχει, σημείο ανά- 
ξ,φλεξης μικρότερο από 60°Ο αλλά όχι μικρότερο από 43°Ο. 

Σε φορτηγά πλοία η χρήση καυσίμου, που έχει.σημείο ανάφλε- 
,ΐξηςίμεγαλύτερο από το καθοριζόμενο σε άλλο σημείο της παραγρά- 
ί·§όύ'αυτής, για παράδειγμα αργό πετρέλαιο, μπορεί να επιτραπεί εφ ν 
Ιοσον το καύσιμο αυτό δεν αποθηκεύεται σε οποιονδήποτε χώρο μη¬ 
χανών και με την προϋπόθεση ότι η Αρχή θα εγκρίνει την πλήρη εγ¬ 
κατάσταση. 

ί ο · 1 Το σημείο ανάφλεξης των πετρελαιοειδών θα καθορίζεται με εγκε¬ 
κριμένη μέθοδο κλειστού δοχείου. 

*"2.-Διατάξεις καυσίμου πετρελαίου. 

Σε πλοίο, στο οποίο χρησιμοποιείται καύσιμο πετρέλαιο, οι διατά- 
ίξεις για την αποθήκευση, διανομή και χρησιμοποίηση του καυσίμου 
•πετρελαίου θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του 
• πλοίου και των επιβαινόντων και θα πληρούν τουλάχιστον τις ακό- 


-λουαες απαιτήσεις: 

« .1. Όσο είναι πρακτικά δυνατό δεν θα τοποθετούνται τμήματα του 

•'.όυστήματος καύσιμου πετρελαίου που περιέχουν θερμαινόμενο πετρέ- 
'.-λαιο υπό πίεση μεγαλύτερη από 0,18 Ν/γππι 2, σε κρυφές θέσεις τέ¬ 
τοιες ώστε να μη μπορούν να παρατηρηθούν αμέσως ελαττώματα και 
διαρροές. Οι χώροι μηχανών, στις θέσεις τέτοιων τμημάτων του συ¬ 
στήματος καυσίμου πετρελαίου θα φωτίζονται επαρκώς. 

5,1 .2. Ο αερισμός των χώρων μηχανών θα είναι επαρκής σε όλες τις 
'κανονικές συνθήκες ώστε να προλαμβάνεται συσσώρευση ατμών πε¬ 


τρελαίου. 

' .3. Όσο είναι πρακτικά δυνατό οι δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου 
ίθα, αποτελούν τμήμα της κατασκευής του πλοίου και· θα έυρίσκονται 
ς.έξω.από τους χώρους μηχανών κατηγορίας Α, "Οπου δεξαμενές Χ*ν- ■ 
5 ?σίμου- πετρελαίου, εκτός από δεξαμεύές διπυθμένων- είναι, κατ’ 
^ανάγκη τοποθετημένες γειτονικά ή μέσα στους χώρους μήχανών κα-; 
&τηγορίας Α,. τουλάχιστον μια κάτακόρυφη πλευρά τους θα εφάπτεται 
σΐά οριακά χωρίσματα του χώρου- μηχανών και θα έχουν κατά προ- 
0τίμήση κοινό οριακό χώρισμα με τις δεξαμενές διπυθμένων και η επι- 
Βφάνεια.του κοινού οριακού χωρίσματος της δεξαμενής με τους χώ- 
Ρρρυς μηχανών θα τηρείται στό ελάχιστο. Όπου τέτοιες δεξαμενές εί- 
“ναι έτσι τοποθετημένες ώστε να περικλείονται από τα οριακά χώρί- 
■ σματα των χώρων μηχανών κατηγορίας Α δεν θα περιέχουν καύσιμο 
πετρέλαιο, που έχει σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 60°(λ Γενικά η 
“χρήση δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου ελεύθερης στήριξης θα απο- 
' φεύγεται. Όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες δεξαμενές, θα απαγορεύε¬ 
ται η 'χρήση τους σε χώρους μηχανών κατηγορίας Α επιβατηγών 
πλοίων. Όπου επιτρέπεται η χρήση τους θα τοποθετούνται μέσα σε 
I έλαιο στεγανό δίσκο υπερχείλισης ικανού μεγέθους με κατάλληλο σω¬ 
λήνα αποστράγγισης που καταλήγει-σε δεξαμενή πετρελαίου υπερχεί¬ 
λισης κατάλληλου μεγέθους. 

ί .4. Δεν θα τοποθετείται καμμιά δεξαμενή πετρελαίου εκεί όπου, 
■ 5 υπερχείλιση ή διαρροή από αυτή μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο από 
. πτώση σε θερμές επιφάνειες. Θα λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να 


οποίαδήποτε δεξαμενή καυσίμου πετρελαίου. Μετρητικοί σωλήνες 
δεν θα τερματίζουν σ’ οποιοδήποτε χώρο όπου μπορεί να δημιουργη- 
θεί κίνδυνος ανάφλεξης από υπερχείλιση του μετρητικού σωλήνα. Ει¬ 
δικότερα. δεν θα τερματίζουν σε χώρους επιβατών ή πληρώματος. 
Μπορούν να επιτραπούν άλλα μέσα εξακρίβωσής της ποσότητας του 
καυσίμου πετρελαίου, που περιέχεται σε οποιαδήποτε δεξαμενή καυ¬ 
σίμου πετρελαίου: 

.6.1 Σε επιβατηγά πλοία, εφ’ όσον τα μέσα αυτά δεν απαιτούν 
διάτρηση κάτω από την οροφή της δεξαμενής και με την προϋπόθεση 
ότι η βλάβη τους ή η υπερπλήρωση των δεξαμενών δεν θα επιτρέψει 
διαφυγή του καυσίμου. 

.6.2 Σε φορτηγά πλοία με την προϋπόθεση ότι η βλάβη τών μέ¬ 
σων αυτών ή η υπερπλήρωση των δεξαμενών δεν θα επιτρέψει διαφυ¬ 
γή του καυσίμου. Η χρήση κυλινδρικών γυάλινων μετρητών απαγο¬ 
ρεύεται. Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση μετρητών στάθμης 
πετρελαίου με επίπεδο γυαλί και αυτόκλειστα επιστόμια μεταξύ των 
μετρητών και των δεξαμενών πετρελαίου. Αυτά τα άλλα μέσα θα εί¬ 
ναι αποδεκτά από την Αρχή και θα διατηρούνται σε κατάλληλη κα¬ 
τάσταση ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ακριβής λειτουργία τους 
κατά την υπηρεσία. 

.7. Θα λάμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή υπερπίεσης σε οποια¬ 
δήποτε δεξαμενή πετρελαίου ή σε οποιοδήποτε τμήμα του συστήμα¬ 
τος καυσίμου πετρελαίου περιλαμβανομένων των σωλήνων πλήρω¬ 
σης. Οποιεσδήποτε ανακουφιστικές βαλβίδες και σωλήνες εξαερισμού 
ή υπερχείλισης θα εκβάλλουν σε ασφαλή κατά την κρίση της Αρχής 
θέση. 

.8. Οι σωλήνες καυσίμου πετρελαίου και τα επιστόμια και εξαρτή- 
ματά τους θα είναι από χάλυβα ή από άλλο εγκεκριμένο υλικό, με 
την εξαίρεση ότι μπορεί να. επιτραπεί περιωρισμένη χρήση ευκάμ¬ 
πτων σωλήνων σε θέσεις όπου η Αρχή θεωρεί αυτό αναγκαίο. Τέτοιοι 
εύκαμπτοι σωλήνες και τελικές συνδέσεις θα είναι από εγκεκριμένα 
. πυράντοχα υλικά, επαρκούς αντοχής και θα είναι κατασκευασμένοι 
κατά τρόπο.που να ικανοποιεί την Αρχή. 

3. Διατάξεις λιπαντικού ελαίου. ...... 

Όι διατάξεις για.την αποθήκευση, διανομή και χρήση του ελαίου 
πόυ χρησιμοποιείται σε συστήματα λίπανσης υπό πίεση θά είναι τέ- ’ 
τοιες'ώστε να εξασφαλίζουν, την ασφάλεια του πλοίου κάι των ,επιβαΐτ, 
νόντων.και οι,διατάξεις.αυτές στους χώρους μηχανών.κατηγορίας Α 
και,όπου είναι πρακτικά .δυνατό σε.άλλους χώρους μηχανών θα πλη-. 
ρούν τουλάχιστον τις!απαιτήσεις των παραγράφων 2,1, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7 και 2.8 χωρίς αυτό να αποκλείει την χρήση.γυάλινων, θυρίδων 
παρατήρησης ροής σε συστήματα λίπανσης με την προϋπόθεση, ότι 
αποδείχθηκε από δοκιμές ότι έχουν κατάλληλο βαθμό αντοχής στην 
πυρκαϊά. 

4. Διατάξεις γι’ άλλα εύφλεκτα πετρελαιοειδή. 

Οι διατάξεις δια την αποθήκευση, διανομή και χρήση άλλων ευ- 
φλέκτων πετρελαιοειδών που χρησιμοποιούνται υςιό πίεση σε μηχα¬ 
νοκίνητα συστήματα μετάδοσης κίνησης, συστήματα ελέγχου και 
ενεργοποίησης και συστήματα θέρμανσης θα είναι τέτοιες ώστε να 
εξασφαλίζουν την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων. Σε θέ¬ 
σεις όπου υπάρχουν μέσα ανάφλεξης, τέτοιες διατάξεις θα πληρούν 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.4 και 2.6 και τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 2.7 κάι 2.8 που άφορούν στην αντοχή 


“αποφεύγεται η επαφή του πετρελαίου που μπορεί να διαφύγει υπό 
■ πίεση από .οποιαδήποτε αντλία, φίλτρο ή θερμαντήρα με θερμές επι-. 
1 φάνειες. 

.5. Κάθε σωλήνας καύσιμου πετρελαίου που σε περίπτωση κατα- 
: 'στροφής του θά επέτρεπε την,διαφυγή πετρελαίου από δεξαμενή απο¬ 
θήκευσης, κατακάθισης ή ημερήσιας κατανάλωσης, τοποθετημένη 
| πάνω από τα διπύθμενα, θα εφοδιάζεται με κρουνό ή επιστόμιό απ 
'-ευθείάς στην δεξαμενή, ικανό να κλείνεται από ασφαλή θέση έξω από 
' τον αντίστοιχο χώρο σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαϊάς στο χώρο 
στον, οποίο έυρίσκονται τέτοιες δεξαμενές. Στην ειδική περίπτωση δε¬ 
ξαμενών κύτους (ΌΕΕΡ ΤΑΝΚ.3) που έυρίσκονται σε. οποιαδήπότε- 
σήραγγα αξόνων., ή σωληνώσεων ή-σε παρόμοιο χώρο, θα τοποθε¬ 
τούνται- επιστόμια στή δεξαμενή, ο έλεγχος όμως στην περίπτωση 
πυρκαϊάς θα (Χπορεί .να πραγματοποιείται με ένα πρόσθετο επιστόμιο 
στο σωλήνα ή σωλήνες έξω από. τη σήραγγα ή τον παρόμοιο χώρο. 

; Αν είναι τοποθετημένο τέτοιο πρόσθετο επιστόμιό στό χώρο μήχανών 
. θα χειρίζεται από θέση έξω από τον χώρο αυτό. 

.6. Θα προβλέπονται ασφαλή και απο ιελεσματικά μέσα εξακρίβω¬ 
σης της ποσότητας του καυσίμου πετρελαίου, που περιέχεται σ 


και κατασκευή, 

5. Περιοδικά μη επανδρωμένοι χώροι μηχανών. 

Επί πλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 1 έως 4 τα συστή¬ 
ματα καυσίμου πετρελαίου και λιπαντικού ελαίου θα πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1. Όπου είναι αναγκαίο, οι σωληνώσεις καυσίμου πετρελαίου και 
ελαίου λίπανσης θα προστατεύονται με προφυλακτήρες ή με άλλο κα¬ 
τάλληλο τρόπο για την αποφυγή όσο είναι πρακτικά δυνατό ραντι- 
σμού ή διαρροών πετρελαίου ή ελαίου πάνώ σε θερμές επιφάνειες ή 
μέσα στις εισαγωγές αέρα των μηχανημάτων. Ο αριθμός των συνδέ¬ 
σμων σε τέτοια συστήματα σωληνώσεων θα πέριορίζεται στο ελάχι¬ 
στο και όπου είναι πρακτικά δυνατό, οι διαρροές από τους σωλήνες 
καυσίμου πετρελαίου υψηλής πίεσης θα συλλέγονται και θα προβλέ- 
πονται διατάξεις για τη σήμανση συναγερμού. 

.2. 0παύ δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου-ημερήσιας κατανάλω¬ 
σης πλήροονται αυτόματα ή με τηλεχειρισμό, θα προβλέπονται μέσα 
για την α7ΐοφυγή υπερχείλισης. Ά/.λες συσκευές που επεξεργάζονται 
αυτόματα εύφλεκτα υγρά π,χ. συσκευές διύλισης καυσίμου πετρε¬ 
λαίου οι οποίες, όταν είναι πρακτικά δυνατό, θα εγκαθίστανται σε ει- 
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δικό χώρο που θα διατίθεται για τις συσκευές διύλισης και τους θερ¬ 
μαντήρες τους, θα έχουν διατάξεις για την αποφυγή υπερχείλισης. 

.3. Όπου δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου ημερήσιας κατανάλω¬ 
σης ή δεξαμενής κατακάθισης είναι εφοδιασμένες με διατάξεις θέρ¬ 
μανσης θα προβλέπεται σήμα αναγγελίας υψηλής θερμοκρασίας, αν 
μπορεί να συμβεί υπέρβαση του σημείου ανάφλεξης του καυσίμου πε¬ 
τρελαίου. 

Κανονισμός 16. 

Συστήματα αερισμού σε πλοία εκτός από επιβατηγό πλοία που μετα¬ 
φέρουν περισσότερους"· από 36 επιβάτες. 

1. Οι αγωγοί αερισμού θα είναι από άκαυστο υλικό. Πάντως, βραχείς 
αγωγοί που το μήκος τους γενικά δεν υπερβαίνει τα 2 Μ και η δϊατο- 
μή τους δεν υπερβαίνει τα 0,02 Μ2 δεν απαιτείται να είναι άκαυστοι, 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

.1 Οι αγωγοί αυτοί θα είναι από υλικό το οποίο, κατά την κρίση 
της Αρχής, παρουσιάζει μικρό κίνδυνο πυρκαϊάς, 

.2 Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στα τελικά τμήματα του 
συστήματος αερισμού, 

.3 Δεν θα ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 600 ίηπι, που ' 
μετράται κατά μήκος του αγωγού, από άνοιγμα σε χώρισμα κλάσης 
«Α» ή «Β» περιλαμβανόμενων των συνεχών οροφών κλάσης «Β». 

2. Όπου οι αγωγοί αερισμού με ελεύθερη επιφάνεια διατομής που 
υπερβαίνει τα 0,02 Μ2 διέρχονται από διαφράγματα ή καταστρώ¬ 
ματα κλάσης «Α» το άνοιγμα θα καλύπτεται με χαλύβδινο χιτώνιο, 
εκτός αν οι αγωγοί που διέρχονται από τα διαφράγματα ή κατα¬ 
στρώματα είναι από χάλυβα κοντά στη διέλευση από το κατάστρωμα 
ή το διάφραγμα και οι αγωγοί και τα χιτώνια θα πληρούν στο μέρος 
αυτό τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1 Τα χιτώνια θα έχουν πάχος τουλάχιστον 3 ιηηι και το μήκος 
τουλάχιστον 900 πιπι. Όταν διέρχονταίαπό διαφράγματα, το μήκος 
αυτό θα χωρίζεται .κατά.προτίμηση, σε·450 πιπι. σέ κάθε πλευρά του 
διαφράγματος. ;Οι·.αγωγοί αυτοί ή τα χιτώνια - που· καλύπτουν τέ¬ 
τοιους αγωγούς θα μονώνονται με μόνωση πυρασφαλείας. Ή μόνωση 
θα παρέχει τουλάχιστον τήν ίδια ακεραιότητα έναντι, πυρκαϊάς με το 
διάφραγμα, ή το κατάστρωμα από το. οποίο διέρχεται ό' αγωγός. 
Μπορεί να προβλέπεται ισοδύναμη προστασία .της· διέλευσης, που να 
ικανοποιεί την Αρχή: ; . ■.'. · - ··;.· Λ : ··''··" ··' '· · .- '·. 

.2 Αγωγοί με ελεύθερη επιφάνεια διατομής που· υπερβαίνει τα 
0,075 Μ2, επιπλέον των απαιτήσεων άής παραγράφου 2.1, θα εφο¬ 
διάζονται με πυροφράκτες. Ο πυροφράκτης θα λειτουργεί αυτόματα, 
αλλά θα έχει επίσης δυνατότητα χειροκίνητου κλεισίματος και από 
τις δύο πλευρές του διαφράγματος ή καταστρώματος. Ο πυρόφρά- 
κτης θα εφοδιάζεται με ενδείκτη που θα δείχνει αν ο πυροφράκτης εί- . 
ναι ανοικτός ή κλειστός. Πάντως δεν απαιτούνται πυροφράκτες όπου 
οι αγωγοί διέρχονται από χώρους, που περιβάλλονται από χωρί¬ 
σματα κλάσης «Α» χωρίς να εξυπηρετούν τους χώρους αυτούς, εφ’ ό¬ 
σον οι αγωγοί αυτοί έχουν την ίδια ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς με 
τα χωρίσματα που .διαπερνούν. 

3. Οι αγωγοί αεριόμού χώρων μηχανών κατηγορίας Α, μαγειρείων, 
χώρων οχημάτων, χώρων φορτίου Κ.0/Κ.0 ή χώρων ειδικής κατη¬ 
γορίας δεν θα διέρχονται από χώρους ενδιαίτησης, χώρους υπηρεσίας 
ή σταθμούς ελέγχου εκτός αν οι αγωγοί είναι είτε: 

.1.1 Κατασκευασμένοι από χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3ππη ή 
5ΓΠΓΠ για αγωγούς τα πλάτη ή οι διάμετροι των οποίων είναι μέχρι 
και 300πηπ και 760πιπι και άνω αντίστοιχα και στη περίπτωση τέ¬ 
τοιων αγωγών τα πλάτη ή οι διάμετροι των οποίων είναι μεταξύ 
300ιηιη και 760ηιτη το πάχος του χάλυβα θα ευρίσκεται με παρεμ¬ 
βολή,.. 

.1.2 κατάλληλα στηριγμένοι και ενισχύμένοι 

.1.3 εφοδιασμένοι με αυτόματους πυροφράκτες κοντά στα οριακά 
I χωρίσματα που διαπερνούν και 

.1.4 μονωμένοι σε, βαθμό «Α—60» ως προς τους χώρους μηχα¬ 
νών, μαγειρεία, χώρους οχημάτων, χώρους φορτίου ΚΟ/ΚΟ ή χώ¬ 
ρους ειδικής κατηγορίας; σε μήκος, τουλάχιστον 5 μέτρων από κάθε 
πυροφράκτη, είτε 

.2.1 κατασκευασμένοι από χάλυβα σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.1.1. και 3.1.2 -και 

.2.2 μονωμένοι σε βαθμό «Α—60» μέσα στους χώρους ενδιαίτη¬ 
σης, χώρους υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου, με την εξαίρεση ότι οι 


διελεύσεις από χωρίσματα κυρίων ζωνών θα πληρούν επίσης τ·.ς 
απαιτήσεις της παραγράφου 8. -; ;» 

4. Οι αγωγοί αερισμού χώρων ενδιαίτησης, χώρων ’ υπηρεσίας 1 ή 

σταθμών ελέγχου δεν θα διέρχονται από χώρους- μηχανών Κατηγο¬ 
ρίας Α, μαγειρεία, χώρους οχημάτων, χώρους φορτίου Κ.Ο/ΚΟ ή 
χώρους ειδικής κατηγορίας εκτός αν είτε: ·-■ >.;.·■■ 

.1.1 Οι αγωγοί, όπου διέρχονται από χώρο μηχανών κατηγορίας 
Α, μαγειρείο, χώρο οχημάτων, χώρο φορτίου Κ.0/Η.0 ή χώρο ειδι¬ 
κής κατηγορίας, είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα σύμφιυνά με τις 
παραγράφους 3.1.1. και 3.1.2. ·' ϊί ! 1 

.1.2 Αυτόματοι πυροφράκτες είναι τοποθετημένοι κοντά στα 
οριακά χωρίσματα, που διαπερνώνται, και 
.1.3 Διατηρείται η ακεραιότητα των οριακών χωρισμάτων του 
χώρου μηχανών, μαγειρείου, χώρου οχημάτων, χώρου φορτίοϊ).: 
Κ.Ο/ΚΟ ή χώρου ειδικής κατηγορίας στα σημεία διέλευσης, εί*έέ·"'; 

.2.1 Οι αγωγοί όπου διέρχονται από χώρο μηχανών κατηγορίας 
Α μαγειρείο, χώρο οχημάτων, χώρο φορτίου Κ.0/Κ.0 ή χώρο ειδικής 
κατηγορίας είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, σύμφωνα με τις πα- ; 
ραγράφους 3.1.1. και 3.1.2. και 

2,2 Είναι μονωμένοι σε βαθμό «Α—60» μέσα στο χώρο μηχα-Γ 
νών, μαγειρείο, χώρο οχημάτων, χώρο φορτίου ΚΌ/ΚΌ ή χώρο ειδι¬ 
κής κατηγορίας, με την εξαίρεση ότι οι διελεύσεις από χωρίσματα κυ¬ 
ρίων ζωνών θα πληρούν επίσης τις απαιτήσεις της παραγράφου - 8';" 

5. Αγωγοί αερισμού με ελεύθερη επιφάνεια διατομής, που υπερβάίί’ 
νει τα 0,02 ιη2 οι οποίοι διέρχονται από διαφράγματα κλάσης «Β»; 
θα καλύπτονται με χαλύβδινα χιτώνια μήκους 900 ίτιπιπου χώρίζόν! 
ται κατά προτίμηση σε 450ιτΐΓη σε κάθε πλευρά των διαφραγμάτων 
εκτός αν ο αγωγός είναι από χάλυβα στο μήκος αυτό. 

6. Θα λαμβάνονται μέτρα, όσο είναι πρακτικά δυνατό, αναφορικοί 
με τους σταθμούς ελέγχου έξω από τους χώρους μηχανών, που νά 
εξασφαλίζουν την διατήρηση του αερισμού, της ορατότητας και της 
απουσίας καπνού ώστε σε περίπτωση πυρκαϊάς, τα μηχανήματα κάι 
ο εξοπλισμός που περιέχοντάι σ’ αυτούς να μπορούν-,να ελέγχόνταΐ'ί 
και να συνεχίζουν μα. λειτουργούν αποτελεσματικά· θα προβλέπρ.ντΰίΚ 
εναλλακτικά και χωριστά μέσα τρο.φό.δότησηςναέρά οιεισαγωγές 

·. αέρα των δύο- πηγών τροφοδότησης θα έχουν τέτοια -θέση ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αναρρόφησης καπνού καί από τις δύο έί-. . 
σαγωγές ταυτόχρονα; · .·, η 

Κατά την κρίση τής Αρχής,, τέτοιες απαιτήσεις δεν χρειάζεται νοί 
εφαρμόζονται σε σταθμούς ελέγχου, που ευρίσκονται και έχουν έξοδό· 
σε ανοικτό κατάστρωμα ή. όπου διατάξεις, τοπικού-κλεισίματος θα ή¬ 
ταν εξ ίσου αποτελεσματικές, , 

7. Οι αγωγοί εξαγωγής, από χώρους μαγειρείων,, όπου διέρχονται 
από χώρους ενδιαίτησης ή χώρους που περιέχουν καύσιμα υλικά θα 
είναι κατασκευασμένοι από χωρίσματα κλάσης Α. Κάθε αγωγός εξά- 
γώγής θα εφοδιάζεται με: 

. 1 Λιποσυλλέκτη που θα μπορεί να αφαιρείται εύκολα για καθα- 
ρισμό. 

.2 Πυροφράκτη τοποθετημένο στο κατώτερο άκρο του αγωγού. 
.3 Διατάξεις που θα μπορούν να χειρίζονται μέσα από το μαγει¬ 
ρείο για την διακοπή των εξαεριστήρων, και 

.4 Μόνιμα μέσα για κατάσβεση πυρκαϊάς μέσα στον αγωγό. 

,8. Όπου σε επιβατηγό πλοίο είναι αναγκαία η διέλευση αγωγού αε¬ 
ρισμού από χώρισμα κύριας κατακόρϋφης ζώνης θα τοποθετείται 
κοντά στο χώρισμα πυροφράκτης αυτομάτου κλεισίματος που θα πα¬ 
ρέχει ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης. Ο πυροφράκτης θα έχει επίσης 
δυνατότητα χειροκινήτου κλεισίματος από κάθε πλευρά του χωρί¬ 
σματος. Η θέση χειρισμού θα είναι αμέσως προσιτή κάι θα σημαίνε- 
ται με κόκκινο ανακλαστικό χρώμα. Ο αγωγός μεταξύ του χωρίσμα¬ 
τος και του πυροφράκτη θα είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλι¬ 
κό και αν είναι αναγκαίο, θα μονώμεται ώστε να πληροί τις απαιτή¬ 
σεις του Κανονισμού 18.1.1. Ο πυροφράκτης θα εφοδιάζεται τουλάχι¬ 
στον στη μία πλευρά του χωρίσματος με ορατό ενδείκτη που θα δεί¬ 
χνει αν ο πυροφράκτης είναι στην ανοικτή θέση. 

9. Οι κύριες εισαγωγές και εξαγωγές όλων των συστημάτων αερι¬ 
σμού θα μπορούν να κλείνονται έξω από τους αεριζόμενους χώρους. 

10. Ο τεχνητός αερισμός των χώρων ενδιαίτησης, χώρων υπηρε¬ 
σίας, χώρων φορτίου^ σταθμών ελέγχου και χώρων μηχανών θα 
μπορεί να διακόπτεται από εύκολα προσιτή θέση έξω από τον χώρο 
που εξυπηρετείται; Η θέση αυτή δεν θα αποκόπτεται εύκολα στην πε¬ 
ρίπτωση πυρκαϊάς στους χώρους που. εξυπηρετούνται. Τα μέσα που 
προβλέπονται για την διακοπή του τεχνητούΙαερισμού των χώρων 
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θα είναι .εντελώς χωριστά από τα μέσα που προβλέπονταί 
||»|ρ||ν διακοπή του αερισμού των άλλων χώρων. 

Κανονισμός 17. 

Εξάρτηση Πυροσβέστη 

Ιίΐ|Μίάύεξάρτηση πυροσβέστη θα αποτελείται από: 

|§|^Ατρμικό εξοπλισμό, που περιλαμβάνει: 

||||ΐ|&|1ροστατευτική ενδυμασία άπό υλικό ικανό να προστατεύει το 
|1ρμ%από την θερμότητα που ακτινοβολείται από την πυρκαϊά και 
ί|^ίχαύματα και ζεμάτισμα από ατμό. Η εξωτερική επιφάνεια θα 
“ϊς^ρρτική στο νερό. 

^■Μπότες και γάντια από ελαστικά ή άλλο μη ηλεκτρικά αγώ- 

Μ^,Ακαμπτο κράνος που παρεχει αποτελεσματική προστασία 

Ι^Ηλεκτρική λυχνία ασφαλείας (χειροφανό) εγκεκριμένου τύπου, 
^ελάχιστο χρόνο λειτουργίας τριών ωρών. 

'|||.,Ιϊέλεκυ που ικανοποιεί την Αρχή. 
ρΜΑναπνευστική συσκευή εγκεκριμένου τύπου, που μπορεί να είναι 

|||ί|ίΙΚράνος καπνού ή προσωπίδα καπνού που θα συνοδεύεται από 
κατάλληλη αεραντλία και εύκαμπτο σωλήνα αέρα επαρκούς μήκους 
Κ^^ϊΗ.φθάνει από αρκετά απομακρυσμένη, από άνοιγμα κύτους ή 
^™^,θέση του ανοικτού καταστρώματος σέ οποιοδήποτε μέρος των 
§ωγ ή των χώρων μηχανών. Εφ’ όσον για συμμόρφωση με αυτή 
||υποπαράγραφο, θα ήταν αναγκαίος εύκαμπτος σωλήνας αέρα 
Ιούς μεγαλύτερου από 36ιη θα προβλέπεται σε αντικατάσταση ή 
|^έον αυτόνομη αναπνευστική συσκευή όπως θα καθορίζει η, Αρ- 
..είτε. 

^Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα σε φιάλες 
|)α περιέχουν όγκο αέρα τουλάχιστον 12001 ή άλλη αυτόνομη 
Ι^υστική συσκευή που θα μπορεί να λειτουργεί για τουλάχιστον 
^ρωτα;λεπτά, θα υπάρχει στο πλοίο αριθμός αμοιβών γομώσεων 
^^ήλων,για χρήση με τις προβλεπόμενες συσκευές, που θα ίκα- 
0 ^ 1 .Την Αρχή. 

Τιά κάθε αναπνευστική, συσκευή θα, προβλέπεται ένα- πυράντοχό 
|ϊ|να.ρχοίνί επαρκούς μήκους κάι’ αντοχής; ικανό να συνδέεται με 
^ίστρο στους.ιμάντες της.συσκευής.ή σε,ιδιαίτερη.'ζωνή για να από- 
,αποσύνδεσή της αναπνευστικής συσκευής όταν χρήσιμο· 
Ρ^το σωσίβιο σχοινί; . 1 

Ο^α τα πλοία θα φέρουν τουλάχιστον δύο εξαρτήσεις πυροσβέστη 
ρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. 

■ (Επιπλέον θα προβλέπονταί: 

ΐιΐϊ’ε επιβατηγά πλοία για κάθε 80πι ή μέρος αυτών από το 
άΰρρισμα των μηκών όλων των χώρων επιβατών και υπηρεσίας στο 
κατάστρωμα που ευρίσκονται τέτοιοι χώροι ή αν υπάρχουν περισσό- 
ΐ!θα·',από ένα τέτοια καταστρώματα, στο κατάστρωμα που έχει το 
^γαλυτερο άθροισμα τέτοιων μηκών, δύο εξαρτήσεις πυροσβέστη 
:ν ά^δύο σειρές ατομικού εξοπλισμού, που κάθε μία περιλαμβάνει τα 
||φ||όμενα στις παραγράφους 1.1.1, 1.1:2, και 1:1.3 είδη, 
δεξαμενόπλοια δύο εξαρτήσεις πυροσβέστου, 
■ρ'έίεπιβατηγά πλοία, πρυ μεταφέρουν περισσότερους από 36 επι- 
^ρτγια κάθε ζεύγος αναπνευστικών συσκευών θά προβλέπεται μία 
“σ^ευη παραγωγής· ομίχλης νερού, που θα αποθηκεύεται κοντά σ’ 
Τ^πις αναπνευστικές συσκευές,; 

"I Αρχή μπορεί να απαιτήσει πρόσθετες σειρές αΐομικού εξοπλι- 
$|·και αναπνευστικές συσκευές λαμβάνοντας υπόψη το. μέγεθος 
1|||ρν τύπο του πλοίου. 

Η||:'·Οι εξαρτήσεις πυροσβέστη ή οι σειρές ατομικού εξοπλισμού θα 
^^ηκεύονται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσιτές και έτοιμες για 
^ί^Γ'και, όπου φέρονται περισσότερες από μία εξαρτήσεις πυροσβέ- .. 
ϊ§|ξμΤί'.περισσότερες από. μία σειρές ατομικού εξοπλισμού θα αποθη- 
·άε αρκετά απομακρυσμένες θέσεις. Σε επιβατηγά πλοία 
§2Κ$5*χιστο δύο εξαρτήσεις πυροσβέστη και .μία σειρά ατομικού εξο- 
θα είναι ..διαθέσιμες σε οποιαδήποτε θέση. 

Κανονισμός 18 

Διάφορα θέματα 

Οπου χωρίσμτα κλάσης «Α» διαπερνώνται για τη διέύλευση. 


ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων, οχετών, αγωγών, κ.α ή για δο¬ 
κούς, ζυγά ή «άλλα κατασκευαστικά μέρη, θα υπάρχουν διατάξεις που 
θα εξασφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται δυσμενώς η αντίσταση στη πυρ- 
κάίά, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού 30.5. 
1.2. Όπου χωρίσματα κλάσης «Β» διαπερνώνται για τη διέλευση 
ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων, οχετών, αγωγών κ.α. ή για την 
τοποθέτηση τερματικών εξαρτημάτων αερισμού, φωτιστικών σωμά¬ 
των και παρόμοιών συσκευών, θα υπάρχουν διατάξεις, που θα εξα¬ 
σφαλίζουν ότι δεν επηρεάζεται δυσμενώς η αντίσταση στην πυρκάιά. 

2.1. Σωλήνες που διαπερνούν χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β» θα εί¬ 
ναι από υλικά εγκεκριμένα από την Αρχή λαμβανομένης υπόψη της 
θερμοκρασίας στην οποία απαιτείται να αντέχουν τα χωρίσματα αυ¬ 
τά. - 

2.2. Όπου η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την διοχέτευση πετρελαίου 
και καυσίμων υγρών μέσα από χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας, οι 
σωλήνες που διοχετεύουν το πετρέλαιο ή τα καύσιμα υγρά θα είναι 
από υλικό εγκεκριμένο από την Αρχή, λαμβανομένου υπόψη του κιν¬ 
δύνου πυρκαϊάς. 

2:3. Τλικά, που προσβάλλονται εύκολα από την θερμότητα δεν θα 
χρησιμοποιούνται για ευδιαίους αποχέτευσης, εξαγωγές υγιεινής και 
άλλες εξαγωγές, που ευρίσκονται κοντά στην ίσαλο γραμμή και όπου 
η ζημιά του υλικού σε περίπτωση πυρκαϊάς θα μπορούσε να δημιουρ¬ 
γήσει κίνδυνο κατάκλησης. 

3. Ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, αν χρησιμοποιούνται, θα είναι 

στερεωμένα σε μόνιμες θέσεις και θα είναι έτσι κατασκευασμένα ώ¬ 
στε οι κίνδυνοι πυρκαϊάς να περιορίζονται στο ελάχιστο. Τα σώματα 
αυτά δεν θα έχουν το στοιχείο θέρμανσης εκτεθειμένο ώστε ιματι¬ 
σμός, παραπέτασμα ή άλλα παρόμοια υλικά να είναι δυνατόν να 
καούν επιφανειακά ή να αναφλεγούν από την θερμότητα του στοι¬ 
χείου. ~ · ■ 

4. Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν βάση την νιτροκυτταρίνη 
δεν θα χρησιμοποιούνται στις κινηματογραφικές εγκαταστάσεις. 

5. Όλα τα καλάθια αχρήστων θα κατασκευάζονται από άκαυστα 
υλικά, χωρίς ·, ανοίγματα στις πλευρές ή τον πυθμένα. 

6; Σε χώρους όπουίεινάι πιθανή διείσδυση πετρελαιοειδών, η επιφά¬ 
νεια : της · μόνωσης 1 θά είναι 1 αδιαπέραστη από το πετρέλαιο. ή τούς 
ατμούς του.- 

Κανονισμός 19 
Διεθνής σύνδεσμος ξηράς* 

1. Πλοία ολικής χωρητικότητας 500 κόρων και άνω θα εφοδιάζόν- 
ται με ένα τουλάχιστο διεθνή σύνδεσμο ξηράς που πληροί τις διατά¬ 
ξεις της παραγράφου 3.' 

2. Θα υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του συνδέσμου αυτού σε 
οποιαδήποτε πλευρά του πλοίου. 

3. Οι τυποποιημένες διαστάσεις των περιαυχενίων για τον διεθνή 

σύνδεσμο ξηράς θα είναι σύμφωνες με τον ακόλουθο πίνακα: 
Περιγραφή . Διάσταση 

Εξωτερική διάμετρος 178 πιπι 

Εσωτερική διάμετρος 64 πιπι 

Διάμετρος κύκλου κοχλιών 132 πιπι 

Εγκοπές στο περιαυχένιο 4 οπές διαμέτρου 19 πιπι που ισα- 

πέχουν σε περιφέρεια κοχλιών της 
παραπάνω διαμέτρου, συνεχιζόμε¬ 
νες με εγκοπή μέχρι την περιφέ¬ 
ρεια 

Πάχος περιαυχενίου 14,5 πππ τουλάχιστον 

Κοχλίες και περικόχλια 4, με διάμετρο 16 πιπι ο καθένας 

και μήκος 50πιπι. 

4. 0 σύνδεσμος θα είναι από χάλυβα ή άλλο κατάλληλο υλικό και θα 
■ είναι σχεδιασμένος για πίεση λειτουργίας 1,ΟΝ/πιηι2. Το περιαυχέ¬ 
νιο θα έχει επίπεδη επιφάνεια από τη μία πλευρά και από την άλλη 
πλευρά θα έχει μόνιμα προσαρμοσμένη σύνδεση που θα εφαρμόζει 
στην λήψη πυρκαϊάς καί εύκαμπτο σωλήνα του πλοίου. Ο σύνδεσμος 
θα φυλάσσεται σφο πλοίο μαζί με παρέμβυσμά από οποιοδήποτε υλι- 

* Γίνεται μνεία της σύστασης, που περιέχεται στην, απόφαση Α.470 (XII) 
που υιοθετήθηκε από τον οργανισμό με τον τίτλο «Διεθνής Σύνδεσμος Ξη¬ 
ρός (πλευρά ξηράς)». ^ ’ 1 
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κό κατάλληλο για πίεσή λειτουργίας Ι,ΟΝ/ιηιηΖ μαζί με τέσσερις 
κοχλίες διαμέτρου 1 6ππη και μήκους 50 γπγτι και οκτώ παράκυκλους. 

Κανονισμός 20 
Σχέδια ελέγχου πυρκαϊάς 

1. Σε όλα τα πλοία θα υπάρχουν μόνιμα εκτεθειμένα σχέδια γενικής 
διάταξης για. καθοδήγηση των αξιωματικών του πλοίου,.που θα 
απεικονίζουν καθαρά για κάθε κατάστρωμα τους σταθμούς ελέγχου, 
τους διάφορους πυρασφαλείς χώρους που περικλείονται από χωρί¬ 
σματα κλάσης «Α», τους χώρους που περικλείονται από χωρίσματα 
κλάσης «Β» μαζί με στοιχεία των συστημάτων ανίχνευσης και αναγ¬ 
γελίας πυρκαϊάς, της εγκατάστασης αυτόματου, ραντισμού (8ΡΗ.ΙΝ- 
ΚΚΕΚ.), των συσκευών κατάσβεσης πυρκαϊάς, των μέσων πρόσβασης 
στα διάφορα διαμερίσματα, καταστρώματα κ.λ.π. και του συστήμα¬ 
τος αερισμού, περιλαμβανομένων στοιχείων για τις θέσεις ελέγχου 
των ανεμιστήρων, την θέση των πυροφρακτών και τους χαρακτηρι¬ 
στικούς αριθμούς των ανεμιστήρων αερισμού που εξυπηρετούν κάθε 
χώρο. Εναλλακτικά κατά την κρίση της Αρχής-οι λεπτομέρειες που 
προαναφέρθηκαν μπορούν να καταχωρούνται σε εγχειρίδιο, αντί¬ 
γραφο του οποίου θα χορηγείται σε κάθε αξιωματικό και ένα αντί¬ 
γραφο θα είναι σε κάθε στιγμή διαθέσιμο στο πλοίο σε προσιτή θέση. 
Τα σχέδια και εγχειρίδια θα τηρούνται ενημερωμένα και κάθε αλλα¬ 
γή θα καταχωρείται σ’ αυτά το ταχύτερο δυνατόν. Η περιγραφή στα 
σχέδια και εγχειρίδια αυτά θα είναι στην εθνική γλώσσα. Αν η εθνική 
γλώσσα δεν είναι η Αγγλική η η Γαλλική, θα περιλαμβάνεται μετά¬ 
φραση σε μία από αυτές τις γλώσσες. Επιπλέον οι οδηγίες που αφο¬ 
ρούν στη συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισμού του πλοίου για την καταπολέμηση και εγκλωβισμό 
της πυρκαϊάς θα τηρούνται συγκεντρωμένες σε εγχειρίδιο εύκολα 
διαθέσιμο σε προσιτή θέση. 

2. Σε, όλα. τά πλοίαιμία .δεύτερη σειρά σχεδίων ελέγχου πυρκαϊάς ή 
ένα εγχειρίδιο, :.που περιέχει τέτοια· σχέδιά θα φυλάσσεται μόνιμα 
(μέσα σε καιροστεγές περίβλημα "με-εμφανή σήμανση έξω από το 
: υπέρστέγασμα· για υποβοήθηση· του προσωπικού. ξηράς που ασχολεί- 
ται, με ..την καταπολέμήση'.της πυρκαϊάς. 

.Κανονισμός 21;-;; 

Αμεση διαθεσιμότητα των,·συσκευών .κατάσβεσης πυρκαϊάς 

■Σε όλα τα πλοία οι συσκευές κατάσβεσης πυρκαϊάς θα διατηρούν¬ 
ται σε καλή κατάσταση και θα είναι διαθέσιμες για άμεση χρήση σε 
κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια του πλου. 

Κανονισμός 22 
Αποδοχή υποκαταστάτων 

1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. 

2. Όπου στο' Κεφάλαιο αυτό καθορίζεται οποιοσδήποτε τύπος συ¬ 
σκευής οργάνου, πυροσβεστικού μέσου ή διάταξής για οποιοδήποτε 
πλοίο, μπορεί να επιτραπεί οποιοσδήποτε άλλος τύπος συσκευής 
κ.λ.π. εφ’ όσον η Αρχή κρίνει ότι δεν είναι λιγότερο αποτελεσματι¬ 
κός. 

ΜΕΡΟΣ Β' 

ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓλ ΠΛΟΙΑ 

Κανονισμός 23 
Κατασκευή 

1. Το σκάφος η'υπερκατασκευή, τα κατασκευαστικά διαφράγματα, 
τα καταστρώματα και τα υπερστεγάσματα θα κατασκευάζονται από 
χάλυβα ή άλλο-’ισοδύναμο υλικό. Για το σκοπό εφαρμογής του ορι¬ 
σμού του χάλυβα ή άλλου, ισοδύναμου υλικού, όπως αυτός δίνεται 
στον Κανονισμό:3·.·7 ή «εφαρμοζόμενη έκθεση στη φωτιά» θα συμφω¬ 
νεί με τους βαθμούς ακεραιότητάς και μόνωσης που δίνονται στους 
πίνακες των Κανονισμών 26 και 27. Για παράδειγμα, όπου χωρί¬ 
σματα τέτοια, όπως καταστρώματα ή πλευρές και άκρα υπερστεγα-. 


σμάτων, επιτρέπεται να έχουν ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς «Β—0„ Γ 
η «εφαρμοζόμενη έκθεση στη φωτιά» θα είναι διάρκειας μισής ώράς'/.) 

2. Πάντως στις περιπτώσεις όπου οποιοδήποτε τμήμα της κατά-1 
σκευής είναι από κράμα αλουμινίου, θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα;; 

.1 Η μόνωση των στοιχείων από κράμα αλουμινίου των χωριίί 
σμάτων κλάσης «Α» ή «Β» εκτός.,από την κατασκευή, που κατά την · 
γνώμη της Αρχής, δεν φέρει φορτίο, θα είναι τέτοια ώστε η θερμό-·/ 
κρασία του κατασκευαστικού στελέχους (πυρήνα) να μην υψώνεται·; 
περισσότερο από 200°0, πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλον/-,) 
τος σε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της εφαρμοζόμενης έκθεσης στη.; 
φωτιά στη τυποποιημένη δοκιμή πυρκαϊάς. 

.2 Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη μόνωση των στοιχείων' απόί 
κράμα αλουμινίου των στηλών, στυλιδίων και λοιπών κατασκευστι- - !: 
κών μερών πόυ απαιτούνται για την στήριξη των θέσεων στοιβααίαί 
σωσιβίων λέμβων και σωσιβίων σχεδιών, των περιοχών καθαίρεσης 1 ) 
και επιβίβασης και των χωρισμάτων «Α» και «Β» κλάσης ώστε ναι 
εξασφαλίζεται: 

.2.1 ότι για τα μέρη που υποστηρίζουν περιοχές σωσιβίων λέμβων) 
και σωσιβίων σχεδιών και χωρίσματα κλάσης «Α» ο περιορισμό^ 
ανύψωσης της θερμοκρασίας που καθορίζεται στην παράγραφο 2.1 θα: 
εφαρμόζεται στο τέλος της μιας ώρας, και 

.2,2 ότι για τα μέρη που απαιτούνται να υποστηρίζουν χωρίσματα!) 
κλάσης «Β» ο περιορισμός ανύψωσης της θερμοκρασίας που κάθορί;|' 
ζεται στην παράγραφο 2.1 θα εφαρμόζεται στο τέλος της μ,ισής ώρας',ώ 

3. Οροφές και περιφράγματα των χώρων μηχανών Κατηγορίας;^Αψ 
θα είναι από χαλύβδινη κατασκευή, επαρκώς μονωμένη και· το$ 
ανοίγματά τους, αν υπάρχουν, θα έχουν κατάλληλη διάταξη και πρ'6ί| 
στασία ώστε να εμποδίζουν την εξάπλωση της φωτιάς. 

Κανονισμός 24 

Κύριες κατακόρυφες ζώνες και οριζόντιες ζώνες. 

1.1 Για πλοία πόυ μεταφέρουν,περισσότερους από. 3.6 επιβάτες,"^ 
σκάφος, οι. υπερκατασκευή και τα υπερστεγάσματα θά υποδιαιρούν™ 
ται' σε κύριες κατακόρυφες ζώνες με χωρίσματα κλάσης «Α»ίΌΐ βαθ§| 
μίδές. και όι εσοχές “θα,περιορίζονταί' στο.. ελάχιστο) άλλ’. όπου, έΐν&ΐ! 
απαραίτητες θά είναι επίσης χώρίσματα κλάσης «Α». 

Τα χωρίσματα αυτά θά έχουν, βαθμούς μόνωσης σύμφωνα με τούς;! 
πίνακες του. Κανονισμού 26. 

1.2 Για πλοία, που μεταφέρουν όχι περισσοτέρους από 36 επιβάτες?2 
το σκάφος, η υπερκατασκευή και τα'υπερστεγάσματα σε.χώρούς εν-| 
,διαίτησης και υπηρεσίας θα υποδιαιρούνται σε κύριες κατακόρυφεςΑ 

ζώνες με χωρίσματα κλάσης «Α». Τα χωρίσματα αυτά θα έχουν βαθ-Τ 
μούς μόνωσης σύμφωνα με τους πίνακες του Κανονισμού 27. 

2. Όσο είναι πρακτικά δυνατό, τά διαφράγματα που σχηματίζουν τα) 
όρια των κυρίων κατάκορύφων'ζωνών πάνω από το κατάστρωμά) 
στεγανών θα αποτελούν συνέχεια των στεγανών διαφραγμάτων υπδ=ί| 
διαίρεσης, που ευρίσκονται αμέσως κάτω από το κατάστρωμα στ'ε-1 
γάνών διαφραγμάτων. 

3. Τα διαφράγματα αυτά θα εκτείνονται από κατάστρωμα σε κατά-' 
στρώμα και μέχρι το κέλυφος του πλοίου ή άλλα όρια. 

4. Όπου μια κυρία κατακόρυφη ζώνη υποδιαιρείται από οριζόντια: 
χωρίσματα κλάσης «Α» σε οριζόντιες ζώνες με σκοπό τον κατάλληλο) 
διαχωρισμό ζωνών του πλοίου με σύστημα αυτομάτου ραντισμού; 
(8ΡΚ.ΙΝΚΕΕΚ.) από ζώνες του πλοίου χωρίς τέτοιο σύστημα, τα χώ-ι 
ρίσματα .θα εκτείνονται μεταξύ γειτονικών διαφραγμάτων κυρίων* 
κατακορύφων ζα>νών και μέχρι το κέλυφος ή τα εξωτερικά όρια του" 
πλοίου και θα μονώνονται σύμφωνα με τους βαθμούς μόνωσης κάι; 
ακεραιότητας έναντι πυρκαϊάς που δίνονται στον πίνακα 26.3 ή στον" 
πίνακα 27.2. 

5.1. Σε πλοία σχεδιασμένα για ειδικούς σκοπούς, όπως οχηματαγω-' 
γά που μεταφέρουν αυτοκίνητα ή σιδηροδρομικά οχήματα, όπου ή; 
πρόβλεψη διαφραγμάτων κυρίας κατακόρυφης ζώνης θα αχρήστευε - 

. το σκοπό για τον οποίο το πλοίο προορίζεται θα χρησιμοποιούνται σε· 
αντικατάσταση ισοδύναμα μέσα για τον έλεγχο και τον περιορισμό 
της πυρκαϊάς ειδικά εγκεκριμένα από την Αρχή. 

5.2. Πάντως σε πλοίο με χώρους ειδικής κατηγορίας, οποιοσδήποτε 
τέτοιος χώρρςΐθα πληροί τις.διατάξεις του Κανονισμού 37 που έχουν 
εφαρμογή, και εφ’ όσον τέτοια συμμόρφωση δεν θα ήταν σύμφωνη με 
την συμμόρφωση προς άλλες απαιτήσεις του Μέρους αυτού, οι απαι- 

• τήσεις του Κανονισμού 37 θα υπερισχύουν. 
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Κανονισμός 25 

. Διαφράγματα μέσα σε κύρια κατακόρυφη ζώνη 

ί ΐ. Για πλοία,-που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, όλα 
^διαφράγματα, που δεν άπαιτείτάι να είναι χωρίσματα κλάσης <ιΑ» 

• είναι τουλάχιστον χωρίσματα κλάσης αΒ» ή αΟ» όπως προσδιορί- 
ίρ|ται στους πίνακες του Κανονισμού 26. 

ΐ|2;; Για πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36-επιβάτες, 
Κα.τα διαφράγματα μέσα στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας 
^ 5εν απαιτείται να είναι χωρίσματα κλάσης «Α» θα είναι τουλάχι- 

I χωρίσματα κλάσης «Β» ή «Ο» όπως προσδιορίζονται στους πί- 
ς,,του Κανονισμού 27. ; 

"Ολα τα χωρίσματα αυτά μπορούν να επικαλύπτονται με καύ- 
υλικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 34. 

}λα τα διαφράγματα των διαδρόμων, όπου δεν απαιτείται να εί- 
Ϊλάσης «Α», θά είναι χωρίσματα κλάσης «Β» που θα εκτείνονται 
κατάστρωμα σε κατάστρωμα εκτός από τις ακόλουθες περιπτώ- 

; Όταν συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλάσης «Β» είναι τοποθε- 
νέ’ς και στις δυο πλευρές του διαφράγματος, το τμήμα του δια- 
■ματος πίσω από τη συνεχή οροφή ή επένδυση θα είναι από υλικό 
πριμάτο πάχος και στη σύνθεση είναι αποδεκτό για την κατασκευή 
χωρισμάτων κλάσης «Β» αλλά που απαιτείται να έχει βαθμό ακε- 
Ρ^ρίητας κλάσης «Β» μόνο όσο είναι λογικό και πρακτικό κατά την 
■ρ)οη της Αρχής. 

|(.2· Στη περίπτωση πλοίου που προστατεύεται με σύστημα αυτο¬ 
μάτου ραντισμού (8ΡΚΙΝΚΕΕΚ.) που πληροί τις διατάξεις του Κανο¬ 
νισμού 12, τα διαφράγματα των διαδρόμων από υλικά κλάσης «Β» 
μπορούν να καταλήγουν σε οροφή.μέσα στο διάδρομο, με τη προϋπό- 
Ιεσή ότι μια τέτοια οροφή είναι από υλικό που, στο πάχος και στη 
||>θεση είναι αποδεκτό για την κατασκευή χωρισμάτων, κλάσης.. 
§Βρ·'·. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις των. Κανονισμών 26 και 27, 
||ίρίά διαφράγματα και οροφές θα απαιτείται-να έχουν βαθμό.ακε-,- 
^άίρτήτας κλάσης «Β» μόνο όσο είναι λογικό και'πρακτικό κατά την , 
](σή ; :της Αρχής. Όλες οι θύρες και τα πλαΐσια : σε-τέτοιά,δ«χφράγ--,.. 
Μτ|ί;;θα είναι.από .άκαυστα υλικά κάι.θα είναι κατασκευασμένες κάι. 
πόπδθετήμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σημαντική;. 
Ι&τίσταση στη πυρκαϊά κατά την κρίση,της Αρχής. ".· 

|||Όλα τα διαφράγματα, πού'απαιτείται να είναι-χωρίσματα.κλά-. : 
|0ς «Β», εκτός από τα διαφράγματα των διαδρόμων, θα εκτείνονται 
κατάστρωμα σε κατάστρωμα και μέχρι το κέλυφος του πλοίου ή 
*αλλα όρια, εκτός αν συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλάσης «Β» είναι 
ίιρποθετημένες και στις δυο πλευρές του διαφράγματος οπότε το διά¬ 
φραγμα μπορεί να καταλήγει στη συνεχή οροφή ή επένδυση. 

Κανονισμός 26 

Ακεραιότητα έναντι πϋρκαίάς διαφραγμάτων και καταστρωμάτων 
ΙΙΙί,σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες. 

^Επιπλέον προς την συμμόρφωση με τις ειδικές διατάξεις για την 
|χκεραιότητα έναντι πϋρκαίάς των διαφραγμάτων και καταστρωμά¬ 
των, που αναφέρονται σε άλλα σημεία του Μέρους αυτού, ή ελάγιστη 
(ακεραιότητα έναντι πϋρκαίάς όλων των διαφραγμάτων και κατα¬ 
στρωμάτων θα είναι όπως καθορίζεται στους πίνακες 26,1 μέχρι 
'26.4 όπου λόγω οποιωνδήποτε ειδικών κατασκευαστικών διατάξεών 
||ϋύ πλοίου, αντιμετωπίζεται δυσκολία στον προσδιορισμό από τους 
ιπίνακες της ελάχιστης ακεραιότητας έναντι πϋρκαίάς οποιωνδήποτε 
Χωρισμάτων, οι τιμές αυτές θα καθορίζονται κατά την κρίση της Αρ- 

ρ?·' ", .. ”■·.'■ ■'·' -, 

|ζ2. Οι ακόλουθες απαιτήσεις θα ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινά- 

| ω ν: ~ 

£γ·.1 Ο πίνακας 26.1 θά εφαρμόζεται σε διαφράγματα, που αποτε¬ 
λούν όρια κυρίων κατάκορύφών ζωνών ή οριζοντίων ζώνών. 

? Ο πίνακας 26.2 θα-, εφαρμόζεται, σε διαφράγματα, πρυ δεν αποτε¬ 
λούν όρια κυρίων κατάκορύφών ζώνών ούτε οριζοντίων ζωνών, 
ί Ο πίνακας 26.3 θά εφαρμόζεται σε καταστρώματα, που σχηματί¬ 
ζουν βαθμίδες σε κύριες κατακόρύφες ζώνες ή-αποτελούν όρια οριζον¬ 
τίων ζωνών. 

V Ο πίνακας 26.4 θα εφαρμόζεται σε καταστρώματα, που δεν σχη¬ 
ματίζουν βαθμίδες σε κύριες κατακόρύφες ζώνες ούτε αποτελούν όρια 


οριζοντίων ζωνών. 

,2 Μέ σκοπό τον καθορισμό των καταλλήλων βαθμών ακεραιό¬ 
τητας έναντι πϋρκαίάς που θα εφαρμόζονται σε χωρίσματα μεταξύ 
γειτονικών χώρων, οι χώροι αυτοί έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με 
.' τον κίνδυνο πϋρκαίάς, που παρουσιάζουν, όπως φαίνεται παρακάτω, 
στις κατηγορίες (1) μέχρι. (14). Όπου τα περιεχόμενα και η χρήση 
ενός χώρου είναι τέτοια ώστε να δημιουργείται αμφιβολία ως προς 
την ταξινόμησή του για το σκοπό του Κανονισμού αυτού, θα θεωρεί¬ 
ται ως χώρος της αντίστοιχης κατηγορίας που έχει τις αυστηρότερες 
απαιτήσεις οριακών χωρισμάτων. Ο τίτλος κάθε κατηγορίας είναι 
μάλλον τυπικός παρά περιοριστικός. Ο αριθμός μέσα στις παρενθέ¬ 
σεις, που προηγείται κάθε κατηγορίας άναφέρεται στον αριθμό της 
στήλης ή γραμμής των πινάκων που έχει εφαρμογή. 

(1) Σταθμοί ελέγχου 

Χώροι που περιέχουν πηγές ενέργειας και φωτισμού ανάγκης. 

Οιακιστήριο και θάλαμος χαρτών. 

Χώροι που περιέχουν τις συσκευές ραδιοτηλεγραφίας του πλοίου. 

Χώροι κατάσβεσης πϋρκαίάς, σταθμοί ελέγχου και καταγραφής 
πϋρκαίάς. 

Χώρος ελέγχου των προωστηρίων μηχανημάτων, όταν ευρίσκεται 
έξω από το χώρο προωστηρίων μηχανημάτων. 

Χώροι που περιέχουν τον κεντρικό εξοπλισμό συναγερμού πυρ- 
καίάς. 

Χώροι, που περιέχουν τους σταθμούς και τον εξοπλισμό του κεν¬ 
τρικού συστήματος ενδοσυνεννόησης ανάγκης. 

(2) Κλίμακες 

Εσωτερικές κλίμακες, ανελκυστήρες, και κυλιόμενες κλίμακες 
(εκτός από εκείνες που περιέχονται εξ ολοκλήρου στους χώρους μη¬ 
χανών) για επιβάτες και πλήρωμα και οι χώροι που περικλείονται 
από τα περιφράγματά τους. Σημειώνεται σχετικά ότι κλίμακα περί¬ 
κλειστη σε ένα μόνο επίπεδο, θα θεωρείται ως τμήμα του χώρου από - 
.- τον οποίο,,δεν .διαχωρίζεται με ,θύρα πυρασφαλείας. ,. ., ... 

(3) -· Διάδρομοι ,· ... ·.;· 

. Διάδρομοι και.προθάλαμοι επιβατών, και πληρώματος.’ 
·-: (4) -Σταθμοί,χειρίσμούκαι.επιβίβασης σωσιβίων λέμβων .και σχε- 

διών.'Λ ■ ··, , ' . . -’· ■ . . ' . ..λ - ·,· : 

Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων-και κλειστοί χώροι περιπάτου 
.που σχηματίζουν σταθμούς επιβίβασης και καθαίρεσης, σωσιβίων 
λέμβων και-σωσιβίων σχεδίων. 

.. (5) Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων 

Ανοικτοί χώροι καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περίπατου 
μακριά από τους σταθμούς επιβίβασης, και καθαίρεσης σωσιβίων 
. λέμβων και σωσιβίων σχεδιών. 

Υπαίθριος χώρος (ο εκτός των υπερκατασκευών και υπερστεγα- 
σμάτων χώρος). 

(6) Χώροι ενδιαίτησης μικρού κινδύνου πϋρκαίάς 

Καμπίνες που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό περιορισμένου 
κινδύνου πϋρκαίάς. 

Γραφεία και ιατρεία, που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό πε¬ 
ριορισμένου κινδύνου πϋρκαίάς. 

Κοινόχρηστοι χώροι, που περιέχουν, επίπλωση και εξοπλισμό πε¬ 
ριορισμένου κινδύνου πϋρκαίάς και καταλαμβάνουν επιφάνεια κατα¬ 
στρώματος μικρότερη από 50 τετραγωνικά μέτρα. 

(7) Χώροι ενδιαίτησης μέσου κινδύνου πϋρκαίάς 

Χώροι όπως της κατηγορίας (6) παραπάνω αλλά που περιέχουν 
. επίπλωση και εξοπλισμό όχι περιορισμένου κινδύνου πϋρκαίάς. 

Κοινόχρηστοι χώροι, που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό πε¬ 
ριορισμένου κινδύνου πϋρκαίάς και καταλαμβάνουν επιφάνεια κατα¬ 
στρώματος 50 τετραγωνικά μέτρα και άνω. 

Απομονωμένα ερμάρια και μικρές αποθήκες σε χώρους ενδιαίτη- 

;. οης· 

Καταστήματα πωλήσεων 

Χώροι προβολής και φύλαξης κινηματογραφικών ταινιών. 

.. Χώροι παρασκευής διαιτητικών φαγητών (που δεν περιέχουν γυ· 

. μνές φλόγες). 

Ερμάρια ειδών καθαρισμού (στα οποία δεν αποθηκεύονται εύφλε 
κτα υγρά).- . ,ν 

Εργαστήρια (σέά οποία δεν αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά). 

Μικρά στεγνωτήρια (που καταλαμβάνουν επιφάνεια καταστρώμα 
τος 4 τετραγωνικά μέτρα ή μικρότερη) 

Χώροι φύλαξης αξιών 

(8) Χώροι ενδιαίτησης μεγάλου κινδύνου πϋρκαίάς 
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Κοινόχρηστοι χώροι, που περιέχουν επίπλωση και εξοπλισμό όχι 
περιορισμένου κινδύνου πυρκαϊάς και καταλαμβάνουν επιφάνεια κα¬ 
ταστρώματος 50 τετραγωνικά μέτρα και άνω. 

Κουρεία και αίθουσες καλλωπισμού 

(9) Χώροι υγιεινής και παρόμοιοι χώροι 

Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, καταιονιστήρες, λουτρά, αποχωρη¬ 
τήρια κ.λπ. 

Μικροί χώροι πλυντηρίων 

Χώροι εσωτερικών κολυμβητηρίων 

Χειρουργεία 

Απομονωμένα κυλικεία μέσα στους χώρους ενδιαίτησης, που δεν 
περιέχουν συσκευές μαγειρικής. 

Ιδιαίτεροι χώροι υγιεινής θα θεωρούνται ως τμήμα του χώρου 
μίσα στον οποίο ευρίσκονται. 

(10) Δεξαμενές, κενοί χώροι και χώροι βοηθητικών μηχανημά¬ 
των που έχουν μικρό ή καθόλου κίνδυνο πυρκαϊάς. . 

Δεξαμενές νερού, που αποτελούν τμήμα της κατασκευής του 
πλοίου. 

Κενοί χώροι και στεγανοί διαχωριστικοί χώροι (ΟΟΡΡΕΚϋΑΜ). 

Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων που δεν περιέχουν μηχανήματα 
που έχουν σύστημα λίπανσης με πίεση και όπου απαγορεύεται η απο¬ 
θήκευση καυσίμων υλικών όπως: 

Διαμερίσματα αερισμού- και κλιματισμού, διαμέρισμα βαρούλκου 
αγκύρας, χώρος μηχανισμού πηδαλίου, διαμέρισμα σταθερωτήρων, 
διαμέρισμα κινητήρων ηλεκτρικής πρόωσης, διαμερίσματα που πε¬ 
ριέχουν μερικούς ηλεκτρικούς πίνακες και αποκλειστικά ηλεκτρικό 
εξοπλισμό εκτός από μετασχηματιστές ελαίου (πάνω από 10 ΚνΑ), 
σήραγγες αξόνων και οχετοί σωληνώσεων, χώροι αντλιών και ψυ¬ 
κτικών μηχανημάτων (που δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υγρά). 

Κλειστοί οχετοί, που εξυπηρετούν τους παραπάνω χώρους. 

Άλλοι κλειστοί οχετοί όπως οχετοί σωλήνων και καλωδίων. 

(11) Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων, χώροι φορτίου, χώροι ει¬ 
δικής κατηγορίας,, δεξαμενές φορτίου πετρελαίου και άλλες πετρε- 
λαιοδεξαμενές καίιλοΐίώί παρόμοιοι χώροι μέσου κινδύνου πυρκαϊάς. 

Δεξαμενές φοργίου πετρελαίου,;.; ■ 

Κύτη: φορτίου, οχετοί; και; στόμια κυτών. 

Ψυκτικοί, θάλαμοι. ... : , ■ 

. Δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου ;,(όπου .είναι .εγκατεστημένες .σε 
χωριστό διαμέρισμα χωρίς μηχανήματα). .... . : , : 

Σήραγγες άξονα. και οχετοί σωληνώσεων, όπου επιτρέπεται η 
αποθήκευση ευφλέκτων υλικών.,. > . - 

Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων, όπως της Κατηγορίας (10) που 
περιέχουν μηχανήματα που έχουν σύστημα λίπανσης με πίεση ή 
στους οποίους επιτρέπεται η αποθήκευση καυσίμων υλικών. 

Σταθμοί πλήρωσης καυσίμου πετρελαίου 

Χώροι που περιέχουν ηλεκτρικούς μετασχηματιστές ελαίου (πάνω 
από 1 Ο-ΚνΑ).· · \ 

Χώροι που περιέχουν ατμοστροβίλους και παλινδρομικές ατμομη¬ 
χανές που κινούν βοηθητικές ηλεκτρογεννήτριες και μικρές μηχανές 
εσωτερικής καύσης με ισχύ εξόδου μέχρι|110ΚΑν|που κινούν ηλεκ¬ 
τρογεννήτριες ανάγκης, αντλίες αυτομάτου ραντισμού, καταιονισμού 
ή πυρκαϊάς, αντλίες υδροσυλλεκτών κ.λπ. 

Χώροι ειδικής κατηγορίας (εφαρμόζονται μόνο οι πίνακες 26.1 
και 26.3). 

Κλέιστοί-οχετοί, που εξυπηρετούν τους παραπάνω χώρους. 

(12) χώροι μηχανών και κύριά μαγειρεία 

Χώροι κυρίων μηχανών πρόωσης (εκτός από χώρους κινητήρων 
ηλεκτρικής πρόωσης) και χώροι λεβήτων. 

Χώροι βοηθητικών μηχανημάτων, εκτός από εκείνους των κατη¬ 
γοριών (10) και (11) Λου περιέχουν μηχανήματα εσωτερικής καύσης 
ή (άλλες μονάδες καύσης πετρελαίου, θέρμανσης ή άντλησης. 

Κύρια μαγειρεία και παραρτήματα , τους. 

■ Οχετοί και αγωγοί που οδηγούν στους παραπάνω χώρους. 

(13) · Αποθήκες, εργαστήρια, κυλικεία κ.λπ. 


Κύρια κυλικεία που δεν αποτελούν παραρτήματα των μαγειρείων 

Κύριο πλυντήριο. 

Μεγάλα .στεγνωτήρια (που καταλαμβάνουν επιφάνεια καταστρώ¬ 
ματος μεγαλύτερη από 4 τετραγωνικά μέτρα). Ρ 

Διάφορες αποθήκες. 

Χώροι ταχυδρομείου και αποσκευών. 

Χώροι απορριμάτων. 

Συνεργεία (που δεν αποτελούν τμήμα των χώρων μηχανών 
γειρείων κ.λπ.) ’ μ 

(14) Αλλοι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρό 

Χώροι λυχνιών. ; 

Χώροι χρωμάτων . ,.γ 

Αποθήκες που περιέχουν εύφλεκτα υγρά (περιλαμβανομένων -βα; 
φών, φαρμάκων κ.λπ.). 

Εργαστήρια (στα οποία αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά) 

.3 Όπου εμφανίζεται μία μοναδική τιμή για την ακεραιό¬ 
τητα έναντι πυρκαϊάς ενός χωρίσματος μεταξύ δύο χώρων, § 
τιμή αυτή θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. 

.4 Κατά τον καθορισμό του βαθμού ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς που θα εφαρμοσθεί σε χώρισμα μεταξύ δύο χώρων, 
μέσα σε μία κύρια κατακόρυφη ζώνη ή οριζόντια ζώνη που δεν 
προστατεύεται από σύστημα αυτόματου ραντισμού που πληροί; 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού 12 ή μεταξύ τέτοιων ζωνών; 
από τις οποίες καμιά δεν προστατεύεται κατ’ αυτό τον τρόπος 
θα εφαρμόζεται η υψηλότερη από τις δύο τιμές που δίνονται 
στους πίνακες. ·***$ 

.5 Κατά τον καθορισμό του βαθμού ακεραιότητας έναντι 
πυρκαϊάς που θα εφαρμοσθεί σε χώρισμα μεταξύ δύο χωρών 
μέσα σε μία κύρια κατακόρυφη ζώνη ή οριζόντια ζώνη πού, 
προστατεύεται από σύστημα αυτόματου ραντισμού που πληροί 
τις απαιτήσεις του, Κανονισμού. 12, ή μεταξύ τέτοιων ζιονών, 
από τις οποίες και οι δύο προστατεύονται: κατ’,αυτό, τον τρόπο| 
θα εφαμρόζεται η χαμηλότερη από .τις δύο. τιμές που δίνονται; 
στους-πίνακες. Όπου -μία-·ζώνη ίπου;προστατεύεται από?σύ|; 
στη μα αυτομάτου ραντισμού και, μία ζώνη που δεν πρόστάτ 
τέύεται από σύστημά- αυτομάτου ραντισμού σύνάντώνται -μέσά 
σε χώρους ενδιαίτησής κμι υπηρεσίας, ή υψηλότερη από τις £υο’ 
τιμές πόυ δίνοντάι’στους πίνακες θά εφάρβ-όζετάι στό χώρισμα 
μεταξύ των ζωνών. - " ,; "·'· ....,;ί'/,/,ίί/ίγ' 

.6 Χωρίς να αγνοούνται οι διατάξεις του.Κανονισμού.35ξ 
δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για το υλικό ή την ακεραιό- 
τητα χωρισμάτων όπου εμφανίζεται μόνο μία παύλα στους πί¬ 
νακες. 

.7 Η Αρχή θα καθορίζει, αναφορικά με τους χώρους κατη¬ 
γορίας (5), αν οι τιμές μόνωσης στον πίνακα 26.1 ή 26.2 θα 
εφαρμόζονται στα άκρα υπερστεγασμάτων και υπερκατα¬ 
σκευών και αν οι τιμές, μόνωσης στον πίνακα 26.3 ή 26.4 θα 
εφαρμόζονται στα εκτεθειμένα στον καιρό καταστρώματα. Σε 
καμιά περίπτωση οι απαιτήσεις της κατηγορίας (5) των πινά¬ 
κων 26,1 μέχρι 26.4 θα επιβάλλουν κλείσιμο των χώρων που 
κατά την κρίση της Αρχής δεν χρειάζεται να είναι περίκλειστου. 

. 3. Μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι συνεχείς οροφές ή επενδύ¬ 
σεις κλάσης «Β» σε συνεργασία με τα αντίστοιχα καταατρώ-. 
ματα ή διαφράγματα μετέχουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην 
απαιτούμενη μόνωση και ακεραιότητα ενός χωρίσματος. 

4. Κατά την έγκριση κατασκευαστικών λεπτομερειών πυ¬ 
ροπροστασίας η Αρχή θα λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο μετάδο¬ 
σης θερμότητας στις τομές και στα τερματικά σημεία των 
απαιτουμένων θερμικών φραγμάτων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Κανονισμό; 27. 

Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊά; διαφραγμάτων και καταστρωμάτων 
σε πλοία που δεν μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες. 

1. Επί πλέον προς την συμμόρφωση με τις ειδικές διατάξεις για 
την ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων και καταστρωμά¬ 
των, που αναφέρονται σε άλλα σημεία του Μέρους αυτού, η ελάχιστη 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμά¬ 
των θα είναι όπως καθορίζεται στον πίνακα 27.1 και στον πίνακα 
27.2. 

2. Οι ακόλουθες απαιτήσεις θα ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινά¬ 
κων: 

.1 Οι πίνακες 27.1 και 27.2 θα εφαρμόζονται αντίστοιχα στα 
διαφράγματα και καταστρώματα που χωρίζουν γειτονικούς χώρους. 

.2 Για τον καθορισμό των καταλλήλων βαθμών ακεραιότητας 
έναντι πυρκαϊάς που θα εφαρμόζονται σε χωρίσματα μεταξύ γειτονι¬ 
κών χώρων, οι χώροι αυτοί έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κίν¬ 
δυνο πυρκαϊάς που παρουσιάζουν όπως φαίνεται παρακάτω στις κα¬ 
τηγορίες (1) μέχρι (11). Ο τίτλος κάθε κατηγορίας είναι μάλλον τυ¬ 
πικός παρά περιοριστικός. Ο αριθμός μέσα στις παρενθέσεις, που 
προηγείται κάθε κατηγορίας αναφέρεται στον αριθμό της στήλης ή 
γραμμής των πινάκων που έχέι εφαρμογή. 

(1) Σταθμοί ελέγχου: 

Χώροι που περιέχουν πηγές ενέργειας .και φωτισμού ανάγκης. 
Οιακιστήριο και θάλαμος χαρτών. 

Χώροι που περιέχουν τις συσκευές ραδιοτηλεγραφίας του πλοίου. 
Χώροι κατάσβεσης πυρκαϊάς, σταθμοί ελέγχου και καταγραφής 
πυρκαϊάς. 

Χώρος ελέγχου των πρόωστηρίων μηχανημάτων όταν ευρίσκεται 
έξω από το χώρο μηχανών. 

Χώροι που περιέχουν τον κεντρικό εξοπλισμό συναγερμού πυρ-- 
καϊάς. 

(2) Διάδρομοι 

Διάδρομοι και προθάλαμοι επιβατών και "πληρώματος, 

(3) Χώροι ενδιαίτησης 

,'Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό .3,ΐυ έκτος απο οιαορο- 
μους. 

(4) Κλίμακες . 

Εσωτερικές κλίμακες, · ανελκυστήρες · και κυλιόμενες κλίμακες 
(εκτός από εκείνες, που περίέχονται εξ ολοκλήρου στους χώρους μη¬ 
χανών) και οι χώροι πού περικλείονται από τα περιφράγματά τους. 

Σημειώνεται σχετικά ότι κλίμακα περίκλειστη σε ένα μόνο επί¬ 
πεδο θα θεωρείται ως τμήμα του χώρου από τον οποίο δεν χωρίζεται 
με θύρα πυρασφαλείας. 

(5) Χώροι υπηρεσίας (μικρού κινδύνου πυρκαϊάς) ' 

Ερμάρια και αποθήκες που έχουν επιφάνειες κάτω από 2 πγ, στε- 

γνωστήρια και πλυντήρια. 

(6) Χώροι μηχανών κατηγορίας Α': 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.19. 


(7) Άλλοι χώροι μηχανών 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.20 εκτός από χώρους 
μηχανών κατηγορίας Α. 

(8) Χώροι φορτίου 

Όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται για φορτίο (περιλαμβανομέ- 
νων των δεξαμενών φορτίου πετρελαίου) και οχετοί και στόμια κυ¬ 
τών των χώρων αυτών, εκτός από τους χώρους ειδικής κατηγορίας. 

(9) Χώροι υπηρεσίας (μεγάλου κινδύνου πυρκαϊάς) 

Μαγειρεία, κυλικεία που περιέχουν συσκευές μαγειρικής, αποθή¬ 
κες χρωμάτων και λυχνιών, ερμάρια και αποθήκες που έχουν επιφά¬ 
νεια 2π»^ ή μεγαλύτερη και συνεργεία εκτός από εκείνα που αποτε¬ 
λούν τμήμα των χώρων μηχανών. 

(10) Ανοικτά καταστρώματα 

Χώροι ανοικτών καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περιπάτου 
που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαϊάς. Υπαίθριοι χώροι (οι εκτός 
των υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων χώροι). 

(11) Χώροι ειδικής κατηγορίας 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.18. 

.3 Κατά τον καθορισμό του βαθμού ακεραιότητας έναντι πυρ- 
καϊάς που θα εφαρμοσθεί σε χώρισμα μεταξύ δύο χώρων μέσα σε μια 
κύρια κατακόρυφη ζώνη ή οριζόντια ζώνη που δεν προστατεύεται 
από σύστημα αυτομάτου ραντισμού που πληροί τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 12, ή μεταξύ τέτοιων ζωνών από τις οποίες καμιά δεν 
προστατεύτεταί κατ’ αυτό τον τρόπο,θα εφαρμόζεται η υψηλότερη 
από τις δύο τιμές που δίνονται στους πίνακες. 

.4 Κατά τον καθορισμό του βαθμού ακεραιότητας έναντι πυρ- 
καϊάς που θα εφαρμοσθεί σε χώρισμα μεταξύ δύο χώρων ράσα σε μία 
κύρια κατακόρυφη ζώνη ή οριζόντια, ζώνη που προστατεύεται από 
σύστημα αυτόματου ραντισμού, που πληροί τις απαιτήσεις του Κανο¬ 
νισμού 12, ή μεταξύ τέτοιων ζωνών από τις οποίες και οι δύο προ¬ 
στατεύονται κατ’ αυτό τον τρόπο, θα εφαρμόζεται η.χαμηλότερη από 
τις δύο τιμές που δίνονται στους πίνακες. Όπου μία ζώνη που προ¬ 
στατεύεται από σύστημα αυτόματου ραντιαμού-και μία ζώνη που δεν 
προστατεύεται από σύστημα, αυτόματου 'ρανΐισμ'αύ συναντιόνται 
μέσα σέχώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας,-ή ύψηλότερή από τις δύο 
τιμές, που δίνονται-στους πίνακες θα εφαρμόζεται στο χώρισμα μετα¬ 
ξύ τών ζωνών. 

3. Μπορεί να'γίνέι αποδεκτό ότι, συνεχείς οροφές ή επενδύσεις 
κλάσης «Β» σε συνεργασία με τά αντίστοιχα καταστρώματα ή δια¬ 
φράγματα, μετέχουν εξ. ολοκλήρου ή εν μέρει στην απαιτουμένη μό¬ 
νωση και ακεραιότητα ενός χωρίσματος. 

4. Σε εξωτερικά οριακά χωρίσματα πόυ από τον Κανονισμό 23.1 
απαιτείται να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, μπορεί να 
γίνονται οπές για την τοποθέτηση παραθύρων και παραφωτίδων εφ’ 
όσον δεν απαιτείται από άλλη διάταξη του Κεφαλαίου αυτού να έχουν 
τα χωρίσματα αυτά ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α». 

Με όμοιο τρόπο, οι θύρες σε τέτοια διαφράγματα που δεν απαιτεί¬ 
ται να έχουν ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α» μπορούν να 
είναι από υλικά που ικανοποιούν την Αρχή, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27.1 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΔΙΑ¬ 
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΪ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΓΕΙΤΟΝΙ¬ 
ΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 


Χώροι | 

α) 

(2) 

0) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 


Α-0 ε/ 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Α-60 

Β 

Α-60 

Διάδρομοι (2) 

■ 

1 

Β-0^ 

. 

Β-0^, 

Α-0 

Β-06/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-15, 

Α-θ4/ 

Β 

Α-15 

Χώροι ενδιαίτησης (3) 

■ 

■ 

€§/ 

Β-0^, 

Α-Οΐ/ 

Β-0§/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Μ 

* 

Α-3Ό ! 
Α-0» | 

Κλίμακες (4) 

■ 



Β-0δ/', 
Α-ΟΙ/ 

Β-οε/, 

Α-01/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 


Β 

Α-15 

Χώροι υπηρεσίας (μι- I 

κρού κινδύνου) (3) 

■ 


■ 


οε/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Χώροι μηχανών κα¬ 
τηγορίας Α (δ) 

■ 

■ 

■ 


■ 

■ 

Α-0 

Β 

Α-60 

Β 

Α-60 

Αλλοι χώροι μηχα¬ 
νών (7) 



■ 


■ 


■ 

1 

Β 

Β 

Β 

Ζίίρ.ο ι "οφτίουίδ) 

■ 

■ 


■ 

■ 


Β 



ΙΡΙ 

ΕΒ 

Χώροι υπηρεσίας (με-: 
γάλου κινδύνου). (9) 

. " ■ .'· - 










Α-30 

Ανοικτά - καταστρώ¬ 
ματα (10) 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 



■ 

ΕΕΗ 

Χώ'ρόι ειδικής κατη¬ 
γορίας (11) 

1 

1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Β 

Β 

Α-0 


Σημειώσεις: Εφαρμόζονται στους πίνακες 27.1 και 27.2 ανάλογά με την 
περίπτωση. 

β) Για να διευκρινιαθεί ποια τιμή εφαρμόζεται βλέπε Κανονισμούς 25 και 
29. · . 

δ) Όπου οι χώροι ευρίσκονται στην ίδια αριθμητική κατηγορία και εμφανί¬ 
ζεται ο δείκτης δ, τότε απαιτείται διάφραγμα ή κατάστρωμα της ακε¬ 
ραιότητας που δίνουν οι πίνακες μόνον όταν οι γειτονικοί χώροι προορί¬ 
ζονται για διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, στην κατηγορία (9), 
ένα μαγειρείο που συνορεύει με άλλο μαγειρείο δεν απαιτεί διάφραγμα, 
αλλά μαγειρείο που συνορεύει με αποθήκη χρωμάτων απαιτεί διάφραγμα 
«Α - Ο». 

ο) Διαφράγματα, που χωρίζουν το οιακιστήριο από το δωμάτιο χαρτών 
μπορούν να είναι κλάσης «Β - Ο». 
ύ) Βλέπε παραγράφους 2.3 και 2.4 του Κανονισμού αυτού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27.2 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΓΕΙΤΟΝΙ¬ 
ΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 


Χώρος 1 Χώρος 

Η-κάτω . * άνω 

.-1 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(Π) 

.Σταθμοί 

/ελέγχου 

(1) 


Β 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Β 

Α-0 

Β 

Α-30 



Α-0 

Β 

Β 

Α-0 

Β 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Χώροι ενδιαίτησης 

Υ 

(3)1 

Α-60 

■ 


■ 

Α-0 

■ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-30 

Α-ΟύΙ 

Κλίμακες 

(4) 

Β 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

29 

Β 

Α-0 

ίίΧώροι υπηρεσίας (μι-, 
(κρού κινδύνου) 

(5)ί 

χΑ-15 

) 

Α-0 

Α-0 

' 

Α-0 

■ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 ! 

Χώροι μηχανών κα- 
,τηγορίας Α· 

«0 

Α-60 


Α-60 

Α-60 

Α-60 

■ 

Α-60 

11 

Α-30 

Α-60 

Β 

Α-60 ί 

Αλλοι χώροι μηχα¬ 
νών 

(V 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

• 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Α-0 


Α-0 

Χώροι φορτίου 

(8) 

Α-60 

Εϋ 

■Ε9ΒΙ 

Α-0 

Β 

Β 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Β 

Α-0 

Χώροι υπηρεσίας (με- 
γάλου κινδύνου)- -. 

(9) 


Α-30, 

Α 


Α-30 
Α-0 & 

Α-0 

■ 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

* 

Α-30 

Ανοικτά ·' καταστρώ¬ 
ματα - V . 

(10) 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

ϋ 

01 

Χώροι ειδικής κατη¬ 
γορίας ': ■·* 

(11) 


Β 

Μ 

Α-15 

Α-0 

Α-30 


Β 

Α-30 

Β 

Α-0 


β) Για την εφαρμογή του Κανονισμού 24.1.2, όπου εμφανίζονται οι τιμές «Β 
- Ο» χαι «Ο» στον πίνακα 27.1 8α λαμβάνονται ως «Α - Ο», 
ί) Δεν χρειάζεται να τοποθετείται μόνωση πυρασφαλείας αν ο χώρος μηχα¬ 
νών κατηγορίας (7) κατά την γνώμη της Αρχής παρουσιάζει μικρό ή κα- 
. θόλου κίνδυνο πυρκάϊάς.. 

* Όπου’ εμφανίζεται αστερίσκος στους πίνακες το χώρισμα απαιτείται να εί¬ 
ναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό αλλά δεν. απαιτείται να είναι 
κλάσης «Α». 

Για την εφαμρογή του Κανονισμού 24.1.2, όπου υπάρχει αστερίσκος στον 
' πίνακα 27.2 θα λαμβάνεται ως «Α - Ο», εκτός από τις κατηγορίες (8) και 
( 10 ). 
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Κανονισμός 28. 

Μέσα διαφυγής. 

1. Τα κλιμακοστάσια και οι κλίμακες θα έχουν τέτοια διάταξη ώ¬ 
στε να παρέχουν μέσα άμεσης διαφυγής πρός το κατάστρωμα επιβί¬ 
βασης στις σωσίβιες λέμβους και σχεδίες, από όλους τους χώρους 
επ'ιβατών και πληρώματος- και από τους χώρους, στους οποίους 
απασχολείται συνήθως το πλήρωμα; εκτός από τους χώρους μηχα¬ 
νών. 

Ειδικότερα θα πληρούνται οι ακόλουθες διατάξεις: 

. 1 Κάτω από το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων θα προ- 
βλέπονται δύο μέσα διαφυγής, από τα οποία τουλάχιστον ένα θα εί¬ 
ναι ανεξάρτητο στεγανών θυρών, από κάθε στεγανό διαμέρισμα ή 
παρόμοια περιορισμένο χώρο ή συγκρότημα χώρων. Κατ’ εξαίρεση η 
Αρχή μπορεί να επιτρέψει ένα μόνο μέσο διαφυγής, αφού λάβει κα¬ 
τάλληλα υπόψη της τη φύση και θέση των χώρων και τον αριθμό των 
ατόμων που θα μπορούσαν κανονικά να ενδιαιτηθούν ή να απασχο¬ 
ληθούν εκεί. 

.2 Πάνω από το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων δα προ- 
βλέπονται δύο τουλάχιστον μέσα διαφυγής από κάθε κύρια κατακό- 
ρυφη ζώνη ή παρόμοια περιορισμένο χώρο ή συγκρότημα χώρων από 
τα οποία ένα τουλάχιστον θα παρέχει διέξοδο σε κλιμακοστάσιο, που 
αποτελεί κατακόρυφη διαφυγή. 

.3 Αν ο σταθμός ραδιοτηλεγραφίας δεν έχει απ’ ευθείας διέξοδο 
στο ανοικτό κατάστρωμα θα προβλέπονται δύο μέσα διαφυγής ή 
πρόσβασης στο σταθμό αυτό ένα από τα οποία μπορεί να είναι παρα- 
φωτίδα ή παράθυρο επαρκούς μεγέθους ή άλλο μέ.σο που να ικανο¬ 
ποιεί την Αρχή. 

.4 Διάδρομος ή. τμήμα διαδρόμου από τον οποίον υπάρχει μία 
μόνο οδός διαφυγής δεν θα υπερβαίνει σε μήκος: 

Τα 13 μέτρα, για πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 
.. επιβάτες, και 

τα,7 μέτρα για πλοία που. δεν μεταφέρουν περισσότερους από 36 
επιβάτες. . ' · ' · ν : ' · "·. ·.'··"· ; · 

. .5;. Ένα τουλάχιστον από τα μέσα διαφυγής πόυ άπάίτούντάί .από : 
" τις παραγράφους 1;1 κάι 1.2 θα άποτελείται από ένα.εύκολα προσιτό 
■ περίκλειστο κλιμακοστάσιο που θα παρέχει συνεχή προστασία από 
; την πυρκαϊά από το επίπεδο έκδήλώσής της μέχρι τα,αντίστοιχα κα- 
ταστρώματα επιβίβασης στιςσωσίβιες λέμβους και-σχεδίες, ή μέχρι 
τό υψηλότερο επίπεδο που εξυπηρετείται από το κλιμακοστάσιο, . 

- οποιοδήποτε είναι υψηλότερο. Όπου όμως η Αρχή έχει χορηγήσει 
εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.1, το μοναδικό 
μέσο διαφυγής θα παρέχει ασφαλή διαφυγή κατά τρόπο που να ικα¬ 
νοποιεί την Αρχή. Το πλάτος, ο αριθμός και η συνέχιση των κλιμά¬ 
κιων θα ικανοποιούν την Αρχή; 

.6 Η προστασία της πρόσβασης από τα περιφράγματα των κλι¬ 
μακοστασίων προς τις περιοχές επιβίβασης στις σωσίβιες λέμβους 
και σχεδίες θα ικανοποιεί την Αρχή. 

.7 Κλίμακες που εξυπηρετούν μόνο ένα χώρο και ένα εξώστη στο 
χώρο αυτό δεν θα θεωρούνται ότι αποτελούν ένα από τα απαιτούμενα 
μέσα διαφυγής. 

2.1. Στους χώρους ειδικής κατηγορίας ο αριθμός και η διάταξη των . 
μέσων διαφυγής τόσο κάτω όσο και πάνω από το .κατάστρωμα ατε- 

- γανών διαφραγμάτων θα ικανοποιεί την Αρχή και γενικά η ασφάλεια 
πρόσβασης στο κατάστρωμα επιβίβασης θα είναι τουλάχιστον ισοδύ¬ 
ναμη με εκείνη που προβλέπεται από τις παραγράφους 1.1, 1.2, 1.5 
και 1.6. 

2.2. Μία από τις οδούς διαφυγής από τους χώρους μηχανών, όπου, 
απασχολείται κανονικά το πλήρωμα, θα αποφεύγει την άμεση πρό¬ 
σβαση σε οποιοδήποτε χώρο ειδικής κατηγορίας. 

• 3.1. Θα προβλέπονται δύο μέσα διαφυγής από κάθε χώρο μηχανών. 
Ειδικότερα θα πληρούνται οι ακόλουθες διατάξεις. 

.1. Όπου ο χώρος ευρίσκεται κάτω από το κατάστρωμα στεγα¬ 
νών διαφραγμάτων τα δύο μέσα διαφυγής θα αποτελούνται είτε: 

.1.1 Από δύο συστήματα-χαλύβδινων κλιμάκων, σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη απόστασή- μεταξύ τους, που οδηγούν σε θύρες στο ανώ¬ 
τερο τμήμα του χώρού κατά παρόμοιο τρόπο διαχωρισμένες, καί από 
τις οποίες παρέχεται διέξοδος προς , τα αντίστοιχα καταστρώματα 
επιβίβασης στις σωσίβιες λέμβους και σχεδίες. Μία από τις κλίμακες 
αυτές θα παρέχει συνεχή προστασία από την πυρκαϊά από το κατώ¬ 
τερο τμήμα του χώρου μέχρι μια ασφαλή θέση έξω από τον χοόρο. 


.1.2 Από μία χαλύβδινη κλίμακα, που οδηγεί σε θύρα, στο ανώτερο 
τμήμα του χώρου από την οποία παρέχεται διέξοδος προς το κατά¬ 
στρωμα επιβίβασης, κάι επιπλέον, στο κατώτερο τμήμα του χώρου 
και σε θέση αρκετά απομακρυσμένη από την κλίμακα που αναφέρ¬ 
θηκε, από μία χαλύβδινη θύρα ικανή να χειρίζεται από κάθε πλευρά 
που θα παρέχει πρόσβαση προς ασφαλή οδό διαφυγής από το κατώ¬ 
τερο τμήμα του χώρου προς το κατάστρωμα επιβίβασης. 

;2. Όπου ο χώρος ευρίσκεται πάνω από το κατάστρωμα στεγα¬ 
νών διαφραγμάτων τα δύο μέσα διαφυγής θα ευρίσκονται σε όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους και οι θύρες στις οποίες 
καταλήγουν αυτά τα μέσα διαφυγής θα ευρίσκονται σε θέση από την 
οποία παρέχεται διέξοδος προς τα αντίστοιχα καταστρώματα επιβί¬ 
βασης στις σωσίβιες λέμβους και σχεδίες. Όπου τέτοια μέσα διαφυ¬ 
γής· απαιτούν την χρήση κλιμάκων, οι κλίμακες αυτές θα είναι χα¬ 
λύβδινες. · .- 

3.2. Σε πλοίο ολικής χωρητικότητας κάτω από 1000 κόρους η Αρ¬ 
χή μπορεί να επιτρέψει ένα μόνο μέσο διαφυγής αφού λάβει κατάλ¬ 
ληλα υπόψη της το πλάτος και τη διάταξη του ανώτερου τμήματος 
του χώρου και σε πλοίο ολικής χωρητικότητας 1000 κόρων και άνω 
μπορεί να επιτρέψει ένα μόνο μέσο διαφυγής από οποιοδήποτε τέτοιο 
χώρο, εφ’ όσον είτε μία θύρα είτε μία χαλύβδινη κλίμακα παρέχει 
ασφαλή οδό διαφυγής προς το κατάστρωμα επιβίβασης, αφού λάβει 
κατάλληλα υπόψη της τη φύση και θέση του χώρου και αν κανονικά 
απασχολούνται άτομα στο χώρο αυτό. . 

4. Οι ανελκυστήρες δεν θα θεωρούνται σε καμιά περίπτωση ότι 
αποτελούν ένα από τα απαιτούμενα μέσα διαφυγής. 

Κανονισμός 29. 

Προστασία κλιμάκων και ανελκυστήρων σε χώρους ενδιαίτησης και 
υπηρεσίας. 

1. Όλες οι κλίμακες θα έχουν σκελετό κατασκευασμένο από χάλυβα 

εκτός αν η Αρχή εγκρίνει την χρήση άλλου ισοδύναμου υλικού, και θα 
περιλείονται από περιφράγματα^ που αποτελούνται από χωρίσματα 
κλάσης «Α» με αποτελεσματικά μέσα-κλεισίματος όλων των ανοιγ- 
,μάτων, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: · ’ V. . ' 

.1 Κλίμακα πόυ συνδέει μόνο δύο καταστρώματα δεν χρειάζεται ; 
να είνάί περίκλειστη έφ’.όσον η ακεραιότητα, του. καταστρώματος 
διατηρείται μεκατάλληλα διαφράγματα ή-θύρες σε ένα χώρο μεταξύ 
καταστρωμάτων.. Όταν μία .κλίμακα είναι περίκλειστη σε ένα χώρο 
μεταξύ καταστρωμάτων, το περίφραγμα της κλίμακας, θα προστα¬ 
τεύεται σύμφωνά με τους πίνακες για καταστρώματα στους Κανονι¬ 
σμούς 26 και 27. 

.2 Κλίμακες μπορούν να τοποθετούνται χωρίς περιφράγματα σε 
κοινόχρηστο χώρο, με την προϋπόθεση ότι ευρίσκονται εξ ολοκλήρου 
μέσα στον κοινόχρηστο αυτό χώρο. 

2. Τα περιφράγματα των κλιμάκων θα έχουν απ’ ευθείας επικοινω¬ 
νία με τους διαδρόμους και επαρκή επιφάνεια για την αποφυγή συ¬ 
νωστισμού, λαμβανομένου υπ’ όψη του αριθμού των ατόμων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις κλίμακες σε περίπτωση ανάγκης. 
Όσο είναι πρακτικά δυνατό, τα περιφράγματα των κλιμάκων δεν θα 
παρέχουν απ’ ευθείας πρόσβαση σε καμπίνες, ερμάρια υπηρεσίας ή 
άλλους περίκλειστους χώρους που περιέχουν καύσιμα στους οποίους 
είναι πιθανό να εκδηλωθεί πυρκαϊά. 

3. Τα φρεάτια των ανελκυστήρων θα είναι έτσι κατασκευασμένα ώ¬ 
στε να εμποδίζουν την διέλευση καπνού και φλογών από ένα χώρο 
μεταξύ καταστρωμάτων σε άλλο τέτοιο χώρο και θα εφοδιάζονται με 
μέσα κλεισίματος τέτοια που να επιτρέπουν τον έλεγχο ρευμάτων 
αέρα και καπνού. 

Κανονισμός 30 

Ανοίγματα σε χωρίσματα κλάσης «Α» 

1. Εκτός από τα ανοίγματα φόρτωσης μεταξύ χώρων φορτίου, χώ¬ 
ρων ειδικής κατηγορίας, αποθηκών και χώρων αποσκευών και μετα¬ 
ξύ τέτοιων χώρων και των εκτεθειμένων στον καιρό καταστρωμάτων 
όλα τα ανοίγματα θα εφοδιάζονται με μόνιμα προσαρμοσμένα μέσα 
κλεισίματος τα οποία θα είναι τουλάχιστον τόσο ανθεκτικά στην πυρ- 
καϊά όσο τα χωρίσματα στα οποία τοποθετούνται. 

2. Η κατασκευή όλων των θυρών και των πλαισίων τους στα χωρί¬ 
σματα κλάσης «Α» μαζί με τα μέσα ασφάλισής τους στην κλειστή 
θέση, θα εξασφαλίζουν αντοχή στην πυρκαϊά καθώς και στη διέλευση 
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έαπνού και φλογών, όσο 4νοα πρακτικά δυνατό, ισοδύναμη με εκείνη 
-ών διαφραγμάτων στα οποία ευρίσκονται οι θύρες. Τέτοιες θύρες και 
χλαίσια θυρών θα κατασκευάζονται από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο 
'λικό. Οι στεγανές θύρες δεν χρειάζεται να μονώνονται. 

Κάθε θύρα θα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει από κάθε πλευρά, 
[ου-διαφράγματος από ένα μόνο άτομο. 

4;ι ΟιIθύρες|πυρασφαλείας : στα "διαφράγματα των κύριων κατακό- 
σύφων ζωνών και των περιφραγμάτων των κλιμάκων εκτός από τις 
μηχανοκίνητες στεγανές θύρες και εκείνές που είναι κανονικά κλει¬ 
δωμένες θα είναι αυτοκλειόμενου τύπου ικανές να κλείνουν με κλίση 
του πλοίου 3,5° που να αντιτίθεται στο κλείσιμο. Η ταχύτητα κλεισί¬ 
ματος των θυρών θα ελέγχεται, αν απαιτείται, έτσι ώστε να αποφεύ¬ 
γεται ο κίνδυνος για άτομα. Ολες οι θύρες αυτές εκτός από εκείνες 
που κανονικά είναι κλειστές, θα είναι ικανές να απελευθερώνονται 
από ένα σταθμό ελέγχου είτε ταυτόχρονα είτε κατά ομάδες και επί¬ 
σης ανεξάρτητα από θέση κοντά στη θύρα. Ο μηχανισμός απελευθέ¬ 
ρωσης θα είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιάσμένος ώστε η θύρα να κλεί¬ 
νει αυτόματα στην περίπτωση βλάβης του συστήματος ελέγχου. Πάν¬ 
τως, εγκεκριμένες μηχανοκίνητες στεγανές θύρες θα θεωρούνται απο¬ 
δεκτές για το σκοπό αυτό. Δεν θα επιτρέπονται άγκιστρα συγκράτη¬ 
σης που δεν απελευθερώνονται από σταθμό ελέγχου. Όταν επιτρέ¬ 
πονται διπλές περιστρεφόμενες θύρες αυτές θα έχουν διάταξη μανδάτ 
λωσης η οποία θα λειτουργεί αυτόματα με την λειτουργία του συστή¬ 
ματος απελευθέρωσης της θύρας. 

5. ,Όπου ένας χώρος προστατεύεται από σύστημα αυτόματου ραντι- 
αμού που πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 12 ή έχει συνεχή 
οροφή κλάσης «Β», τα ανοίγματα σε καταστρώματα που δέν σχημα¬ 
τίζουν βαθμίδες σε κύριες κατακόρυφες ζώνες ούτε διαχωρίζουν ορι¬ 
ζόντιες ζώνες θα κλείνουν κατά τρόπο εύλογα στεγανό καιτα κατα¬ 
στρώματα αυτά θα πληρούν τις απαιτήσεις ακεραιότητας κλάσης 
«Α» όσο είναι λογικό και πρακτικό κατά την κρίση της Αρχής. 

6. Οι απαιτήσεις για ακεραιότητα κλάσης «Α» των εξωτερικών 
οριακών χωρισμάτων του πλοίου δεν θα εφαρμόζονται στα γυάλινα 
"τμήματα, στα παράθυρα και στις παραφώτίδες.-Κατά. παρόμοιο 
τρόπο οι απαιτήσεις για ακεραιότητα.κλάσής «Α» δεν θά εφαρμόζον¬ 
ται σε εξωτερικές θύρες υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων. ; 

; . ..·{■ - - Κανονισμός 31 ■ ■ , ' " ·' 

, Ανοίγματα σε χωρίσματα κλάσης «Β» 

1. Οι θύρες και τα πλαίσιά τους σε χωρίσματα κλάσης «Β” και " τα 
μέσα ασφάλισής τους θα εξασφαλίζουν τρόπο κλεισίματός, που θα έ- 
χει αντίσταση στην πυρκαϊά, όσο είναι πρακτικά δυνατό ισοδύναμη 
με εκείνη των χωρισμάτων, με την εξαίρεση ότι μπορεί να επιτρέπον¬ 
ται ανοίγματα αερισμού στο κατώτερο τμήμα τέτοιων θυρών. Οπου 
υπάρχει τέτοιο άνοιγμα στη θύρα-ή κάτω από αυτήν, η ολική καθαρή 
επιφάνεια οποιουδήποτε. τέτοιου ανοίγματος ή ανοιγμάτων δεν θα 
υπερβαίνει τα 0,05ιη2. Όπου τέτοιο άνοιγμα έχει άνοιχθεί σε θύρα 
θα εφοδιάζεται με πλέγμα κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. Οι 
θύρες θα είναι άκαυστες. 

2. Οι απαιτήσεις για ακεραιότητα κλάσης «Β» των εξωτερικών 
οριακών χωρισμάτων.του πλοίου δεν θα εφαρμόζονται-στα γυάλινα 
τμήματα, στα παράθυρά κάι στις παραφωτίδες. Κατά παρόμοιο 
τρόπο οι απαιτήσεις για ακεραιότητα κλάσης «Β» δεν θα εφαρμόζον¬ 
ται σε εξωτερικές θύρες υπερκατασκευών κάι υπερστεγασμάτων. Για 
πλοία που δεν μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες η Αρχή 
μπορεί να επιτρέψει την χρήση καυσίμων υλικών σε θύρες που διαχω¬ 
ρίζουν καμπίνες από ατομικούς- εσωτερικούς χώρους υγιεινής όπως 
λουτρά.· 

3. Όπου είναι εγκατεστημένο σύστημα αυτόματου ραντισμού που 
πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 12: 

.1 Τα ανοίγματα σε καταστρώματα, που δεν σχηματίζουν βαθμί- 
' δες σε κύριες κατακόρυφες ζώνες ούτε διαχωρίζουν οριζόντιες ζώνες 
θα κλείνουν κατά .τρόπο εύλογα στεγανό και τα καταστρώματα αυτά 
θα πληρούν τις απαιτήσεις ακεραιότητας.κλάσης «Β» όσο είναι λογι¬ 
κό και πρακτικό.κατά την κρίση, της Αρχής, και, 

.2 Τα ανοίγματα,σε.διαφράγματα διαδρόμων από υλικά κλάσης 
«Β» θα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
! " 25. 

Κανονισμός 32 
Συστήματα αερισμού. 


1. Επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους α,πό 36 επιβά¬ 
τες. 

1.1 Το σύστημα αερισμού επιβατηγού πλοίου που μεταφέρει περισ- 
σότερους’από 36 επιβάτες, επιπλέον προς τις απαιτήσεις του μέρους 
αυτού του Κανονισμού αυτού θα πληροί επίσης τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 16.2 μέχρι 16.9. 

1.2 Γενικά, οι ανεμιστήρες αερισμού θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε 
οι αγωγοί που καταλήγουν σε διάφορους χώρους να παραμένουν 
μέσα στήν κύρια κ.ατακόρυφη ζώνη. 

1.3- Όπου τα συστήματα αερισμού διαπερνούν καταστρώματα, θα 
λαμβάνονται προφυλάξεις, επί πλέον εκείνων που αναφέρονται στην 
ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάζ του καταατρώ[χατοζ που απαιτείται 
από τους Κανονισμούς 18.1.1 και 30.5, για την μείωση της πιθανό¬ 
τητας διέλευσης καπνού και θερμών αερίων από ένα χώρο μεταξύ 
καταστρωμάτων σε άλλο τέτοιο χώρο μέσω του συστήματος. Επί 
πλέον προς τις απαιτήσεις μόνωσης που περιλαμβάνονται στον Κανο¬ 
νισμό αυτό οι κατακόρυφοι αγωγοί θα μονώνονται, αν είναι αναγ¬ 
καίο, όπως απαιτείται από τους αντίστοιχους πίνακες του Κανονι¬ 
σμού 26. 

1.4 Εκτός από τους χώρους φορτίου, οι αγωγοί αερισμού θα κατα¬ 
σκευάζονται από τα παρακάτω υλικά: 

.1 Αγωγοί με επιφάνεια διατομής όχι μικρότερη από 0,07 5πι2 
και όλοι οι κατακόρυφοι αγωγοί, που εξυπηρετούν περισσότερους 
από ένα χώρο μεταξύ καταστρωμάτων θα κατασκευάζονται από χά¬ 
λυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, 

.2 αγωγοί με επιφάνεια διατομής μικρότερη από 0,075ηι2 εκτός 
από τους κατακόρυφους αγωγούς που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.4.1 θα κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. Όπου τέτοιοι αγωγοί 
διαπερνούν χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β» θα δίνεται ιδιαίτερη προ¬ 
σοχή στην εξασφάλιση της ακεραιότητας έναντι πυρκαϊάς του δια¬ 
φράγματος. 

,3 τμήματα αγωγού μικρού μήκους που δεν υπερβαίνουν γενικά 
τα 0,02πι2 σε επιφάνεια διατομής ούτε τα 2 γπ σε μήκος δεν.χρειάζε¬ 
ται, να είναι άκαυστα, εφ’ όσου πληρούνται όι ακόλόυθοι .όροι:; 

.3.1.. ο αγωγός-είναι κατασκευασμένος,από.υλικό περιορισμένου.κίν- 
δύνου πυρκαϊάς που ικανοποιεί την Αρχή, 

•3.2 ό αγωγός χρήσιμόπόιείταί μόνό στο ίακράίο τεΧικό σημείΟίφου;· 
συστήματος αερισμούς και · -, ... . ; Μ: 

.3.3. 0 αγωγός δέν έυρίσκεται πλησίέστερα από δΟΟίϊΐίη, μετρούμενα 
κατά το μήκος τούς, από διέλέυση μέσω χωρίσματος κλάσης «Α» ή 
«Β» περιλάμβανομένών στοιχειών συνεχών, οροφών κλάσης «Β»,;. 
115 Όπου περίκλειστος χώρος κλιμακοστασίου αερίζεται, ο αγωγός 
•ή οι αγωγοί θα λαμβάνονται από τό διαμέρισμα" ανεμιστήρων ανε¬ 
ξάρτητα από άλλους αγωγούς του συστήματος αερισμού, και δεν θα 
εξυπηρετούν οποιοδήποτε άλλό χώρο. 

1.6 Όλος ο τεχνητός αερισμός, εκτός από τον αερισμό του χώρου 
μηχανών και φορτίου και οποιοδήποτε εναλλακτικό σύστημα που 
μπορεί να απαιτείται από τον Κανονισμό 16.6 θα εφοδιάζεται με 
μέσα ελέγχου συγκεντρωμένα έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι ανεμι¬ 
στήρες να σταματούν από οποιαδήποτε από δύο χωριστές θέσεις που 
θα ευρίσκονται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. 
Τά μέσα ελέγχου που προβλέπονται για τον τεχνητό αερισμό που 
εξυπηρετεί τους χώρους μηχανών θα συγκεντρώνονται έτσι ώστε να 
μπορούν νά χειρίζονται από δύο θέσεις, μια από τις οποίες θα ευρί- 
σκεται έξω από τους χώρους αυτούς. Οι ανεμιστήρες που εξυπηρετούν 
τα συστήματα τεχνητού αερισμού των χώρων φορτίου θα μπορούν να 
σταματούν από μια ασφαλή θέση, έξω από τους χώρους αυτούς. 

2. Επιβατηγά πλοία, που δεν μεταφέρουν περισσότερους από 36 
επιβάτες. 

2.1 Το σύστημα αερισμού των επιβατηγών πλοίων, που δεν μεταφέ¬ 
ρουν περισσότερους από 36 επιβάτες θα πληροί τον Κανονισμό 16. 

Κανονισμός 33. 

Παράθυρα και παραφωτίδες. 

1. Όλα τα παράθυρα και οι παραφωτίδες σε διαφράγματα που ευρί- 
σκονται μέσα στους χώρους ενδιαίτησης και.υπηρεσίας και σταθμούς 
ελέγχου, εκτός από εκείνα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του Κανονισμού 30;-6 και του Κανονισμού 31.2, θα κατασκευάζονται 
έτσι ώστε να διατηρούν τις απαιτήσεις ακεραιότητας του τύπου των 
διαφραγμάτων, στα οποία είναι τοποθετημένα. 
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2. Χωρίς να αγνοούνται οϊ απαιτήσεις ίων πινάκων των Κανονι¬ 
σμών 26 και 27: -Λ.· 

.1 όλα τα παράθυρα και οι παραφωτίδες σε διαφράγματα που 
χωρίζουν τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σταθμούς ελέγ¬ 
χου από το ύπαιθρο θα κατασκευάζονται με πλαίσια από χάλυβα ή 
άλλο κατάλληλο υλικό. Το γυαλί θα συγκρατείται με στιλπνή αρμο- 
; καλύπτρα ή γωνία. 

.2 θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ακεραιότητα έναντι, πυρ- 
καϊάς των παραθύρων, που αντικρύζουν ανοικτούς ή κλειστούς χώ¬ 
ρους επιβίβασης στις σωσίβιες λέμβους και σχεδίες* και στην ακε¬ 
ραιότητα έναντι πυρκαϊάς των παραθύρων που ευρίσκονται κάτω από 
τέτοιους χώρους-σε τέτοια θέση ώστε η καταστροφή τους κατά την 
διάρκεια πυρκαϊάς να μπορούσε να εμποδίσει την καθαίρεση, ή την 

■ επιβίβαση στις σωσίβιες λέμβους ή σχεδίες. 

Κανονισμός 34. 

Περιορισμένη χρήση καυσίμων υλικών. 

1. Με εξαίρεση τους χώρους φορτίου,- ταχυδρομείου, αποσκευών ή 
τους ψυκτικούς θαλάμους των χώρων υπηρεσίας όλες οι επενδύσεις, 
τα στηρίγματα, οι οροφές και οι μονώσεις θα είναι από άκαυστα υλι¬ 
κά. Τμήματα διαφραγμάτων ή καταστρωμάτων που χρησιμοποιούν¬ 
ται για την υποδιαίρεση ενός χώρου για σκοπούς χρήσης ή διακόσμη- 
σης θα είναι επίσης από άκαυστο υλικό. 

2. Φράγματα ατμών και συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούν¬ 
ται σε συνδυασμό με μόνωση, καθώς επίσης και η μόνωση των εξαρ¬ 
τημάτων σωληνώσεων για συστήματα ψύξης δεν χρειάζεται να είναι 
άκαυστα αλλά θα περιορίζονται στην ελάχιστη πρακτικά δυνατή πο¬ 
σότητα και οι εκτεθειμένες επιφάνειές τους θα έχουν ιδιότητες αντί¬ 
στασης στην εξάπλωση της φλόγας, που θα ικανοποιούν την Αρχή. 

3. Οι ακόλουθες επιφάνειες θα έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξά- ■ 
πλωσης φλόγας:* . 

.1 Εκτεθειμένες επιφάνειες σε διαδρόμους,και περιφράγματα κλι- 
, . μακόστασίων και εκτεθειμένες επιφάνειες διαφραγμάτωνκαιεπενδύ- 
σειςτοιχωμάτων. και οροφών σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης και 
υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου. 

·. >2 Επιφάνειές κρυφών ή απρόσιτων χώρων σε χώρους ενδιαίτη- 
σης, υπηρεσίας καισταθμούςελέγχού. 

4. Ο συνολικός όγκος των καυσίμων επικαλύψεων, σκαλισμάτων 

■ διακοσμήσεών και επιστρώσεων σε οποιοδήποτε χώρο ενδιαίτησης 
καί υπηρεσίας, δεν θά υπερβαίνει όγκο ισοδύναμο προς επίστρωση 
πάχους 2,5 γππι στην συνδυασμένη επιφάνεια των τοιχωμάτων, και 
των οροφών. Στην περίπτωση πλοίων εφοδιασμένων με σύστημα αυ¬ 
τόματου ραντισμού που πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 12, ο. 
παραπάνω όγκος μπορεί να περιλαμβάνει μερικά καύσιμα υλικά, που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή χωρισμάτων κλάσης «Ο». 

5. Οι επιστρώσεις που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες και επενδύ¬ 
σεις που καλύπτονται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 θα έχουν 
θερμαντική ικανότητα που δεν υπερβαίνει την τιμή 45Μ1 /γπ 2 της 
επιφάνειας για το χρησιμοποιούμενο πάχος. 

6. Η επίπλωση στους διαδρόμους και στους περίκλειστους χώρους 
κλιμακοστασίων θα περιορίζεται στο ελάχιστο. 

7. Χρώματα, βερνίκια και αλλα τελικά επιχρίσματα, που χρησιμο¬ 
ποιούνται σε εκτεθειμένες εσωτερικές επιφάνειες δεν θά είναι ικανά 
να παράγουν υπερβολική ποσότητα καπνού και τοξικών προϊόντων. 

8. Οι πρωτεύουσες επιστρώσεις καταστρωμάτων, αν τοποθετούνται 
στους χώρους ενδιαίτησης-και υπηρεσίας και στους σταθμούς ελέγ¬ 
χου, θα είναι από εγκεκριμένο υλικό που δεν θα αναφλέγεται εύκολα, 
ή δεν θα προκαλεί κινδύνούς τοξικότητας ή έκρηξης σε υψηλές Θερμο¬ 
κρασίες.** 

Κανονισμός 35. 

Λεπτομέρειες Κατασκευής. 

1. Σε χώρους ενδιαίτησης,και υπηρεσίας, σταθμούς ελέγχου, δίαδρό- 

Γίνεται μνεία των Οδηγιών γιά την Αξιολόγηση των σχετικών με τον .κίν¬ 
δυνο Πυρκαϊάς Ιδιοτήτων Τλίκών, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό 
με την απόφαση Α(166) (Ε8.ΐν). 

Γίνεται μνεία των Βελτιωμένων Προσωρινών Οδηγιών για τις Μεθόδους 
Δοκιμής Πρωτευουσών Επιστρώσεων Καταστρωμάτων που υιοθετήθηκαν 
από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.214(νΐΙ). 


μους και κλίμακες: 

■1 Κλειστοί κενοί χώροι πίσω από οροφές, χωρίσματα ή επενδύ¬ 
σεις θα υποδιαιρούνται κατάλληλα με φράγματα αέρα που εφαρμό¬ 
ζουν καλά, σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη από 14ηι. 

.2 Κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, τέτοιοι κλειστοί κενοί χώροι 
περιλαμβανόμενων των χώρων πίσω από τις επενδύσεις κλιμάκων 
οχετών κ.λ.π. θα κλείνονται σε κάθε κατάστρωμα. 

2. Η κατασκευή των οροφών και διαφραγμάτων θα είναι τέτοια ώ- 
στε, χωρίς να παραβλάπτεται ή αποτελεσματικότητα της πυροπρο¬ 
στασίας να είναι δυνατόν στις περιπολίες πυρκαϊάς να ανακαλύπτουν 
καπνό που προέρχεται από κρυφές και απρόσιτες θέσεις, εκτός αν κα¬ 
τά την γνώμη της Αρχής δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαϊάς 
στις θέσεις αυτές. 

Κανονισμός 36. 

Συστήματα αυτομάτου ραντισμού, ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς ή συστήματα αυτόματης ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς. 

1. Σε οποιοδήποτε πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται αυτό το Μέρος θα ·· 
εγκαθίσταται σε όλη την έκταση κάθε χωριστής, ζώνης, είτε κατακό- 
ρυφης είτε οριζόντιας, σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρε¬ 
σίας και όπου θεωρείται αναγκαίο από την Αρχή, στους σταθμούς 
ε ^- ε ΤΧ00, εκτός από τους χώρους που δεν παρουσιάζουν σημαντικό 
κίνδυνο πυρκαϊάς (όπως κενοί χώροι, χώροι υγιεινής κ.λ,π.) είτε: 

.1 Σύστημα αυτόματου ραντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς εγκεκριμένου τύπου, που πληροί τις διατάξεις του Κανονι¬ 
σμού 12 και έχει-εγκατασταθεί και δ.αταχθεί έτσι ώστε να προστα¬ 
τεύει τους χώρους αυτούς, είτε 

.2 Μόνιμο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς εγκεκρι¬ 
μένου τύπου, που πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 13 και έχει 
εγκατασταθεί. και ;διαταχθεί έτσι ώστε να ανιχνεύει την παρουσία 
πυρκαϊάς στους χώρους αυτούς, με την εξαίρεση ότι οι ανιχνευτές κα¬ 
πνού που απαιτούνται από τον. Κανονισμό 13.2.2 δεν χρειάζεται να 
εγκατασταθούν. '·.. ’■/. , - '· -,- - · .. , · ■/ 

. Κανονισμός 37. - . 

Προστασία χώρων ειδικής, κατηγορίας. 

1. Διατάξεις πού έχουν εφαρμογή σε χώρους ειδικής κατηγορίας είτε 
ευρίσκονται πάνω είτε κάτω από το κατάστρωμα στεγανών διαφραγ¬ 
μάτων. 

1.1. Γενικά. 

1.1.1 Η βασική αρχή, που διέπει τις διατάξεις του* Κανονισμού αυ¬ 
τού είναι ότι, επειδή η συνηθισμένη υποδιαίρεση σε κύριες κατακόρυ- 
φες ζώνες μπορεί να μην είναι πρακτικά δυνατή σε χώρους ειδικής 
κατηγορίας, πρέπει να επιτυγχάνεται ισοδύναμη προστασία σε τέ¬ 
τοιους χώρους με βάση τον διαχωρισμό τους, σε οριζόντιες ζώνες και 
την εγκατάσταση αποτελεσματικού μόνιμου συστήματος κατάσβεσης 
πυρκαϊάς. Με την έννοια αυτή, μια οριζόντια, ζώνη για τους σκοπούς 
-του Κανονισμού αυτού, μπορεί να περιλαμβάνει χώρους ειδικής κα- 
τήγορίας σε περισσότερα από ένα καταστρώματα εφ’ όσον το συνολι¬ 
κό καθαρό ύψος για τα οχήματα δεν υπερβαίνει τα ΙΟπι. 

1.1.2 Οι απαιτήσεις των Κανονισμών 16, 18, 30 και 32 για την δια- 
τήρηση της ακεραιότητας των κατακορύφων ζωνών θα εφαρμόζονται 
εξ’ ίσου σε καταστρώματα και διαφράγματα, που αποτελούν τα ορια- 
κά χωρίσματα των οριζοντίων ζωνών μεταξύ τους και από το υπό¬ 
λοιπο πλοίο. 

1.2. Κατασκευαστική προστασία. 

1.2.1 Τα οριακά διαφράγματα των χώρων ειδικής κατηγορίας θα 
μονώνονται όπως απαιτείται για χώρους κατηγορίας (II) από τον πί¬ 
νακα 26.1 ή τον πίνακα 27.1 και τα οριζόντια οριακά χωρίσματα ό¬ 
πως απαιτείται για χώρους κατηγορίας (II) από τον πίνακα 26.3 ή 
τον πίνακα 27.2. 

1.2.2 Θα προβλέπόνται. ενδείκτες στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, που'θα 
δείχνουν πότε οπριαδήποτε θύρα πυρασφαλείας, που οδηγεί προς ή 
από χώρους εϊδικής-,κατηγορίας, είναι κλειστή. 

1 .3. Μόνιμο σύστ ημά .κατάσβεσης πυρκαϊάς * 

*Γίνεται μνεία της Σύστασης για Μόνιμα Συστήματα Κατάσβεσης Πυρ- 
καϊάς, για Χώρους Ειδικής Κατηγορίας, που υιοθετήθηκε από τον Οργανι¬ 
σμό με την Απόφαση Α. 123(ν). 
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ϊ , Σε κάθε χώρο Οδικής κατηγορίας θα εγκαθίσταται εγκεκρι¬ 
μένο μόνιμο σύστημα καταιονισμού. νερού υπό πίεση, χειροκίνητης 
ίέίρ.ουργίας, που θα προστατεύει όλα τα τμήματα οποιουδήποτε κα- 
■αίστρώματος και δαπέδου οχημάτων σε τέτοιο χώρο, με την πρό¬ 
βλεψη ότι η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την χρήση οποιουδήποτε άλ- 
'ου μόνιμου συστήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς, που έχει αποδειχθεί 
(έ πραγματική δοκιμή σε συνθήκες που αναπαριστούν πυρκαίά από 
ίενζίνη που χύνεται σε χώρο ειδικής κατηγορίας, ότι δεν είναι λιγώ- 
;ερο αποτελεσματικό στον έλεγχο πυρκαϊών, που είναι πιθανόν να 
ιυμβούν σε τέτοιο χώρο, 
ί,ψ. Περιπολίες και ανίχνευση. 

1.4.1 Σε χώρους ειδικής κατηγορίας θα τηρείται αποτελεσματικό· 
ιύστημα περιπολίας. Σε οποιοδήποτε τέτοιο χώρο στον οποίο.δεν 
^τελείται περιπολία από συνεχή φυλακή, πυρκαϊάς σε κάθε στιγμή 
«ατά την διάρκεια του πλου, θα προβλέπεται σύστημα αυτόματης 
χνίχνευσης πυρκαϊάς εγκεκριμένου, τύπου. · 

1.4.2 θα προβλέπονται χειροκίνητοι αναγγελτήρες, όπως είναι 
χνάγκαίο, σε όλη την έκταση των χώρων ειδικής κατηγορίας και έ- 
,ας θα τοποθετείται κοντά σε κάθε έξοδο από τους χώρους αυτούς. 
1.5. Πυροσβεστικός εξοπλισμός. 

Σε κάθε χώρο ειδικής κατηγορίας θα προβλέπονται; 

.1 τρεις τουλάχιστον συσκευές παραγωγής ομίχλης νερού, 

. .2 μία φορητή συσκευή παραγωγής αφρού, που πληροί τις διατά¬ 
ξεις του Κανονισμού 6.4 με την προϋπόθεση ότι δύο τουλάχιστον τέ¬ 
τοιες συσκευές είναι διαθέσιμες στο πλοίο για χρήση σε τέτοιους-χώ¬ 
ρους και 

.3 φορητοί πυροσβεστήρες σε αριθμό που η Αρχή θεωρεί επαρκή, 
με την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον φορητός πυροσβεστήρας ευ- 
ρίσκεται σε κάθε πρόσβαση στους χώρους αυτούς. 

,1.6. Σύστημα αερισμού. 

1.6.1 Θα προβλέπεται αποτελεσματικό σύστημα τεχνητού αερισμού 
για τους χώρους ειδικής κατηγορίας. ικανό να παρέχει τουλάχιστον 
10 εναλλαγές αέρα την ώρα. Το σύστημα για τούς χώρους αυτούς θα 
.είναι εντελώς χωριστό από-άλλα, συστήματα αερισμού και θα λει¬ 
τουργεί κάθε στιγμή όταν, ευρίσκόντάϊ. οχήματα σε' τέτοιους χώρους. 
•Η Αρχή μπορεί να.απαιτήσει αυξημένο .αριθμό εναλλαγών αέρα κατά 
..την. φορτοεκφόρτωση των οχημάτων. Οι οχετοί αερισμού που εξυπη¬ 
ρετούν χώρους ειδικής κατηγορίας, που μπορούν ναπλείνονταί"απο¬ 
τελεσματικά θα είναι χωριστοί για κάθε τέτοιο.χώρο. Το σύστημα θα 

.. μπορεί να ελέγχεται από θέση έξω από τους .χώρους αυτούς-. - ■' " 

• .1:6.2 Ο αερισμός.θα είναι τέτοιος ώστε.'να εμποδίζει την διάταξη.του 
. αέρα κατά στρώματα και τον σχηματισμό αεροθυλάκων. 

1.6.3 θα προβλέπονται μέσα που θα δείχνουν στη γέφυρα ναυσι¬ 
πλοΐας οποιαδήποτε απώλεια ή μείωση της ικανότητας αερισμού που 
απαιτείται. 

1.6.4 Θα προβλέπονται διατάξεις που θα επιτρέπουν γρήγορη διάκο-, 
πή και αποτελεσματικό κλείσιμο του συστήματος αερισμού σε περί¬ 
πτωση πυρκαϊάς, λαμβανομένων υπόψη των καιρικών συνθηκών καί 
της κατάστασης της θάλασσας. 

1.6.5 Οι αγωγοί αερισμού, περιλαμβανόμένων των πυροφρακτών, 

. θά είναι .κατασκευασμένοι από χάλυβα και η διάταξή τους θα ικανό- · 
ποιεί την Αρχή: 

2. Πρόσθετες διατάξεις που έχουν εφαρμογή μόνον σε χώρους ειδι¬ 
κής κατηγορίας πάνω από το κατάστρωμα στεγανών, διαφραγμά- 
των. 

2.1 Ευδιαίοι (μπούνια). 

Έχοντας υπόψη τη σοβαρή απώλεια ευστάθειας που θα μπο¬ 
ρούσε να προκόψει, λόγω συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νερού 
στο κατάστρωμα ή καταστρώματα σαν συνέπεια της λειτουργίας του 
μόνιμου συστήματος καταιονισμού νερού υπό πίεση, θα τοποθετούν¬ 
ται ευδιαίοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το νερό αυτό αποχετεύε¬ 
ται γρήγορα άπ’ ευθείας εκτός, πλοίου. ' . 

2.2 Προφυλάξεις κατά της ανάφλεξης εύφλεκτων, ατμών. 

2.2.1 Σε οποιοδήποτε κατάστρωμα στο οποίο μεταφέρονταϊ οχή¬ 
ματα και στο οποίο" θα μπορούσε να αναμένεται η συγκέντρωση 
εκρηκτικών ατμών,· ο εξοπλισμός που μπορεί να αποτελέσει πηγή 
ανάφλεξης εύφλεκτων, ιατμών, και.ειδικότερα ηλεκτρικός εξοπλισμός 
και καλωδιώσεις θα εγκαθίσταται τουλάχιστον 450πυτι πάνω από το 
κατάστρωμα. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που εγκαθίσταται I σε ύψος 
μεγαλύτερο από 450 πιπι από το κατάστρωμα θα είναι τύπου κλει- 
! στού και προστατευομένου κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η δίαφυ- 
|γή σπινθήρων. Πάντως, αν η Αρχή κρίνει ότι η εγκατάσταση του ηλε¬ 


κτρικού εξοπλισμού, και καλωδιώσεων σε ύψος μικρότερο από 
450πιπι πάνω από το κατάστρωμα είναι αναγκαία για την ασφαλή 
λειτουργία του πλοίου, αυτός ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλω¬ 
διώσεις μπορούν να εγκατασταθούν, με την προϋπόθεση ότι είναι εγ¬ 
κεκριμένου τύπου για χρήση σε εκρήκτικά μίγματα βενζίνης και 
. αέρα. 

2.2.2 Αν, μέσα σε αγωγό εξαερισμού, εγκαθίστανται ηλεκτρικός 
εξοπλισμός και καλωδιώσεις θα είναι εγκεκριμένου τύπου για χρήση 
σε εκρηκτικά μίγματα βενζίνης και αέρα και η εξαγωγή οποιουδή- 
ποτε αγωγού εξαερισμού θα ευρίσκεται σε ασφαλή θέση, λαμβανομέ¬ 
νων υπ’ όψη άλλων πιθανών πηγών ανάφλεξης. 

3. Πρόσθετες διατάξεις που έχουν εφαρμογή μόνο σε χώρους ειδικής 
κατηγορίας κάτω- από το κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων. 

3.1. Απάντληση κυτών και αποστράγγιση. 

Έχοντας υπόψη την σοβαρή απώλεια ευστάθειας που θα 
μπορούσε να προκύψει λόγω συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων νε¬ 
ρού στο κατάστρωμα ή στον πυθμένα τόυ κύτους σαν συνέπεια της 
λειτουργίας του μόνιμου συστήματος καταιονισμού νερού υπό πίεση, 
η Αρχή μπορεί να απαιτήσει διατάξεις απάντλησης και αποστράγγι¬ 
σης επιπλέον των απαιτήσεων του Κανονισμού II - 121. 

3.2. Προφυλάξεις κατά της ανάφλεξης ευφλέκτων ατμών. 

3.2.1 Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις, εφ’ όσον εγκα¬ 
θίστανται, θα είναι τύπου κατάλληλου για χρήση σε εκρηκτικά μίγ¬ 
ματα βενζίνης και αέρα. Λεν θα επιτρέπεται άλλος εξοπλισμός που 
μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών. 

3.2.2 Αν σε αγωγό εξαερισμού εγκαθίστανται ηλεκτρικός εξοπλι¬ 
σμός και καλωδιώσεις, θα είναι εγκεκριμένου τύπου για χρήση σε 
εκρηκτικά μίγματα βενζίνης και αέρα και η εξαγωγή οποιουδήποτε 
αγωγού εξαερισμού θα ευρίσκεται σε ασφαλή θέση, λαμβανομένων 
υπόψη άλλων πιθανών πηγών ανάφλεξης. 

Κανονισμός 38. 

Προστασία, χώρων φορτίου, εκτός χώρων ειδικής 
κατηγορίας πού προορίζονται για μεταφορά μηχανοκινήτων. - 
' οχημάτων με" κάύσιμα στις δεξάμένές’τούς 
’■ για την κίνησή τους". ’ 

, Σε οποιοδήποτε χώρο φορτίου εκτός χώρών.'.ειδικής κατηγό·: 
ρίας που περιέχει μηχανοκίνητα οχήματα με κάύσιμα στις δεξαμενές 
τους για την κίνησή τους" θα πληρούνταϊ οΐ ακόλουθες διατάξεις. .·. 

1. Ανίχνευσή πυρκαϊάς. " 

Θα προβλέπεται εγκεκριμένο σύστημα αυτόματης ανίχνευ¬ 
σης και αναγγελίας πυρκαϊάς. Η σχεδίασή και οι διατάξεις του συ¬ 
στήματος αυτού θα εξετάζονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις" αερι¬ 
σμού, που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

2. Διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς. 

2.1 Θα εγκαθίσταται μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς, που θα 
πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 5, με την εξαίρεση ότι αν εγκα¬ 
θίσταται σύστημα διοξειδίου του άνθρακα, η διαθέσιμη ποσότητα του 
αερίου θα είναι τουλάχιστον ικανή να δώσει ελάχιστο όγκο ελεύθερου 
αερίου ίσο με το 45% του ολικού όγκου του μεγαλύτερου τέτοιου 
χώρου φορτίου, που μπορεί να κλεισθεί ερμητικά και οι διατάξεις θα 
είναι τέτοιες ώστε να εξασφάλίζουν ότι τα 2/3 τουλάχιστον της ποσό- 
,τητας του αερίου που απαιτείται για τον αντίστοιχο χώρο θα διοχε- 
τευθούν σε 10 πρώτα λεπτά. Οποιοδήποτε άλλο μόνιμο σύστημα κα¬ 
τάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο ή μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς 
με αφρό υψηλής εκτόνωσης μπορεί να εγκατασταθεί με την προϋπό¬ 
θεση ότι παρέχει ισοδύναμη προστασία. Επίσης οποιοσδήποτε χώρος 
φορτίου που προορίζεται μόνο για οχήματα, που δεν μεταφέρουν 
■ οποιοδήποτε φορτίο, μπορεί να εφοδιασθεί με μόνιμα συστήματα κα¬ 
τάσβεσής πυρκαϊάς με αλογονωμένους υδρογονάνθρακες που θα πλη¬ 
ρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 5. 

?.2 Εναλλακτικοί, μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα που πληροί τις 
απα·.τήσέις του Κανονισμού 37.1.3, με την προϋπόθεση ότι πληρούται 
επίση:, ο Κανονισμός 37.2.1 ή 37.3.1, ανάλογα με την περίπτωση. 
2.3 ώα προβλέπονται για χρήση σε οποιοδήποτε τέτοιο χώρο, φορη¬ 
τοί πυροσβεστήρες σε αριθμό που η Αρχή θεωρεί επαρκή. "Ενας του¬ 
λάχιστον 'φόρητό0ρροσβεστήρας θα ευρίσκεται σε κάθε πρόσβαση 
στους χώρους άϋτόυς. 

3. Σύστημα αερισμού. 

3.1· Θα προβλέπεται αποτελεσματικό σύστημα τεχνητού αερισμού 
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ικανό .να παρέχει τουλάχιστον 10 εναλλαγές αέρα την ώρα για πλοία 
που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες και 6 εναλλαγές 
αέρα την ώρα για πλοία, που δεν μεταφέρουν περισσότερους από 36 
επιβάτες. Το σύστημα για τέτοιους χώρους φορτίου θα είναι εντελώς 
χωριστό από άλλα συστήματα αερισμού κάι θα λειτουργεί κάθε στιγ¬ 
μή όταν ευρίσκονται οχήματα στους χώρους αυτούς. Οι αγωγοί αερι¬ 
σμού, που εξυπηρετούν τέτοιους χώρους φορτίου που μπορούν να 
κλείνονταΓ αποτελεσματικά θα είναι χωριστοί για κάθε τέτοιο χώρο. 
Το σύστημα θα μπορεί να ελέγχεται από θέση έξω από τους χώρους 
αυτούς. 

3.2 Ο αερισμός θα είναι τέτοιος ώστε να εμποδίζει την διάταξη του 
αέρα κατά στρώματα και τον σχηματισμό αεροθυλάκων. 

3.3 Θα προβλέπονται μέσα που θα δείχνουν στη γέφυρα ναυσιπλοΐας 
οποιαδήποτε απώλεια ή μείωση της ικανότητας αερισμού που απαι¬ 
τείται. 

3.4 Θα προβλέπονται διατάξεις που θα επιτρέπουν γρήγορη διακοπή 
και αποτελεσματικό κλείσιμο του συστήματος αερισμού σε περί¬ 
πτωση πυρκαϊάς, λάμβανομένων υπόψη των καιρικών συνθηκών και 
της κατάστασης της θάλασσας. 

3.5 Οι.αγωγοί αερισμού, περιλαμβανομένων των πυροφρακτών, θα 
είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα και η διαταξή τους θα ικανοποιεί 
την Αρχή. 

4. Προφυλάξεις κατά της ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών. 

4.10 ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις, εφ’ όσον εγκαθί¬ 
στανται, θα είναι τύπου κατάλληλου για χρήση σε εκρηκτικά μίγ¬ 
ματα βενζίνης και αέρα. Δεν θα επιτρέπεται άλλος εξοπλισμός, που 
μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών. 

4.2 Αν σε αγωγό εξαερισμού, εγκαθίστανται ηλεκτρικός εξοπλισμός 
και καλωδιώσεις, θα είναι εγκεκριμένου τύπου για χρήση σε εκρηκτι¬ 
κά μίγματα βενζίνης και αέρα και η εξαγωγή οποιουδήποτε αγωγού 
εξαερισμού θα ευρίσκεται σε ασφαλή θέση, λαμβανομένων υπόψη άλ¬ 
λων πιθανών πηγών ανάφλεξης. 

4.3 Οι ευδιαίοι (μπούνια) δεν θα καταλήγουν σε χώρους μηχανών ή. 
άλλους γώρους όπου [Απορεί, να υπάρχουν πηγές ανάφλεξης. 

Κανονισμός 39. 

Μόνιμες διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς σε χώρους φορτίου.: 

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3, οι χώροι φορτίου 
πλοίων ολικής, χωρητικότητας 1000 κόρων και άνω θα.προστα¬ 
τεύονται με μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο που πλη¬ 
ροί τις διατάξεις του Κανονισμού 5, ή με μόνιμο σύστημα κατάσβε¬ 
σης πυρκαϊάς με αφρό υψηλής εκτόνωσης που παρέχει ισοδύναμη 
προστασία. 

2. Όπου είναι φανερό, κατά την κρίση της Αρχής, ότι ένα πλοίο 
απασχολείται αέ ταξίδια τόσο μικρής διάρκειας ώστε θα ήταν παρά¬ 
λογο να εφαρμόσει τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 και επίσης σε 
πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω από 1000 κόρους οι διατάξεις 
στους χώρους φορτίου θα ικανοποιούν την Αρχή. 

3. Πλοίο που ασχολείται με την μεταφορά επικινδύνων φορτίων θα 
εφοδιάζεται, σε οποιοδήποτε από τους χώρους φορτίου, με μόνιμο 
σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο που πληροί τις διατάξεις του 
Κανονισμού 5 ή με σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς που κατά την 
γνώμη της Αρχής παρέχει ισοδύναμη προστασία-για τα φορτία που 
μεταιρέρονται. 

Κανονισμός '40. 

Περιπολίες πυρκαϊάς, και συστήματα ανίχνευσης, 
αναγγελίας, συναγερμού και ενδοσυνεννόησης. 

1. Σε όλους'τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας θα τοποθετούν¬ 
ται χειροκίνητα μέσα αναγγελίας για την άμεση μετάδοση του σήμα¬ 
τος αναγγελίας στή γέφυρα ναυσιπλοΐας ή στον κύριο σταθμό -ελέγ¬ 
χου πυρκαϊάς.. 

2. Θα προβλέπεται εγκεκριμένο σύστημα ανίχνευσης ή αναγγελίας 
πυρκαϊάς, που θα δείχνει αυτόματα ,σε ένα ή περισσότερα κατάλληλα 
σημεία ή σταθμούς τήν τιάρουσία ή εμφάνιση πυρκαϊάς και την θέση 
της σε οποιοδήποτε χώρο φορτίου που, κατά την γνώμη της Αρχής, 
δεν είναι προσιτός, εκτός αν είναι φανερό κατά την κρίση της Αρχής, 
ότι το πλοίο απασχολείται σε ταξίδια τόσο μικρής διάρκειας ώστε να 


ήταν παράλογο- να εφαρμόσει την απαίτηση αυτή. 

3. Όλα τα πλοία, σε κάθε στιγμή κατά την διάρκεια του πλου ή στε 
λιμάνι (εκτός αν το πλοίο είναι εκτός υπηρεσίας) θα'είναι επανδρω¬ 
μένα ή εξοπλισμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
οποιαδήποτε αρχική αναγγελία πυρκαϊάς γίνεται αμέσως αντιληπτή 
από υπεύθυνο μέλος του πληρώματος. 

4. Θα εγκαθίσταται ειδικό σύστημα συναγερμού που θα χειρίζεται 
από την γέφυρα ναυσιπλοΐας ή τον σταθμό ελέγχου πυρκαϊάς, για την 
κλήση του πληρώματος. Αυτό το σύστημα συναγερμού μπορεί να 
αποτελεί μέρος του γενικού συστήματος συναγερμού του πλοίου αλλά 
θα μπορεί να σημαίνεται ανεξάρτητα από το σύστημα συναγερμού 
του χώρου επιβατών. 

5. Θα υπάρχει σύστημα ενδοσυνεννόησης ή άλλα αποτελεσματικά 
μέσα επικοινωνίας σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας 

’ και σταθμούς ελέγχου. 

6. Σε πλοία, που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες θα τη¬ 
ρείται αποτελεσματικό σύστημα περιπολίας ώστε να μπορεί να ανι- 
χνευθεί γρήγορα ή εκδήλωση πυρκαϊάς. Κάθε μέλος της περιπολίας 
πυρκαϊάς θα εκπαιδεύεται ώστε να εξοικειώνεται με τις διατάξεις του 
πλοίου καθώς επίσης και με τη θέση και λειτουργία οποιασδήποτε 
συσκευής που μπορεί να κληθεί να χρησιμοποιήσει. 

Κανονισμός 41. 

Ειδικές απαιτήσεις για πλοία, που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. 
Οι απαιτήσεις του Κανονισμού 54 θα εφαρμόζονται ανάλογα με την 
περίπτωση, σε επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. 

ΜΕΡΟΣ Γ' ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 

(Ο Κανονισμός 54 του Μέρους αυτού εφαρμόζεται επίσης 
σε επιβατηγά πλοία ανάλογα με την περίπτωση). 

Κανονισμός 42. 

Κατασκευή. 

1. Με τήν -προϋπόθεση ότι πληρούνται οι διατάξεις,της παραγράφου 
4,- το σκάφος,, η υπερκατασκευή, τα κατασκευαστικά διαφράγματα, 
καταστρώματα και ,υπερστεγάσματα θα κατασκευάζονται απά- χά- 
λυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό. 

2. Η μόνωση των στοιχείων από κράμα αλουμινίου τών χωρισμά¬ 
των κλάσης «Α» ή «Β» εκτός από την κατασκευή, πού κατά την 
γνώμη της Αρχής, δεν φέρει φορτίο, θα είναι τέτοια ώστε η θερμο¬ 
κρασία του κατασκευαστικού στελέχους (πυρήνα) να μην υψώνεται 
περισσότερο από 200°0 πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλον¬ 
τος σε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της εφαρμοζομένης έκθεσης στη 
τυποποιημένη δοκιμή πυρκαϊάς. 

3. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη μόνωση των στοιχείων από 
κράμα αλουμινίου των στηλών, στυλιδίων και λοιπών κατασκευαστι¬ 
κών μερών που απαιτούνται για την στήριξη το>ν θέσεων στοιβασίας 
σωσιβίων λέμβων και σχεδιών, των περιοχών καθαίρεσης και έπιβί- 

- βάσης και των χωρισμάτων «Α» και «Β» κλάσής ώστε να εξασφαλί¬ 
ζεται: 

.1 ότι για τα μέρη που υποστηρίζουν περιοχές σωσιβίων λέμβων 
και σωσιβίων σχεδιών και χωρίσματα κλάσης «Α» ο περιορισμός 
ανύψωσης της θερμοκρασίας που καθορίζεται στην παράγραφο 2 θα 
εφαρμόζεται στο τέλος της μιας ώρας, καΐ' 

.2 ότι για τα μέρη που απαιτούνται να υποστηρίζουν χωρίσματα 
κλάσης «Β» ο περιορισμός ανύψωσης της θερμοκρασίας που καθορί¬ 
ζεται στην παράγραφο 2 θα εφαρμόζεται στο τέλος της μισής ώρας. 

4. Οροφές και περιφράγματα των χώρων μηχανών Κατηγορίας Α 
θα είναι από χαλύβδινη κατασκευή, επαρκώς μονωμένη και τα 
ανοίγματά τους αν υπάρχουν, θα έχουν κατάλληλη διάταξη και προ¬ 
στασία ώστε να εμποδίζουν την εξάπλωση της φωτιάς. 

5. Στους χώρους ενδιαίτησης και υπηοεσίατ θα υιηθετείται ιτιά από 
τις ακόλουθες μεθόδους προστασίας. 

.1 Μέθοδος. ΙΟ. Η κατασκευή όλων των εσωτερικών οιαχωριστι- 
, κών διαφραγμάτων: από άκαυστα χωρίσματα κλάσης «Β» ή «0» γετ 
νικά χωρίς την εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ραντισμού, ανί¬ 
χνευσης και άναγγελίας πυρκαϊάς στους χώρους ενδιαίτησης και 
υπηρεσίας, εκτός από την απαίτηση του Κανονισμού 52.1, ή. 
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. .2 Μέθοδος ΙΙΟ. Η έγκατάσταση συστήματος αυτόματου ραντι- 
μού, ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, όπως απαιτείται από τον 
; α νονισμό 52.2 για την ανίχνευση και κατάθεση πυρκαϊάς σε όλους, 
ους χώρους στους οποίους είναι πιθανό να αναμένεται η εκδήλωση 
υρκαϊάς, γενικά χωρίς περιορισμό στο τύπο των εσωτερικών διαχω- 
ιστικών διαφραγμάτων, ή 

.3 Μέθοδος ΙΙΙΟ. Η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευ- 
ης και αναγγελίας πυρκαϊάς όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 
2.3 σε όλους τους χώρους στους οποίους είναι πιθανό να αναμένεται 
εκδήλωση πυρκαϊάς, γενικά χωρίς περιορισμό στον τύπο των εσω- 
ερικών διαχωριστικών διαφραγμάτων, με την εξαίρεση ότι η επιφά- 
έια οποιουδήποτε χώρου ενδιαίτησης ή χώρων που περικλείονται 
πό χωρίσματα κλάσης «Α» ή «Β» δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση 
ά υπερβαίνει τα 50ιη2. Η Αρχή μπορεί να εξετάσει την περίπτωση 
ώξησης της επιφάνειας αυτής για κοινόχρηστους χώρους, 
ι. Οι απαιτήσεις για την χρήση άκαυατων υλικών στην κατασκευή 
,αι μόνωση των οριακών διαφραγμάτων των χώρων μηχανών, 
ταθμών ελέγχου, χώρων υπηρεσίας κ.λ.π. και η προστασία των πε- 
ιφραγμάτων των κλιμάκων και διαδρόμων θα είναι ίδιες και για τις 
ρεις μεθόδους που πέριγράφονται στην παράγραφο 5. 

Κανονισμός 43. 

Διαφράγματα μέσα στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας. 

,. Όλα τα διαφράγματα που απαιτείται να είναι χωρίσματα κλάσης 
:Β» θα εκτείνονται από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και μέχρι το 
ιέλυφος του πλοίου ή άλλα όρια, εκτός αν συνεχείς οροφές ή επενδύ- 
ιεις κλάσης «Β» είναι τοποθετημένες και,στις δύο πλευρές του δια¬ 
φράγματος, οπότε το διάφραγμα μπορεί να καταλήγει στη συνεχή 
ιροφή ή επένδυση. 

!. Μέθοδος ΙΟ. Όλα τα διαφράγματα, που δεν απαιτείται από αυτόν 
'] άλλους Κανονισμούς του Μέρους αυτού να είναι χωρίσματα κλάσης 
ιΑ» ή «Β» θα είναι τουλάχιστον κλάσης <0>. ■· 

). Μέθοδος ΙΙΟ. Δεν . θα .υπάρχει περιορισμός .στη κατασκευή των 
ϊιαφράγμάτων που δεν απαιτείται.από αυτόν ή άλλους Κανονισμούς 
:ου Μέρους αυτού να είναι χωρίσματα κλάσης «Α» ή·«Β«, εκτός από 
εγκεκριμένες, περιπτώσεις όπου απαιτούνται διαφράγματα" κλάσης, 
«Ο».,σύμφωνα με τον πίνακα 44.1. " 

(. Μέθοδός ΠΙΟ. Δεν θα υπάρχει περιορισμός στην κατασκευή των 
5ιαφραγμάτων που δεν απαιτείται από το Μέρος αυτό να είναι χωρί-,' 
σματα κλάσης «Α» ή «Β» με την εξαίρεση ότι η επιφάνεια οποιουδή- 
τοτε χώρου ενδιαίτησης ή χώρων που περικλείονται από συνεχές 
χώρισμα κλάσης «Α» ή «Β» δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να-υπερ- . 
βαίνει τα 50πι2 εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου απαι¬ 
τούνται διαφράγματα κλάσης «0> σύμφωνα με τον πίνακα 44.1 η 
Αρχή μπορεί νά εξετάσει την περίπτωση αύξησης της επιφάνειας αυ¬ 
τής για κοινόχρηστους χώρους.. 

Κανονισμός 44.' 

Ακεραιότητα ,ένανΐι πυρκαϊάς διαφραγμάτων και καταστρωμάτων. 

1. ;Επί πλέον προς τη συμμόρφωση με-τις ειδικές διατάξεις για την 
χκεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμά- 
ιων, που αναφέρονται σε άλλα σημεία του Μέρους αυτού, η ελάχιστη 
Χκεραιότητα έναντι πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμά¬ 
των θα είναι όπως καθορίζεται στους πίνακες 44.1 και 44.2. 

2. Οι ακόλουθες απαιτήσεις θα ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινά¬ 
κων: 

.1 Οι πίνακες 44.1 και 44.2 θα εφαρμόζονται αντίστοιχα στα δια¬ 
φράγματα και καταστρώματα που,, χωρίζουν γειτονικούς χώρους. 

.2 Για τον καθορισμό των καταλλήλων βαθμών ακεραιότητας έ¬ 
ναντι πυρκαϊάς που θα εφαρμόζονται σε χωρίσματα μεταξύ γέιτονι- 
κών χώρων, οι χώροι,αυτοί έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κίν¬ 


δυνο πυρκαϊάς που παρουσιάζουν όπως φαίνεται παρακάτω στις κα¬ 
τηγορίες (1) μέχρι (11). Ο τίτλος κάθε κατηγορίας είναι μάλλον τυ¬ 
πικός παρά περιοριστικός. Ο αριθμός μέσα στις παρενθέσεις, που 
προηγείται κάθε κατηγορίας αναφέρεται στον αριθμό της στήλης ή 
γραμμής των πινάκων που έχει εφαρμογή. 

(1) Σταθμοί ελέγχου: 

Χώροι που περιέχουν πηγές ενέργειας και φωτισμού ανάγκης, 
Οιακιστήριο και θάλαμος χαρτών. 

Χώροι που περιέχουν τις συσκευές ραδιοτηλεγραφίας του πλοίου. 

Χώροι κατάσβεσης πυρκαϊάς, χώροι ελέγχου και σταθμοί κατα¬ 
γραφής πυρκαϊάς. 

Χώρος ελέγχου των προωατηρίων μηχανημάτων όταν ευρίσκέται 
έξω από το χώρο μήχανών. 

Χώροι που περιέχουν τον κεντρικό εξοπλισμό συναγερμού πυρ- 
καϊάς. 

(2) Διάδρομοι 

Διάδρομοι και προθάλαμοι. 

(3) Χώροι ενδιαίτησης 

Χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.10 εκτός από διαδρό¬ 
μους. 

(4) Κλίμακες 

Εσωτερικές κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες- 
(εκτός από εκείνες, που περιέχονται εξ ολοκλήρου στους χώρους μη¬ 
χανών) και οι χώροι που περικλείονται από τα περιφράγματα τους. 

Σημειώνεται σχετικά ότι κλίμακα περίκλειστη σε ένα μόνο επί¬ 
πεδο θα θεωρείται ως τμήμα του χώρου από τον οποίο δεν διαχωρί¬ 
ζεται με θύρα πυρασφαλείας. 

.(5) Χώροι υπηρεσίας (μικρού κινδύνου πυρκαϊάς). 

Ερμάρια και αποθήκες που έχουν επιφάνειες κάτω από 2πι2, στε¬ 
γνωτήρια και πλυντήρια. 

(6) Χώροι μηχανών κατηγορίας Α. 

Χώροι όπως ορίζονται στον. Κανονισμό. 3.19., - 

(7) "Αλλοι χώροι μήχανώνί - : ·ϊ’- , . 

Χώροι όπως, ορίζονται στον Κανονισμό 3.20; εκτός ! από χώρους 
μηχανών κατηγορίας Α. . , · ·.. '·. 

(8) Χώροι φορτίου. ... : 

"Ολοι οι χώροι που .χρησιμοποιούνται για φορτίο (περιλαμβάνομε- , 

νων των δεξαμενών" φορτίου πετρελαίου) και οχετοί και στόμια κυ¬ 
τών των χώρων αυτών. ." · ϊ. ".' " 

(9) . Χώροι υπηρεσίας (μεγάλου κινδύνου.πυρκαϊάς),; 

Μαγειρεία, κυλικεία που περιέχουν. συσκευές μαγειρικής, αποθή- .· 

κες χρωμάτων και λυχνιών ερμάρια και αποθήκες που έχουν επιφά¬ 
νεια 2ηι2 ή μεγαλύτερη, συνεργεία εκτός από εκείνα που αποτελούν 
τμήμα χώρων μηχανών. 

(10) Ανοικτά καταστρώματα. 

Χώροι ανοικτών καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περιπάτου 
που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαϊάς. Υπαίθριοι χώροι (οι εκτός 
των υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων χώροι). 

(11) Χώροι φορτίου Κ.Ο/ΚΟ. 

Χώροι όπως- ορίζονται στον Κανονισμό 3.14. Χώροι φορτίου που 
προορίζονται για την μεταφορά μηχανοκινήτων οχημάτων με καύ¬ 
σιμα στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους. 

3. Μπορεί νά'γίνει αποδεκτό ότι, συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλά¬ 
σης «Β» σε συνεργασία με τα αντίστοιχα καταστρώματα ή διαφράγ¬ 
ματα, μετέχουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην απαιτούμενη μόνωση 
και ακεραιότητα ενός χωρίσματος. 

4. Σε εξωτερικά οριακά χωρίσματα που από τον Κανονισμό 42.1 
απαιτείται να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό μπορούν να 
γίνονται οπές για την τοποθέτηση παραθύρων και παραφωτίδων εφ’ 
όσον δεν απαιτείται από άλλη διάταξη του Μέρους αυτού να έχουν τα 
χωρίσματα αυτά ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α». Με ό¬ 
μοιο τρόπο, οι θύρες σε τέτοια διαφράγματα που δεν απαιτείται να έ¬ 
χουν ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης αΑ» μπορούν να είναι από 
υλικά που ικανοποιούν την Αρχή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ "44.1 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΔΙΑ¬ 
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΤ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΓΕΙΤΟΝΙ¬ 
ΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 


Χώροι ■ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

< 6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Σταθμοί 

ελέγχου (1) 

Α-0^ 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Α-60 

Β 

Α-60 

Διάδρομοι (2) 

■ 

0 

Β-0 

Β-0 

Α -°ο/ 

Β-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-30 

Χώροι ενδιαίτησης (3) 

■ 


■ 

■ 4 -' 

ΕΕ1 

ΒΟ 

Α-60 

Α-0 

. 

ΑΟ 

Α-0 

Β 

Α-30 

Κλίμακες , (4) 

■ 

■ 

■ 

Β-0 

Α-Οο/ 

Β-0 

Α *ο/ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-30 

Χώροι υπηρεσίας (μι¬ 
κρού κινδύνου) (3) 

■ 


■ 


0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Χώροι μηχανών κα¬ 
τηγορίας Α (6) 

■ 

■ 

■ 


■ 

■ 

Α-0 

Α-Οΐ/ 

Α-60 

Β 

Α-60 

1/τ 

Αλλοι χώροι μηχα¬ 
νών (7) 

■ 


■ 

■ 

■ 

■ 

Α-0& 

Β 

Β 

■ 

Β 

Χώροι (φορτίου: V (8) 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

ΒΙ 


Β 1 

■ Η 

Χώροι υπηρεσίας (με¬ 
γάλου κινδύνου) ,’γ (9) 

■ 

ϋ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Α-φ/ 


■ 

Ανοικτά καταστρώ¬ 
ματα (10) 

■ 

■ 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Β 

Χώροι φορτίου 

ΚΟ/ΚΟ (11) 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


Β 



Σημειώσεις: Εφαρμόζονται στους πϊνάκες 44.1 και 44.2 ανάλογα με την πε¬ 
ρίπτωση 

η) Δεν επιβάλλονται ειδικές απαιτήσεις στα διαφράγματα σύμφωνα με τις.. 
μεθόδους πυροπροστασίας ΙΙΟ και ΠΙΟ 

6) Στην περίπτωση της μεθόδου ΠΙΟ, θα προβλέπονται διαφράγματα 
κλάσης «Β» βαθμού Β - 0 μεταξύ χώρων ή ομάδων χώρων επιφάνειας 50Μ2 
και άνω. ■ 1 

ς) Για να διευκρινισθεί ποια τιμή εφαρμόζεται, βλέπε κανονισμούς 43 και 
46. 

(1) Όπου οι χώροι ευρίσκονται στην ίδια αριθμητική κατηγορία και εμφα¬ 
νίζεται ο δείκτης (1 τότε απαιτείται διάβραγμα ή κατάστρωμα της ακεραιό¬ 
τητας που δίνουν οι πίνακες μόνον όταν οι γειτονικοί χώροι προορίζονται για . 
διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, στην κατηγορία (9) ένα μαγειρείο 
που συνορεύει με άλλο. μαγειρείο δεν απαιτεί διάφραγμα, αλλά μαγειρείο 
που συνορεύει με αποθήκη χρωμάτων απαιτεί διάφραγμα «Α - Ο». 

σ) Διαφράγματα που χωρίζουν μεταξύ τους το οιακιστήριο, δωμάτιο χαρ¬ 
τών και χώρο ραδιοτηλεγραφίας μπορεί να είναι κλάσης «Β - 0>>. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44.2 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΡΚΑΓΑΣ ΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΓΕΙΤΟΝΙ- 
ΚΟΤΣ ΧΩΡΟΥΣ 


Χώρος | Χώρος 

κάτω άνω 

Β 

Β 

9 

(3) 

1 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

• Σταθμοί 
ελέγχου 

(1)» 

Α-0 

Α-0 

Α-0 , 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-60 

Διάδρομοι 

(2)1 

Μ 

Β 

Β 

Α-0 

Β 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 


Α-30 

Χώροι ενδιαίτησης 

0) 

Α-60 

Α-0 

■ 

Α-0 

■ 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Β 

Β 

Α-30 

Κλίμακες 

(4)' 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-30 

Χώροι υπηρεσίας (μι¬ 
κρού κινδύνου) 

(3) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-60 

Α-0 

Β 

Α-0 

Β 

Α-0 

Χώροι μηχανών κα¬ 
τηγορίας Α 

(6) 

Α-60 

Α-60 

Α-60 


Α-60 

Β 

Α-60 

11 

Α-30 

Α-60 

Β 

Α-60 

Άλλοι χώροι μηχα¬ 
νών 

(7) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Χώροι φορτίου.. ■ 

(8) 

ΙΒ111 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Β 

Β 

Η’ 

Β 

Β 

Α-0 

Χώροι'-υπηρεσίας (με¬ 
γάλου κινδύνου) 

(?) 

Α-60 

Α-0 

Α-0 

Β 

Α-0 

Α-60 

Η 

Η 

Η 


Α-30 

■ Ανοικτά κάταστρώ- ■ 
ματα - ' " ·.·. · 

(10)' 

ΙΒ 

Β 

Β 

Β 

Β 

Βϋ 

Β 

Κ9 

Β 

Β 

0 

: Χώροι ·.··■■: φορτίου 
Κ.Ο/ΚΟ 

(Η) 

Α-60 

Α-30 

Α-30 

Α-30 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

1 


0 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χλάση Α - Ο αν δεν πρόκειται να μεταφερ¬ 
θούν επικίνδυνα φορτία ή αν τά φορτία αυτά στοιβάζονται σε οριζόντια από¬ 
σταση όχι μικρότερη από 3 Μ από τα διαφράγματα αυτά. 

Β) Για χώρους φορτίου που προορίζονται για μεταφορά επικινδύνων φορ¬ 
τίων, εφαρμόζεται ο Κανονισμός 54.2.8.. 

Η) Διαφράγματα' και καταστρώματα που χωρίζουν χώρους φορτίου 
Κ0/Κ.0 θα μπορούν να κλείνουν κατά τρόπο επαρκώς αεριοατεγανό και τα 
χωρίσματα αυτά θα έχουν ακεραιότητα κλάσης οΑ» όσο είναι λογικά και 
■πρακτικά δυνατό κατά την κρίση της Αρχής. 

'. ί) Δεν χρειάζεται να .τοποθετείται μόνωση πυρασφαλείας αν ο χώρος μη¬ 
χανών κατηγορίας (7) κατάτή γνώμη της.Αρχής, παρουσιάζει μικρό ή καθό¬ 
λου κίνδυνο πυρκαϊάς. . 

* Οπου εμφανίζεται αστερίσκος στους πίνακες, το χώρισμα απαιτείται να εί¬ 
ναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό αλλά δεν απαιτείται να είναι κλά- 
σης «Α». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Κανονισμός 45 
Μέσα διαφυγής. 

1. Τα κλιμακοστάσια και οι κλίμακες θα έχουν τέτοια διάταξη ώ¬ 
στε να παρέχουν από όλους τους χώρους ενδιαίτησης και από τους 
χώρους στους οποίους ■ απασχολείται συνήθως το πλήρωμα, εκτός 
από τους χώρους μηχανών, μέσα άμεσης διαφυγής προς το ανοικτό 
κατάστρωμα και από εκεί προς τις σωσίβιες λέμβους και σχεδίες. Ει¬ 
δικότερα θα πληρούνται οι ακόλουθες γενικές διατάξεις: 

.1 Σε όλα τα επίπεδα ενδιαίτησης θα προβλέπονται δύο τουλάχι¬ 
στο μέσα διαφυγής από κάθε περιορισμένο χώρο ή συγκρότημα χώ¬ 
ρων σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. 

.2. 1 Κάτω από το κατώτατο ανοικτό κατάστρωμά ΐα κύριο μέσο 
διαφυγής θα είναι μία κλίμακα και η δεύτερη διαφυγή μπορεί να εί? 
ναι ένας οχετός ή κλίμακά. 

.2. 2 Πάνω από το κατώτατο ανοικτό κατάστρωμα τα μέσα δια- , 
φυγής θα είναι κλίμακες ή θύρες που οδηγούν σε ανοικτό κατά¬ 
στρωμα ή συνδυασμός αυτών. 

.3 Κατ’ εξαίρεση η Αρχή μπορεί να επιτρέψει ένα μόνο μέσο δια¬ 
φυγής αφού λάβει κατάλληλα υπόψη της τη φύση και θέση των χώ¬ 
ρων και τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούσαν κανονικά να εν- 
διαιτηθούν ή να απασχοληθούν εκεί. 

.4 Δεν θα γίνονται αποδεκτοί τυφλοί διάδρομοι που. έχουν μήκος 
μεγαλύτερο από 7πι. Τυφλός διάδρομος είναι διάδρομος ή τμήμα 
διαδρόμου απ’ όπου υπάρχει μία μόνο οδός διαφυγής. 

.5 Το πλάτος και η συνέχιση των μέσων διαφυγής θα ικανοποιεί 
την Αρχή. 

.6 Αν ο σταθμάς ραδιοτηλεγραφίας δεν έχει απ’ ευθείας διέξοδο 
στο ανοικτό κατάστρωμα, θα προβλέπονται δύο μέσα πρόσβασης ή 
εξόδου από τον σταθμό αυτό, ένα από τα οποία μπορεί να είναι παρα- 
φωτίδα.ή παράθυρο επαρκούς μεγέθους, ή άλλο μέσο που να ικανο¬ 
ποιεί την Αρχή ώστε να παρέχει διαφυγή ανάγκης. 

2. Σε.όλους τους χώρους φορτίου Κ.Ο/ΚΟ στους οποίους κανονι¬ 

κά απασχολείται το πλήρωμα, ο αριθμός και οιθέαεις τών οδώνδια- 
φυγής προς το ανοικτό κατάστρωμα θα ικανοποιεί την Αρχή, αλλά 
δεν θα είναι.σε καμιά περίπτωση κάτω από'δύό καιθά ευρίσκόνται σε. ■ 
αρκετή απόσταση μεταξύ τους.. ' - : ..... 

3. Εκτός από την περίπτωση της παραγράφου.4, θα προβλέπονται 
δύο μέσα διαφυγής από κάθε χώρο μηχανών κατηγορίας Α. Ειδικό¬ 
τερα θα πληρούται μία από τις ακόλουθες διατάξεις: '·. 

.1 δύο συστήματα χαλύβδινων κλιμάκων, σε όσο·το δυνατόν με¬ 
γαλύτερη απόσταση μεταξύ τους που οδηγούν σε θύρες στο ανώτερο 
τμήμα του χώρου κάτά παρόμοιο τρόπο διαχωρισμένες και από τις 
οποίες παρέχεται διέξοδος προς το ανοικτό κατάστρωμα. Γενικά μία 
απ’ αυτές τις κλίμακες θα παρέχει συνεχή προστασία από την πυρ- 
κα'ίά απο το κατώτερο τμήμα του χώρου μέχρι μία ασφαλή θέση έξω 
από το χώρο. Πάντως η Αρχή μπορεί να μην απαιτήσει την προστα¬ 
σία αυτή αν λόγω ειδικής διάταξης-ή διαστάσεων του χώρου μηχα¬ 
νών, παρέχεται ασφαλής οδός διαφυγής από το κατώτερό τμήμα του 
χώρου αυτού. Η προστασία αυτή θα είναι από χάλυβα με μόνωση ό-. 
που είναι .αναγκαίο, κατά την κρίση της Αρχής και θα εφοδιάζεται με ■ 
μία αυτόκλείστη χαλύβδινη θύρα στο κατώτερο σημείο, ή 

.2 μία χαλύβδινη κλίμακα, που οδηγεί σε θύρα στο ανώτερο 
τμήμα του χώρου, από την οποία παρέχεται διέξοδος προς το ανοι¬ 
κτό κατάστρωμα και επί πλέον, στο κατώτερο τμήμα του χώρου και 
σε θέση αρκετά, απομακρυσμένη από την κλίμακα που αναφέρθηκε, 
μία χαλύβδινη θύρα ικανή να χειρίζεται από κάθε, πλευρά που θα πα¬ 
ρέχει πρόσβαση προς ασφαλή οδό διαφυγής από το κατώτερο τμήμα 
του χώρου προς το ανοικτό κατάστρωμα. - 

4. Σε πλοίο ολικής χωρητικότητας κάτω από 1000 κόρους η Αρ- 
. χή μπορεί να . επιτρέψει ένα μόνο από τα μέσα διαφυγής, που απαι¬ 
τούνται από την παράγραφο, 3, αφού λάβει κατάλληλα υπόψη της.τις. 
διαστάσεις και τη .διάταξη του ανώτερου τμήματος του. χώρου. 

5. Από τους χώρους μηχανών εκτός από εκείνους της κατηγορίας'. 
Α, θα προβλέπονται· οδοί διαφυγής, που να ικανοποιούν . την Αρχή, ■ 
αφού ληφθούν υπόψη, η φύση και θέση του. χώρου καθώς και αν 
απασχολούνταν συνήθως, άτομα στο χώρο αυτό. . 

6. Οι ανεκλύστήρες δεν θα θεωρούνται ότι αποτελούν ένα από τα 
απαιτούμενα μέσα διαφυγής, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό. . 
αυτό. 


Κανονισμός 46 

Προστασία κλιμάκων και φρεατίων ανελκυστήρων σε χώρους ενδιαί¬ 
τησης, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου. 

1. Κλίμακες που διαπερνούν ένα μόνο κατάστρωμα θα προστα¬ 
τεύονται τουλάχιστον σε ένα επίπεδο με χωρίσματα κλάσης τουλάχι¬ 
στον «Β - Ο» και αυτόκλειστες θύρες. Ανελκυστήρες, που διαπερνούν 
ένα μόνο κατάστρωμα θαπεριβάλλονταίαπό χωρίσματα κλάσης «Α - 
0»' με χαλύβδινες θύρες και στα δύο επίπεδα. Κλίμακες και φρεάτια 
ανελκυστήρων, που διαπερνούν περισσότερα από ένα καταστρώματα 
θα περιβάλλονται από χωρίσματα κλάσης τουλάχιστον «Α - Ο» και 
θα προστατεύονται από αυτόκλειστες θύρες σε όλα τα επίπεδα. 

2. Σε πλοία που διαθέτουν ενδιαίτηση για 12 ή ολιγώτερα άτομα,: 
όπου οι κλίμακες διαπερνούν περισσότερα από ένα καταστρώματα· 
και όπου υπάρχουν δύο τουλάχιστον οδοί διαφυγής απ’ ευθείας προς* 
το ανοικτό κατάστρωμα σε κάθε επίπεδο ενδιαίτησης, η Αρχή μπορεί 
να εξετάσει την περίπτωση μείωσης των απαιτήσεων «Α - Ο» της πα¬ 
ραγράφου I σε «Β - Ο». 

3. Όλες οι κλίμακες θα έχουν σκελετό κατασκευασμένο από χά¬ 
λυβα εκτός αν η Αρχή εγκρίνει τη χρήση άλλου ισοδύναμου υλικού. 

Κανονισμός 47 

Θύρες σε πυράντοχα χωρίσματα. 

1. Η αντίσταση των θυρών στην πυρκαϊά θα είναι, όσο είναι πρα¬ 

κτικά δυνατό, ισοδύναμη με εκείνη τόυ χωρίσματος στο οποίο είναι 
τοποθετημένες. Θύρες και πλαίσια θυρών σε χωρίσματα κλάσης «Α» 
θα κατασκευάζονται από χάλυβα. Οι θύρες στα χωρίσματα κλάσης 
«Β» θα είναι άκαυστες. Θύρες τοποθετημένες σε οριακά διαφράγματα 
χώρων μηχανών κατηγορίας Α θα είναι επαρκώς αεριοστεγανές και 
αυτόκλειστες. Σε πλοία κατασκευασμένα σύμφωνα με τη μέθοδο 10, 
η Αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση καυσίμων υλικών σε θύρες,που 
χωρίζουν καμπίνες από; ατομικούς εσωτερικούς χώρους υγιεινής; ό¬ 
πως οι καταιονιστήρες.. · 'ή ■' "·/.·:.ν. .>■:'■ . ·' γ : .'.' ή';: 

2. -Θύρες, που απαιτείται να .είναι αυτόκλειστες δεν ; θα'εφοδιάζον.ΐ 

ται με άγκιστρα συγκράτησης. .Όμως·.μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
διατάξεις συγκράτησης-εφοδιασμένες με-.τηλεχειριζόμενους μηχανι¬ 
σμούς απελευθέρωσης, τύπου που .παρέχει, ασφάλεια· σε περίπτωση 
βλάβης. ; '-ΰ·,:.· ··· > : ;·-ί /··'·.· \·. "Ϋ 

3. Στα διαφράγματα των διαδρόμων μπορούν να έπιτραπούν 
ανοίγματα μερισμού ■ μόνο στις θύρες και κάτω από τις ’ θύρες των 
καμπινών και κοινοχρήστων χώρων. Τα ανοίγματα θά υπάρχουν μό¬ 
νον στο τμήμα της θύρας από τη μέση και κάτω. Όπου υπάρχει τέ- 

. τοιο άνοιγμα στη θύρα ή κάτω από αυτήν η ολική καθαρή επιφάνεια 
οποιουδήποτε τέτοιου ανοίγματος ή ανοιγμάτων δεν θα υπερβαίνει 
το 0.05 ιπ 2. Όπου τέτοιο άνοιγμα έχει ανοιχθεί σε θύρα θα εφοδιάζε¬ 
ται με πλέγμα κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό. 

. 4. Οι στεγανές θύρες δεν χρειάζονται να μονώνονται. 

Κανονισμός 48 
Συστήματα αερισμού. 

Τα συστήματα αερισμού των φορτηγών πλοίων θα πληρούν τις 
διατάξεις του Κανονισμού 16, εκτός από την παράγραφο 8. 

Κανονισμός 49 

Περιορισμένη χρήση καυσίμων υλικών. 

1. Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες στους διαδρόμους και τα περι¬ 
φράγματα των κλιμάκων και οι επιφάνειες, περιλαμβανομένων των 
στηριγμάτων, σε κρυφούς ή απρόσιτους χώρους σε χώρους ενδιαίτη¬ 
σης και υπηρεσίάς και σταθμούς ελέγχου, θα έχουν χαρακτηριστικά 
χαμηλής εξάπλωσης φλόγας*. Οι εκτεθειμένες επιφάνειες οροφών σε 
χώρους ενδιαίτησης καί υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου θα έχουν 
χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας. 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών για την Αξιολόγηση των σχετικών με τον Κίν¬ 
δυνο Πυρκαϊάς Ιδιοτήτων των Τλικών που υιοθετήθηκαν από τον οργανι¬ 
σμό με την απόφαση Α166(Ε8ΐν). 
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'' ■ ·ί· ’··; '. 

|ί;: 2 . ν Χρώματα, βερνίκια και άλλα τελικά επιχρίσματα που χρησιμο¬ 
ποιούνται σε εκτεθειμένες εσωτερικές επιφάνειες δεν θα δημιουργούν 
&η|ιαντικό κίνδυνό πυρκαϊάς κατά την κρίση της Αρχής και δεν θα εί- 
'^ΐίχανά να παράγουν υπερβολική ποσότητα καπνού. 

πρωτεύουσες επιστρώσεις καταστρωμάτων, αν τοποθετούν- 
|αϊ£στόυς χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και στους σταθμούς 
Ιλέγχου θα είναι από εγκεκριμένο υλικό, που δεν θα αναφλέγεται εύ- 
ίώλόί**. . 

Κανονισμός 50 


Λεπτομέρειες κατασκευής. 

;1ν>Μέθοδος 10. Σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σταθ- 


'.'μόυς ελέγχου, όλες οι επενδύσεις, φράγματα αέρα, οροφές και τα 
ίσχετικά στηρίγματά τους θα είναι- από άκαυστα υλικά. ■ 

||! .?> Μέθοδοι ΙΙΟ και ΠΙΟ. Σε διαδρόμους και περίκλειστους χώ¬ 
ρους κλιμακοστασίων που εξυπηρετούν χώρους ενδιαίτησης και υπη¬ 
ρεσίας και σταθμούς ελέγχου, οι οροφές, οι επενδύσεις, τα φράγματα 
?αέρα και τα σχετικά στηρίγματά τους θα είναι από άκαυστα υλικά. 
:?"3. Μέθοδοι ΙΟ, ΙΙΟ και ΙΠΟ. 

ϊ^'3.1 Με εξαίρεση τους χώρους φορτίου ή τους ψυκτικούς θαλάμους 
Ττωνχώρων υπηρεσίας, τα μονωτικά υλικά θα είναι άκαυστα. Φράγ- 
Ηιάτα ατμών και συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε συν- 
’ δυάσμό με μόνωση, καθώς επίσης και η- μόνωση των σωληνώσεων 
για συστήματα ψήξης δεν χρειάζονται να είναι από άκαυστα υλικά, 
| αλλά θα περιορίζονται στην ελάχιστη πρακτικά δυνατή ποσότητα και 
νοϊ;εκτεθειμένες επιφάνειές τους θα έχουν ιδιότητες αντίστασης στην 
( έξάπλωση της φλόγας που θα ικανοποιούν την Αρχή. 

&£,,3.2 Όπου τοποθετούνται στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρε- 
£σίάς άκαυστα διαφράγματα, επενδύσεις και οροφές, μπορούν να έ- 
^χουν καύσιμη επίστρωση, που δεν θα υπερβαίνει τα 2.0ηιπ) σε πάχος 
^ΐοποιόδήποτε από τους χώρους αυτούς εκτός από τους διαδρόμους, 
Ιπά'πε'ριφράγματά των κλιμάκων και τους σταθμούς ελέγχου, όπου .η- 
Ι^έπίστρώση δεν θα υπερβαίνει τα 1.5ιηιη σέ πάχος;· 
ρί^3.3: Κλειστοί κενοί χώροι πίσω από οροφές, χωρίσματα ή επενδύ- 
Ρρείς;^α υποδιαιρούνται-με φράγματά αέρα που εφαρμόζουν καλά, σέ 
ραπόστασή μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη μπό 11401. Κατά την κατακό- 
ϋρυφη διεύθυνση, τέτοιοι κενοί χώροι πέριλαμβάνομένων των χώρων 
ϊΤπίσω από τις επενδύσεις κλιμάκων, οχετών κ.λ.π. θα κλείνονταί-σε 
..-ίνήτΉέ" .κατάστρωμα. 

Κανονισμός 51 

Διατάξεις για αέρια καύσιμα που χρησιμοποιούνται για ανάγκες εν¬ 
διαίτησης. 

Όπου χρησιμοποιείται αέριο καύσιμο για ανάγκες ενδιαίτησης, οι 
διατάξεις, η αποθήκευση, η διανομή και η χρησιμοποίηση του καυσί¬ 
μου θα είναι τέτοιες ώστε να διατηρείταιη ασφάλεια του-πλοίου και 
των επιβαίνόντων, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων, πυρκαϊάς 
.κριι έκρηξης που μπορεί, να συνεπάγεται η χρήση τέτοιου καύσιμου.· 

Κανονισμός 52 

,’ Μόνιμα συστήματα ανίχνευσης, και αναγγελίας, πυρκαϊάς. 
■Συστήματα αυτομάτου ρμντισμού, ανίχνευσης και αναγγελίας πυρ-. 


διαίτηαης, μαγειρεία και άλλους χώρους υπηρεσίας εκτός από τους 
χώρους που δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο πυρκαϊάς, όπως 
κενοί χώροι, χώροι υγιεινής κ.λ,π. Επί πλέον θα εγκαθίσταται σύ¬ 
στημα ανίχνευσης καπνού σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του 
Κανονισμού 13 που θα έχει τέτοια διάταξη ώστε να προστατεύει τους 
διαδρόμους, τις κλίμακες και τις οδούς διαφυγής μέσα στους χώρους 
ενδιαίτησης. 

3. Σε πλοία, στα οποία υιοθετείται η μέθοδος ΙΠΟ, θα εγκαθίστα¬ 
ται μόνιμο σύστημα ανίχνευσης κάι αναγγελίας πυρκαϊάς εγκεκριμέ¬ 
νου τύπου και σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Κανονιμού 13 
που θα έχει τέτοια διάταξη ώστε να ανιχνεύει την παρουσία πυρκαϊάς 
σε όλους τους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας εκτός απο τους-χώ¬ 
ρους που δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο πυρκαϊάς, όπως κενοίί 

. χώροι, χώροι υγιεινής κ.λπ. 

4. Χωρίς να αγνοούνται οι παραπάνω διατάξεις, η Αρχή δεν 
χρειάζεται να αποικήσει την εγκατάσταση των ανιχνευτών, που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13.2.2 μέχρι 
την 1η Σεπτεμβρίου 1985. 

Κανονισμός 53 

Διατάξεις πυροπροστασίας στους χώρους φορτίου. 

1. Γενικά. 

1.1 Εκτός από τους χώρους φορτίου, που καλύπτονται από τις 
παραγράφους 2 και 3, χώροι φορτίου πλοίων ολικής χωρητικότητας 
2000 κόρων και άνω θα προστατεύονται με μόνιμο σύστημα κατά¬ 
σβεσης πυρκαϊάς με αέριο, που πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 
5 ή με σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς που παρέχει ισοδύναμη προ¬ 
στασία. 

1. 2 Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις της παρα¬ 
γράφου 1.1 χώρους φορτίου οποιουδήποτε πλοίου, αν έχει κατα- 
σκευασθεί και προορίζεται αποκλειστικά για τη μεταφορά μετοιλλεϋ- 
ματος, άνθρακα,, σιτηρών, μη αποξηραμένης ξυλείας και ακαύστων 
φορτίων ή φορτίων πού, κατά τη γνώμη τής αρχής, παρουσίάζοϋν μϊ- : 
κρό ,κίνδύνο, πυρκαϊάς. Τέτοιες εξαιρέσεις μπορεί να χορηγούνται 
μόνο αν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με χαλύβδινα καλύμματα κυτών 
και- αποτελεσματικά μέσα κλεισίμάτός' όλων των ανεμοδόχων, και 
των άλλων ανοιγμάτων, που οδηγούν στους χώρους φορτίου! -' : ’ 

1ι ; 3-Χωρίς .να ; αγνοούνται οι διατάξεις, της παραγράφου 1.1., 
οποιοδήποτε πλοίο,-που αυχόλείται: με τη μεταφορά επικινδύνων 
φορτίων θα εφοδιάζεται σε οποιόυσδήποτε χώρους φορτίου με μόνιμο 
σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο, που πληροί τις διατάξεις 
του Κανονισμού 5 ή με σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς, που κατά τη 
γνώμη της Αρχής παρέχει ισοδύναμη προστασία για τα μεταφερό- 
μενα φορτία. 

2. Χώροι φορτίου Κ.Ο/Κ.Ο . 

2. 1 Ανίχνευση πυρκαϊάς. 

. Θα προβλέπεται εγκεκριμένο σύστημα αυτόματης ανίχνευσης και 
αναγγελίας πυρκαϊάς. Η σχεδίαση και οι διατάξεις του συστήματος 
αυτού θα εξετάζονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις αερισμού, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.3. 

2. .2 Διατάξεις κατάσβεσης πυρκαϊάς. 

2.2. 1 Χώροι φορτίου Η.Ο/ΚΟ, ικανοί να κλείνουν ερμητικά θα 
εφοδιάζονται με μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο, που 
θα πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 5, με τις ακόλουθες εξαιρέ¬ 
σεις: 


καϊάς. 

1. Σε πλοία στα οποία υιοαετειται η μέθοδος ΙΟ, θα εγκαθίσταται 
σύστημα ανίχνευσης καπνού σύμφωνά με τις σχετικές απαιτήσεις του 
■Κανονισμού 13 που θα έχει- τέτοια διάταξη ώστε να προστατεύει ό¬ 
λους τούς διαδρόμους, τις κλίμακες και τις οδούς διαφυγής μέσα 
στους χώρους ενδιαίτησης. 

2. Σε πλοία στα οποία υιοθετείται ή μέθοδος ΙΙΟ, θα εγκαθίσταται 
.σύστημα αυτομάτου ραντισμού, ανίχνευσης καί αναγγελίας πυρκαϊάς 
εγκεκριμένου τύπου, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
12 που θα έχει τέτοια διάταξη ώστε να προστατεύει τους χώρους εν* 


*’* Γίνεται μνεία των Βελτιωμένων Προσωρινών οδηγιών για τις Μεθόδους 
Δόκιμης Πρωτευουσών Επιστρώσεων Καταστρωμάτων, που υιοθετήθη¬ 
καν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α. 214(νΐΙ). 


.1 αν εγκαθίσταται σύστημα διοξειδίου του άνθρακα, η διαθέσιμη 
ποσότητα του αερίου θα είναι τουλάχιστον ικανή να δώσει ελάχιστο 
όγκο ελεύθερου αερίου ίσο με το 45% του ολικού όγκου τόυ μεγαλύ¬ 
τερου τέτοιου χώρου φορτίου που μπορεί να κλεισθεί ερμητικά και οι 
διατάξεις θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα δύο τρίτα του¬ 
λάχιστον της ποσότητας του αερίου, που απαιτείται για τον αντί-, 
στοίχο χώρο θα διοχετευθούν σε 10 πρώτα λεπτά, 

.2 σύστημα αλογονωμένων υδρογοναθράκων μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί μόνο για χώρους που προορίζονται μόνο για οχήματα, που 
δεν μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο, 

.3. οποιοδήποτε άλλο μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με 
αέριο ή μόνιμό σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αφρό υψηλής εκτό¬ 
νωσης- μπορεί να εγκατασταθεί, εφ’ όσον επιτυγχάνεται ισοδύναμη 
προστασία κατά την κρίση της Αρχής, 

.4 εναλλακτικά, μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα που πληροί τις 
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απαιτήσεις,ίου .Κανονισμού 37.1.3. Πάντως, οι διατάξεις αποστράγ¬ 
γισης και άντλησης ,βα είναι τέτοιες ώστε να εμποδίζουν το σχηματι¬ 
σμό ελεύθερων επιφανειών. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η δυσμενής 
επίδραση στην ευστάθεια του βάρους που προστίθεται και της ελεύθε¬ 
ρης επιφάνειας τού νερού, θα λαμβάνονται υπόψη, στην έκταση που η 
Αρχή θεωρεί αναγκαία κατά την έγκριση τών πληροφοριακών στοι¬ 
χείων ευστάθειας*. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνονται στα 
στοιχεία ευστάθειας που δίνονται στον πλοίαρχο όπως απαιτείται 
από τον Κανονισμό 11 - 1/22. 

2. 2. 2 Χώροι φορτίου ΚΟ/ΚΟ που δεν μπορούν να κλεισθούν 
ερμητικά θα εφοδιάζονται με σύστημα, που πληροί τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 37:1.3. Πάντως οι διατάξέις αποστράγγισης και απάν- 
τλησης θα είναι τέτοιες ώστε να εμποδίζουν το σχηματισμό ελεύθε¬ 
ρων επιφανειών. Αν αυτό δεν είναι δυνατό η δυσμενής επίδραση στην 
, ευστάθεια του βάρους που, προστίθεται και της ελεύθερης επιφάνειας 
του νερού, θα λαμβάνονται υπόψη, στην έκταση που η Αρχή θεωρεί 
αναγκαία, κατά την έγκριση των πληροφοριακών στοιχείων ευστά- ' 
θείας*. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνονται στα στοιχεία ευ¬ 
στάθειας, που δίνονται στον πλοίαρχο όπως απαιτείται από τον Κα¬ 
νονισμό 11 - 1/22. 

2. 2. 3 Θα προβλέπονται για χρήση σε οποιοδήποτε χώρο φορ¬ 
τίου ΚΟ/ΚΟ φορητοί πυροσβεστήρες σε αριθμό που η Αρχή θεωρεί 
επαρκή. Ένας τουλάχιστον φορητός πυροσβεστήρας θα ευρίσκεται σε 
κάθε πρόσβαση σε τέτοιους χώρους φορτίου. 

2. 2. 4 Κάθε χώρος φορτίου ΚΟ/ΚΟ που προορίζεται για τη με- 
,ταφορά μηχανοκινήτων οχημάτων με καύσιμα στις δεξαμενές τους 
για την κίνησή τους, θα εφοδιάζεται με: 

.1 τρεις τουλάχιστον συσκευές παραγωγής ομίχλης νερού, 

.2 μία φορητή συσκευή παραγωγής αφρού που πληροί τις διατά¬ 
ξεις του Κανονισμού 6.4 με την προϋπόθεση ότι δύο τουλάχιστο τέ¬ 
τοιες συσκευές είναι διαθέσιμες στο πλοίο για χρήση σε τέτοιους χώ¬ 
ρους φορτίου ΚΟ/ΚΟ. 

2. 3 Σύστημα αερισμού. 

, 2. 3. 1 Οι κλειστοί χώροι φορτίου ΚΟ/ΚΟ θα εφοδιάζονται με 
■ αποτελεσματικό σύστημά τεχνητού .αερισμού, ικανό να παρέχει του-' 

. λάχιστον έξι εναλλαγές αέρα,την ώΡ α ϊ Κ ε '.β^ 0 ήΑ' ια ί εν ° *ΰτος. Οι 
: ανεμιστήρες αερισμού κανονικά θα λειτουργούν συνεχώς οποτεδή¬ 
ποτε ευρίσκονται οχήματα στο πλοίο.,Όπου αυτό δεν είναι πρακτικά 
δυνατό, θά λειτουργούν για περιορισμένη χρονική περίοδο καθημερίτ 
νά, όπως επιτρέπει ο καιρός και,σε οποίαδήποτε περίπτωση για 
επαρκή χρονική περίοδο.πριν από την εκφόρτωση μετά την οποία πε¬ 
ρίοδο θα διαπιστώνεται ότι ό χώρος φορτίου ΚΟ/ΚΟ είναι ελεύθερος 
από αέρια. Για το σκοπό αυτό θα φέρονται στο πλοίο ένα ή περισσό¬ 
τερα φορητά όργανα ανίχνευσης καύσιμων αεριών. Το σύστημα θα 
είναι εντελώς χωριστό από άλλα συστήματα αερισμού. Οι αγωγοί 
αερισμού, που εξυπηρετούν, χώρους φορτίου ΚΟ/ΚΟ που μπό.ρούν να 
κλείνονται αποτελεσματικά θα είναι χωριστοί για κάθε χώρο φορ¬ 
τίου. Η αρχή μπορεί να απαιτήσει αυξημένο αριθμό εναλλαγών αέρα 
κατά τη φορτοεκφόρτωση τών οχημάτων. Το σύστημα θα μπορεί να 
ελέγχεται από θέση έξω από τους χώρους αυτούς. 

2. 3. 2 Η διάταξη του αερισμού θα είναι τέτοια ώστε'να εμποδί-, 
. ζεται η στρωματοποίηση του αέρα και ο σχηματισμός αεροθυλάκων. 

2. 3. 3 Θα προβλέπονται μέσα που θα δείχνουν στη γέφυρα .ναυ¬ 
σιπλοΐας οποιαδήποτε' απώλεια της ικανότητας αερισμού που απαι¬ 
τείται. ·■ 

2. 3. 4 θα προβλέπονται διατάξεις, που θα επιτρέπουν γρήγορή 
διακοπή και αποτελεσματικό κλείσιμο τού συστήματος αερισμού σε 
περίπτωση πυρκαϊάς' λαμβανομένων υπόψη των καιρικών συνθηκών 
και της κατάστασης της θάλασσας. 

- 2. 3. 5 Οι αγωγοί αερισμού, περιλαμβανομένων των πυροφρα¬ 
κτών θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα και η διάταξή τους θα 
ικανοποιεί την Αρχή. 

2. 4 Προφυλάξεις κατά της ανάφλεξης, εύφλεκτων ατμών. 

Κλειστοί χώροι φορτίου ΚΟ/ΚΟ που μεταφέρουν μηχανοκίνητα· 
οχήματα με καύσιμα στις δεξαμενές. τους για την κίνησή τους θα 
πληρούν τις ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις: 

. 1 Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2.4.2* ο ηλεκτρι¬ 
κός εξοπλισμός-καί. Οι καλωδιώσεις θα είναι τύπου κατάλληλου για 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για Μόνιμα Συστήματα Κατάσβεσης Πυρ- 
καί'άς για Χώρους Ειδικής Κατηγορίας, που υιοθετήθηκε από τον Οργανι¬ 
σμό με την απόφαση Α. 123(Υ). 


χρήση σε εκρηκτικά μίγματα βενζίνης και αέρα. 

,2 Σε ύψος μεγαλύτερο από 450πιηι από το κατάστρωμα, θα επι¬ 
τρέπεται εναλλακτικά ηλεκτρικός εξοπλισμός τύπου κλειστού κ· Ζ ι 
προστατευμένου κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή σπινθή¬ 
ρων υπό τον όρο ότι το σύστημα αερισμού είναι σχεδιασμένο και λει¬ 
τουργεί έτσι ώστε να παρέχει συνεχή αερισμό των χώρων φορτίου με 
ρυθμό δέκα τουλάχιστον εναλλαγών αέρα την ώρα, οποτεδήποτε ευ- 
ρίσκονται. Οχήματα στο πλοίο. 

.3 Δεν θα επιτρέπεται άλλος εξοπλισμός που μπορεί να αποτελέσει 
πηγή ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών. 

.4 Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις μέσα σε αγωγό 
εξαερισμού θα είναι εγκεκριμένου τύπου για χρήση σε εκρηκτικά μίγ¬ 
ματα βενζίνης και αέρα και η εξαγωγή οποιουδήποτε αγωγού εξαερι- 
αμού θα ευρίσκεται σε ασφαλή θέση λαμβανομένων υπόψη άλλων πι- „ 
θανών πηγών ανάφλεξης. 

.5 Οι ευδιαίοι (μπούνια) δεν θα καταλήγουν σε χώρους μηχανών 
ή άλλους χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν πηγές ανάφλεξης. 

3! Χώροι φορτίου, εκτός από χώρους φορτίου ΚΟ/ΚΟ που προο¬ 
ρίζονται για τη μεταφορά μηχανοκινήτων οχημάτων, με καύσιμα 
στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους. 

Χώροι που προορίζονται για τη μεταφορά μηχανοκινήτων οχημά¬ 
των με καύσιμα στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους θα πληρούν 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, με την εξαίρεση ότι δεν χρειάζεται 
να πληρούν την παράγραφο 2.2.4. 

Κανονισμός 54 

Ειδικές απαιτήσεις για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. 

1. Γενικά. 

1.1 Επί πλέον προς τη συμμόρφωση των φορτηγών πλοίων με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού 53, και των επιβατηγών πλοίων, με τις 
απαιτήσεις των Κανονισμών 38 και 39 ανάλογα με την περίπτωση, 
τύποι πλοίων και χώροι φορτίου, που αναφέρονται στην παράγραφο' 
1.2, και προορίζονται για τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων θά πλη¬ 
ρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού.' άνάλογαμε την .περΐ- 
. πτώση, με εξαίρεσή τις περιπτώσεις μεταφοράς επικινδύνων φόρτίων' 
σε .περιορισμένες ποσότητες*., εκτός αν τέτοιες απαιτήσεις ήδη πλη- 
,ρούνται κατόπιν συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πού αναφέρονται σε 
άλλα σημεία τού Κεφαλαίου αυτού. Οι τύποι των πλόίώΰ και οι τρό¬ 
ποι μεταφοράς των επικινδύνων φορτίων αναφέρονται στην παρά¬ 
γραφο 1.2 και στον πίνακα 54.1 όπου οι αριθμοί που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1:2 σημειώνονται στην πρώτη γραμμή. 

1. 2 Οι ακόλουθοι τύποι πλοίων και χώροι φορτίου θα ρυθμίζουν 
την εφαρμογή των πινάκων 54.1 και 54:2: 

. 1 Πλοία και χώροι φορτίου που δεν έχουν σχεδιααθεί ειδικά για 
τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, αλλά προορίζονται για τη μετα¬ 
φορά επικινδύνων φορτίων σε συσκευασμένη μορφή περιλαμβανομέ- 
νων φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια και φορητές δεξαμενές. 

.2 Πλοία ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά εμπορευματο¬ 
κιβωτίων και χώροι φορτίου, που προορίζονται για τη μεταφορά.επι¬ 
κινδύνων φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια και φορητές δεξαμενές. 

.3 Πλοία ΚΟ/ΚΟ και χώροι φορτίου ΚΟ/ΚΟ, που προορίζονται 
για τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων. 

.4 Πλοία και χώροι φορτίου που προορίζονται για τη μεταφορά 
στερεών επικινδύνων φορτίων χύμα. 

.5 Πλοία και χώροι φορτίου που προορίζονται για τη μεταφορά 
επικινδύνων φορτίων εκτός από υγρά και αέρια χύμα σε φορτηγίδες 
που φέρονται στο πλοίο. 

2. Ειδικές απαιτήσεις. 

Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθες απαιτήσεις θα 
ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινάκων 54.1, 54.2 και 54.3 για τη 
στοιβασία των επικινδύνων φορτίων τόσο «πάνω στο κατάστρωμα» 
όσο και «κάτω από το κατάστρωμα», όπου οι αριθμοί των ακόλου¬ 
θων παραγράφων σημειώνονται στην πρώτη στήλη. 

2. 1 Παροχές νερού: 

2. 1. 1 Θα λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της άμεσης 
διαθεσιμότητας νερού από το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς στην απαιτού- 


* Γίνεται μνεία της παραγράφου 18 της Γενικής Εισαγωγής στο Διεθνή Ναυ¬ 
τιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων για τον ορισμό του όρου «περιορι¬ 
σμένες ποσότητες». 
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πίεση είτε μέ μόνιμή διατήρηση της πίεσης είτε με κατάλληλα 
Νομοθετημένες τηλεχειριζόμενες διατάξεις εκκίνησης των αντλιών 

§|υ^καϊόις· 

2 Η παρεχόμενη ποσότητα νερού θα μπορεί να τροφοδοτεί 
ίχεσσΐρα ακροσωλήνια τέτοιου μεγέθους και σε τέτοιες πιέσεις όπως 
"καθορίζονται στον Κανονισμό 4, ικανά να κατευθύνονται προς οποιο¬ 
σδήποτε σημείο του χώρου φορτίου όταν είναι-κενός. Αυτή η ποσότητα 
?1ου- ; ι>ερού μπορεί να παρέχεται με ισοδύναμα μέσα κατά την κρίση 

|ΡΛΡΧή<· '' , , 

·ΐ; 3 Θα προβλβπονται μέσα για την αποτελεσματική φυξη 


καθορισμένου χώρου φορτίου κάτω άπο το κατάστρωμα με α- 
Ρ|θονες ποσότητες νερού, είτε με μόνιμη διάταξη ακροφυσίων ραντι- 
^σμού, είτε με κατάκλυση του χώρου φορτίου με νερό. IV αυτό το 
Ρβκοπό μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι σωλήνες σε μικρούς 
Ιχωρους φορτίου και σε μικρές περιοχές μεγαλυτέρων χώρων φορτίου 
||άτά την κρίση της Αρχής. Σ’ οποιαδήποτε περίπτωση οι διατάξεις 
§απο στράγγισης και απάντλησης θα είναι τέτοιες ώστε να εμποδίζουν 
βο'.σχηματισμό ελεύθερων επιφανειών. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η 
|Ι?|ίσμενής επίδραση στην ευστάθεια του βάρους που προστίθεται και 
1|ης ελεύθερης επιφάνειας του νερού θα λαμβάνουται υπόψη στην έ- 
Ικταση που η Αρχή θεωρεί αναγκαία κατά την έγκριση των πληροφο¬ 
ρικών στοιχείων ευστάθειας*. 

|||·2. 1. 4 Η πρόβλεψη κατάκλυσης καθορισμένου χώρου φορτίου 
1|κάτώ από το κατάστρωμα με ορισμένα κατάλληλα μέσα, μπορεί να 
^αντικαταστήσει τις απαιτήσεις-της παραγράφου 2.1.3. 

2. 2 Πηγές ανάφλεξης. 

Δεν θα τοποθετούνται ηλεκτρικός εξοπλισμός και καλωδιώσεις σε 


^κλειστούς χώρους φορτίου, κλειστούς χώρους καταστρωμάτων οχη- 
ί’ματών, ή ανοικτούς χώρους καταστρωμάτων οχημάτων εκτός αν εί- 
ίναι απαραίτητο για λειτουργικούς σκοπούς κατά την κρίση της Αχής. 
[Πάντως, αν τοποθετείται ηλεκτρικός εξοπλισμός σε τέτοιους χώρους 
|θά είναι πιστοποιημένου ασφαλούς τύπου** για χρήση σε επικίνδυνο 
ίπέριβάλλον στο-οποίο μπορεί να εκτεθεί εκτός αν είναι δυνατή η πλή- 
|ρ^ς απομόνωση του ηλεκτρικού συστήματος, (με την αφαίρεσή.συνδέ- 
Ισμωύ στο. σύστημα, εκτός από ασφάλειες). Τα ανοίγματά καταστρω- . : 
Ιμάτων και διαφραγμάτων για τη διεύλευση καλωδίων θα σφραγίζον-, 
|τάί για να εμποδίζουν τη δίοδο αέριων ή ατμών. Δΐερχόμενα καλώτ 
|δια και-,καλώδια μέσα στους-χώρους, φορτίου θα προστατέύονται έη 
Ρ?αύτι..βλάβης από κρούση. Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός,.που. 
ΐμπόρεί να αποτελέσει. πηγή ανάφλεξης εύφλεκτων ατμών, δεν θα,επι- - 
Ιφρέπετάι.· 

2. 3 Σύστημα Ανίχνευσης. 

Θα εγκαθίσταται εγκεκριμένο σύστημα ανίχνευσης και αναγγελίας 
πυρκαϊάς σε όλους τους Σειστούς χώρους φορτίου περιλαμβανόμε¬ 
νων των κλειστών χώρων καταστρωμάτων οχημάτων. Όπου το σύ¬ 
στημα ανίχνευσης χρησιμοποιεί δείγματά ατμόσφαιρας που αναρρο- 
ίφώνται από τέτοιους χώρους φορτίου θα λαμβάνεται μέριμνα για την 
[αποφυγή σε περίπτωση διαρροής φορτίου, διοχέτευσης της μολυαμέ- 
;νης ατμόσφαιρας μέσω του συστήματος δειγματοληψίας στο χώρο 
[που ευρίσκονται οι συσκευές ανίχνευσης. Θα τοποθετείται μόνιμα 
ίκοντά στις.συσκευές επιγραφή που θα αναφέρει άτι τα δείγματα θα 
Ιδϊόχετεύονται στον ανοικτό χώρο όταν μεταφέρονται φορτία, που 
ίίανάδίδουν τοξικές αναθυμιάσεις. 


2. 4 Αερισμός. 

2. 4.1 Σε κλειστούς χώρους φορτίου θα προβλέπεται επαρκής τε- 
ίχνητός αερισμός, Η διάταξη θά είναι τέτοια ώστε να παρέχει τουλά- 
Ιχιστον έξι εναλλαγές αέρα την ώρα στον χώρο φορτίου με βάση ένα 
|κενό χώρο φορτίου και να εξασφαλίζει τήν αφαίρεση των ατμών από 


τα ανώτερα ή κατώτερα μέρη του χώρου φορτίου, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

2. 4. 2 Οι ανεμιστήρες θα είναι τέτοιοι ώστέ να αποφεύγεται η 
πιθανότητα ανάφλεξης εύφλεκτων μιγμάτων αερίων και αέρα. Κα¬ 
τάλληλα προψυλακτικά συρμάτινα πλέγματα θα τοποθετούνται στα 
ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής του αερισμού. 

2. 5 Απάντληση κυτών. 

Όπου αντιμετωπίζεται η μεταφορά εύφλεκτων ή τοξικών υγρών 
σε κλειστούς χώρους φορτίου, το σύστημα απάντλησης των κυτών θα 
είναι, έτσι σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή άντλησης 
τέτοιων υγρών από απροσεξία μέσω των σωληνώσεων ή αντλιών 
των χώρων μηχανών. Στην περίπτωση μεταφοράς μεγάλων ποσοτή¬ 
των τέτοιων υγρών, θα εξετάζεται η εγκατάσταση πρόσθετων μέσων 
άντλησης αυτών των χώρων φορτίου. Τα μέσα αυτά θα ικανοποιούν 
την Αρχή. 

, 2. 6 Προστασία προσωπικού. 

2. 6. 1 Θα προβλέπονται τέσσερις σειρές πλήρους προστατευτι¬ 
κής ενδυμασίας κατά των χημικών προσβολών επί πλέον των εξαρ¬ 
τήσεων πυροσβέστου πού απαιτούνται από τον Κανονισμό 17. Η προ¬ 
στατευτική ενδυμασία θα καλύπτει όλο το δέρμα ώστε να μη μένει 
απροστάτευτο κανένα μέρος του σώματος. 

2. 6. 2 Θα προβλέπονται τουλάχιστον δύο αυτόνομες αναπνευ¬ 
στικές συσκέυές επί πλέον εκείνων, που απαιτούνται από τον Κανονι¬ 
σμό 17. 

2. 7 Φορητοί πυροσβεστήρες. 

Για τους χώρους φορτίου θα προβλέπονται φορητοί πυροσβεστήρες 
ολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 12 Κβ ξηρής σκόνης ή ισοδύνα¬ 
μοι. Οι πυροσβεστήρες αυτοί θα υπάρχουν επί πλέον οποιωνδήποτε 
φορητών πυροσβεστήρων, που απαιτούνται σε άλλα σημεία του Κε¬ 
φαλαίου αυτού. 

2. 8 Μόνωση των οριακών χωρισμάτων του χώρου μηχανών. 

Διαφράγματα, που αποτελούν οριακά χωρίσματα μεταξύ φορτίου 

και χώρων μηχανών κατηγορίας Α θα μονώνονται σε βαθμό «Α - 
60», εκτός αν -τα επικίνδυνα φορτία στοιβάζονται σε οριζόντια από- 
:στάση τουλάχιστον.3 «η άπό τέτοια διαφράγματα,-Αλλα οριακά χω-’ 
ρίαματά μεταξύ τέτοιων χώρων θα μονώνονται σε.βαθμό· «Α - 60», 

• 2. 9 Σύστημα, καταιονισμού: νερού, 

Σε' κάθε ανοικτό χώρο φορτίου ΚΟ/Κ.Ο, πάνω από τον οποίο. 
- υπάρχει κάτάστρωμα κάτσε κάθε χώρο, που θεωρείται ότι είναι κλει- 
στός χώρος φορτίου Κ0/Κ.0 και δεν μπορεί να κλεισθεί ερμητικά θα 
εγκαθίσταται εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα καταιονισμού νερού υπό 
πίεση, χειροκίνητης λειτουργίας, που θα προστατεύει όλα τατμήματα 
οποιουδήποτε καταστρώματος και δαπέδου οχημάτων 0ε τέτοιο 
χώρο, με την εξαίρεση ότι η Αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση 
οποιοσδήποτε άλλου μόνιμου συστήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς, που 
έχει αποδειχθεί με πραγματική δοκιμή ότι δεν είναι λιγότερο αποτε¬ 
λεσματικό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι διατάξεις αποστράγγισης 
και απάντλησης θα είναι τέτοιες ώστε να εμποδίζουν το σχηματισμό 
ελεύθερων επιφανειών. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η δυσμενής επί¬ 
δραση στην ευστάθεια του βάρους που προστίθεται και της ελεύθερης 
επιφάνειας του νερού θα λαμβάνονται υπόψη στην έκταση που η αρχή 
θεωρεί αναγκαία, κατά την έγκριση των πληροφοριακών στοιχείων 
ευστάθειας*. 

3. Έγγραφο συμμόρφωσης. 

Η αρχή θα εφοδιάζει το. πλοίο με κατάλληλο έγγραφο, ως από¬ 
δειξη της συμμόρφωσης της κατασκευής και του εξοπλισμού με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού. 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης, για Μόνιμα Συστήματα Κατάσβεσης Πυρ- 
' καϊάς για Χώρους Ειδικής Κατηγορίας, που υιοθετήθηκε από τον Οργανι¬ 
σμό με την απόφαση Α. 123(ν). 

** Γίνεται μνεία των συστάσεων που εκδόθηκαν από ι' Διεθνή Ηλεκτροτε- 
χνίκή Επιτροπή και,ιδιαιτέρα της Εκδοσης 92 - I Ι/.ιχτρικές Εγκαταστά¬ 
σεις σε Πλοία; 


* Γίνεται μνεία της Σύστασης για τα Μόνιμα Συστήματα Κατάσβεσης Πυρ- 
καϊάς για Χώρους Ειδικής Κατηγορίας, που υιοθετήθηκε από τον Οργανι¬ 
σμό με την απόφαση Α. 123(ν). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑ¬ 
ΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ¬ 
ΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 

Οπου εμφανίζεται το σύμβολο «X» στο πίνακα 54.1, σημαίνει ότι η. 
απαίτηση αυτή έχει εφαρμογή σε όλε; τις πλάσεις επικινδύνων φορ¬ 
τίων, όπως δίνονται στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα 54.3, εκτός 
από τις.περιπτώσεις των σημειώσεων. 
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Σημειώσεις, στον πίνακα 54.1 

αι Για,τις κλάσεις 4 και 5.1 δεν εφαρμόζεται σε κλειστά εμπόρευματοχιβω 
τια. 

Για τις κλάσεις 2, 3, 6.1,και 8 όταν μεταφέρονται σέ κλειστά εμπορευματο¬ 
κιβώτια η παροχή αερισμού μπορεί να ελαττωθεί όχι κάτω από δύο εναλλα¬ 
γές αέρα. Για τους σκοπούς τής απαίτησης αυτής μια φορητή δεξαμενή είναι 
κλειστό εμπορευματοκιβώτιο. 


6) Εφαρμόζεται μόνο σε καταστρώματα. 

ο) Εφαρμόζεται μόνον σε κλειστούς χώρους φορτίου ΚΟ/Κ.Ο, που δεν μπο¬ 
ρούν να κλεισθούν ερμητικά. 

ά) Στην ειδική περίπτωση όπου όι φορτηγίδες μπορούν να περιέχουν εύφλε¬ 
κτους ατμούς ή εναλλακτικά μπορούν να διοχετεύουν εύφλεκτους ατμούς σε 
ασφαλή χώρο έξω από το διαμέρισμα μεταφοράς των φορτηγίδων μέσω 
νγωγών αερισμοί) που συνδέονται με τις φορτηγίδες, οι απαιτήσεις αυτές 
μπορούν να ελάτΐωθούν ή να αρθούν κατά την κρίσή της Αρχής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑ¬ 
ΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚλΙ ΧΩΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΦΟΡΤΙΑ ΧΥΜΑ. 
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Σημειώσεις: 

β) Η απαίτηση αυτή έχει εφαρμογή όταν τα χαρακτηριστικά της ουσίας 
απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού για την καταπολέμηση της πυρακαϊάς. 
0 Οι κίνδυνοι των ουσιών στην κλάση αυτή που μπορεί να μεταφέρονται 
χύμα, , είναι τέτοιοι ώστε η Αρχή πρέπει να εξετάσει ειδικά την κατασκευή 
και τον εξοπλισμό των πλοίων που τις μεταφέρουν, επί πλέον εκείνων που 
απαριθμούντάι στον πίνακα αυτόν. 

8) Γίνεται μνεία του Διευθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων 
(απόφαση Α81 (IV) όπως τροποποιήθηκε) ή του Κώδικα Ασφαλούς Πρακτι¬ 
κής για Στερεά Φορτία Χύμα (απόφαση Α. 434 (XI) όπως τροποποιήθηκε), 
ανάλογα με την περίπτωση. 

Η) Απαιτείται τουλάχιστον φυσικός αερισμός σε κλειστούς χώρους φορτίου 
που προορίζονται για τή μεταφορά στερεών επικινδύνων φορτίων χύμα. Σε 
περιπτώσεις όπου απαιτείται τεχνητός αερισμός από τον Κώδικα Ασφαλούς 
Πρακτικής για Στερεά Επικίνδυνα Φορτία (απόφαση Α434 (XI) όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε), η χρήση φορητών μονάδων αερισμού (εξοπλισμού) που ικανο¬ 
ποιούν την Αρχή, μπορεί νά θεωρηθεί. επαρκής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑ¬ 
ΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡ¬ 
ΤΙΑ ΧΥΜΑ. 



Σημειώσεις στον πίνακα 54.3 

ί) Η απαίτηση αυτή'έχέι εφαρμογή όταν τα χαρακτηριστικά της ουσίας απαι¬ 
τούν μεγάλες ποσότητες νερού για την καταπολέμηση της πυρκαϊάς. 

1) Έχει εφαρμογή σε εύφλεκτα ήδηλητηριώδη αέρια. 

Κ) Εκτός από φορτία κλάσης 1, υποδιαίρεσης 1.4, ομάδας συμβατότητας 8. 
1) Όλα τα εύφλεκτα αέρια. 

πι) Όλα τα υγρά, που έχουν σημείο, ανάφλεξης κάτω από 236 Ο (δοκιμή 
κλειστού δοχείου). . 
η) Μόνο ύγρά. 

ο) Φορτία κλάσης 1 θα στοιβάζονται σε οριζόντια απόσταση 3 ιηαπό τα ορια¬ 
κά χωρίσματα του χώρου μηχανών σε όλες τις' περιπτώσεις, 
ρ) Γίνεται μνεία του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων, 
(απόφαση Α.81 (IV) όπως τροποποιήθηκε) ή του Κώδικά. Ασφαλούς Πρακτι¬ 
κής για στερεά Φορτία Χύμα (απόφαση Α.434 (XI) όπως τροποποιήθηκε) 
ανάλογα με την περίπτωση. 
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ΜΕΡΟΣ Δ\ 

ΜΕΤΡΑ ΠΤΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

ί?3Ε;άπαιτή<3εις του' Μέρους αυτού είναι πρόσθετες εκείνων του Μέρους Γ, 
αν π Ρ°βλέπεται διαφορετικά στους Κανονισμούς 57 και 58 και με την 
:|ΐξαίρεση ότι οι Κανονισμοί 53 και 54 δεν εφαρμόζονται σε δεξαμενόπλοια). 

Κανονισμός 55 

Εφαρμογή 

Ρ^ί,Ε^τός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, το Μέρος αυτό θα εφαρμόζεται 
||κ δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου 
Ι^ίΜμείό ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 60°0. (δοκιμή κλειστού δο- 

ΙΡ&ΪΛ·. . · ..η..,* _ _·....!..^_ί.'_.·. —— 


ΐύ),·''όπώς καθορίζεται με εγκεκριμένη συσκευή προσδιοοισμού του αη- 
^(ρυι’ανά'φλεξης, και με πίεση ατμών ΚΕΠ5 μικρότερη της ατμοσφαιρικής 
ίκαθΐύς και άλλα υγρά προϊόντα που παρουσιάζουν παρόμοιο κίνδυνο πυρ- 
|καιας. 

Ιϊ^ίΟΛού πρόκειται να μεταφερθούν υγρά φορτία, εκτός από εκείνα που ανα- 
|φέρονται στην παράγραφο 1 ή υγροποιημένα αέρια που δημιουργούν πρόαθε- 
ΙίΐΓυφ κινδύνους πυρκαϊάς, θα απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας κατά 
Ιτήϊΐκρίση της Αρχής, λαμβανομένων υπ' όψη των διατάξεων του Κώδικα 
ϊΧήμικών Χύμα και του Κώδικα Ϋγραεριοφόρων. 

337 Η·παράγραφος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία συνδυασμένων 1 μεταφο¬ 
ρών. Τέτοια πλοία δεν θα μεταφέρουν στερεά φορτία, εκτός αν όλες οι δεξα- 
Ιμενές φορτίου είναι κενές απο πετρέλαιο και ελεύθερες από αέρια ή εκτός αν 
|ρι διατάξεις που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση ικανοποιούν την Αρχή και 
|συμφωνούν με τις σχετικές λειτουργικές απαιτήσεις που περιέχονται στις 
Ι'Οδηγίες για Συστήματα Αδρανούς Αερίου*. 

||ΓΤα δεξαμενόπλοια, που μεταφέρουν προϊόντα πετρελαίου με σημείο ανά- 
ίρΔέξης, που υπερβαίνει τους 60°Ο (δοκιμή κλειστού δοχείου) όπως καθορί-: 
ίήέται με εγκεκριμένη συσκευή προσδιορισμού του σημείου ανάφλεξης, θα 
ρΚήρούν τις διατάξεις του Μέρους Γ', με την εξαίρεση ότι αντί/εόυ· μόνιμου 
^συστήματος κατάσβεσης πυρκαϊάς, πού' απαιτείται 1 , από τον Κανονισμό 53 θα 
ρφοδιάζονται με μόνιμο σύστημα αφρού καταστρώματος, που θα πληροί τις 
ρΚατάξεις τού Κίχνόνίσμού. 61; *τ,Ί'; Λ*· 1 ; ; ·.■’-· ' ',.-τ' ·’ Γ 

ΚΪίόι απαιτήσεις του Κανονισμού 60 για συστήματα,αδρανούς αερίου 
ρΐν : :χρεϊάζεται να'εφαρμόζονται σε όλα τα χήμικά δεξαμενόπλοια ή 
Ιυγραεριοφόρα όταν μεταφέρουν-τα φορτία που πέριγράφοντσιι στην 
|)ταράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι. τοποθετούνται εναλλακτικές 
|δίάτάξέις, που θα αναπτυχθούν .από τον Οργανισμό*. ·■; 

|ί6ί Χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα θα πληρούν τις διατάξεις 
§του Μέρους αυτού εκτός αν προβλέπονται εναλλακτικές και συμπλη¬ 
ρωματικές διατάξεις που ικανοποιούν την Αρχή, λαμβανομένων υπ’ 
1θψη των διατάξεων του Κώδικα Χημικών Χύμα και του Κώδικα 
?|Τγραεριοφόρων. 


Κανονισμός 56. 

1 Θέση και διαχωρισμός των χώρων. 

(Ιί-Χώροι μηχανών κατηγορίας Α εκτός από τέτοιους χώρους για 
πρωραίες έλικες κάι τον σχετικό τους εξοπλισμό,, θα τοποθετούνται 
πρυμναίως των δεξαμενών φορτίου και δεξαμενών καταλοίπων, θα 
βρίσκονται επίσης πρυμναίως των αντλιοστασίων φορτίου και τών 
,δΐαχωριστϊκών φρεατίων (ΟΟΡΡΕΒΌΑΜ5) αλλά όχι κατ’ ανάγκη 
Ιπρυμναίως των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου, πετρελαίου. 
Οποιοσδήποτε χώρος μηχανών κατηγορίας Α θα απομονώνεται από 
δεξαμενές φορτίου και δεξαμενές καταλοίπων με διαχωριστικό 
9ρεάτιο. αντλιοστάσιο φορτίου ή δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου 
πετρελαίου. Πάντως το κατώτερο τμήμα , του αντλιοστασίου μπορεί. 


|Πνετάι μνεία.των Οδηγιών.για Συστήματα Αδρανούς Αερίου, που υιοθετή¬ 
θηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής. Ασφάλειας, στην τεσσαρακοστή δεύτερη 
ίσύνοδό της τον ΜάιόΤ980 (Μ80/αΚ0282). 


...Γίνεται μνεία του Προσωρινού Κανονισμού για Συστήματα Αδρανούς Αε- 
|ρίου αε Χημικά Δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν Προϊόντα Πετρελαίου, που 
Υιοθετήθηκε από του Οργανισμό με την απόφαση Α.473 (XII). 


να δημιουργεί εσοχή, σε χώρους μηχανών κατηγορίας Α για τοποθέ¬ 
τηση .αντλιών με την προϋπόθεση ότι η οροφή της εσοχής γενικά δεν 

. - ευρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από το ένα τρίτο του πλευρικού ύψους 
του πλοίου πάνω από την τρόπιδα με την εξαίρεση ότι στην περί¬ 
πτωση των πλοίων νεκρού βάρους μικρότερου από 25.000 τόννους 
για τα οποία μπορεί νά δειχθεί ότι για λόγους πρόσβασης και ικανο¬ 
ποιητικής διάταξης των σωληνώσεων, αυτό δεν είναι πρακτικά δυνα¬ 
τό, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει εσοχή που υπερβαίνει αυτό το ύψος, 
αλλά δεν υπερβαίνει το μισό του πλευρικού ύψους του πλοίου πάνω 
από την τρόπιδα. 

2. Οι χώροι ενδιαίτησης, οι κύριοι σταθμοί ελέγχου του φορτίου, οι 
σταθμοί ελέγχου και οι χώροι υπηρεσίας (εκτός από απομονωμένα 
ερμάρια που περιέχουν εξοπλισμό για τον χειρισμό του φορτίου), θα 
τοποθετούνται πρυμναίως όλων των δεξαμενών φορτίου, δεξαμενών 
καταλοίπων, αντλιοστασίων φορτίου και διαχωριατικών φρεατίων, 
που απομονώνουν τις δεξαμενές φορτίου ή καταλοίπων από τους χώ¬ 
ρους μηχανών κατηγορίας Α. Οποιαδήποτε κοινά διαφράγματα που 
διαχωρίζουν το αντλιοστάσιο φορτίου περιλαμβανομένης και της ει¬ 
σόδου του αντλιοστασίου φορτίου από τους χώρους ενδιαίτησης και 
υπηρεσίας και τους σταθμούς ελέγχου θα έχουν κατασκευή κλάσης 
“Α - 60». Όπου θεωρείται αναγκαίο, οι χώροι ενδιαίτησης, οι σταθ¬ 
μοί ελέγχου, οι χώροι μηχανών, εκτός από εκείνους Κατηγορίας Α, 
και οι χώροι υπηρεσίας, μπορεί να επιτραπεί να ευρίσκονται πρω- 
ραίως όλων των δεξαμενών φορτίου, δεξαμενών καταλοίπων, αν¬ 
τλιοστασίων φορτίου και διαχωριστικών φρεατίων με την προϋπό¬ 
θεση ότι προβλέπονται ισοδύναμα επίπεδα ασφαλείας και ανάλογη 
διαθεσιμότητα διατάξεων κατάσβεσης πυρκαϊάς, που ικανοποιούν 
την Αρχή. 

3. Όπου αποδείχνεται αναγκαία η εγκατάσταση χώρου ναυσιπλοΐας 
πάνω από την περιοχή δεξαμενών φορτίου, ο χώρος αυτός θα προορί¬ 
ζεται μόνον για σκοπούς ναυσιπλοΐας και θα διαχωρίζεται από. το κα¬ 
τάστρωμα δεξαμενών φορτίου με ένα ανοιχτό χώρο ύψους τουλάχι¬ 
στον 2τη Επί πλέον η πυροπροστασία αυτού του χώρου ναυσιπλοΐας 
θά-είναι αυτή που απαιτείται για χώρους ελέγχου όπως καθορίζεται 
στους,Κανονισμούς 58.1 καί 58.2 και σε άλλες διατάξεις του Μέρους 
αυτού που 1 έχουν εφαρμογή. 

4. Θα προβλέπονται μέρα. για. την διατήρησή των υπερχειλίσεών κα¬ 
ταστρώματος μακριά άπό' τους χώρους : ενδιαίτησης· 1 και υπήρεσίάς. 

■ -Αυτό μπορεί νά επιτευχθεί με την εγκατάσταση μονίμου συνεχούς 
τοιχώματος .κατάλληλου ύψους, που θα εκτείνεται απά την μία' μέχρι 
την άλλη πλευρά. 1 Θα εξετάζονται ειδικά οι διατάξεις, που αβοοούν σε 
πρυμναία φόρτωση. 

5. Τα εξωτερικά οριακά χωρίσματα των υπερκατασκευών και υπερ- 
στεγασμάτων, που περικλείουν χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας 
περιλαμβανομένων καταστρωμάτων που προεξέχουν και υποστηρί¬ 
ζουν τέτοιους χώρους ενδιαίτησης, θα μονώνονται σε βαθμό «Α — 
60» σε ολόκληρη την επιφάνεια των τμημάτων τους που αντικρύζουν 
τις δεξαμενές φορτίου πετρελαίου και μέχρι 3πι πρυμναίως του 
εμπρόσθιου οριακού χωρίσματος. Στις πλευρές αυτών των υπερκατα¬ 
σκευών και υπερστεγασμάτων, η μόνωση αυτή θα φθάνει σε ύψος που 
η Αρχή θα θεωρεί αναγκαίο. 

6.1 Είσοδοι, εισαγωγές αέρα και ανοίγματα στους χώρους ενδιαίτη- 
σης, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου δεν θα αντικρύζουν την περιοχή 
φορτίου. Θα ευρίσκονται στο ακραίο διάφραγμα, που δεν αντικρύζει 
την-περιοχή φορτίου και ή στην εξωτερική πλευρά της υπερκατα¬ 
σκευής ή υπερατεγάσματος σε απόσταση τουλάχιστον ίση με το 25% 
του μήκους του πλοίου αλλά όχι μικρότερη από 3 μέτρα από το άκρο 
της υπερκατασκευής ή υπερστεγάσματος, που αντικρύζει την περιοχή 
φορτίου. Πάντιυς, η απόσταση αυτή δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 
5 Μ. 

6.2 Δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση θυρών μέσα στα όριά, που ανα- 
φέρονται στην παράγραφο 6.1, με την εξαίρεση ότι η Αρχή μπορεί να 
επιτρέψει την τοποθέτηση θυρών σε χώρους, που δεν έχουν πρόσβαση 
■ στους χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και σταθμούς, ελέγχου, όπως 
είναι οι σταθμοί ελέγχου φορτίου, οι τροφαποθήκες και οι αποθήκες. 
Όπου-τοποθετούνται τέτοιες θύρες, τα οριακά χωρίσματα του χώρου 
θα μονώνονται σε βαθμό «Α — 60». Μέσα στα όρια που καθορίζονται 
στην παράγραφο..,^. 1 μπορούν να τοποθετούνται κοχλιωτά ελάσματα 
για την αφαίρεσήν μηχανη μάτων. Οι θύρες της γέφυρας ναυσιπλοΐας 
και τα παράθυρα του οίακιστηρίου μπορούν να ευρίσκονται μέσα στα 
όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 6.1 εφ’ όσον έχουν τέτοια 
σχεδίαση ώστε να. μπορεί να εξασφαλίζεται γρήγορη και αποτελε- 
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σματική στεγανοποίηση της γέφυρας ναυσιπλοΐας από αέρια και 
ατμούς. 

6.3 Οι παραφωτίδες που αντικρύζουν την περιοχή φορτίου και αυτές 
που ευρίσκονται στις πλευρές των υπερκατασκευών και υπερστεγα- 
σμάτων μέσα στα όρια που καθορίζονται στη παράγραφο 6.1 θα είναι 
σταθερού (μη ανοιγόμενου) τόπου. Τέτοιες παραφωτίδες στη πρώτη 
σειρά του κύριου καταστρώματος θα εφοδιάζονται με εσωτερικά κα- 
λύμματά' από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό. 

Κανονισμός 57. 

Κατασκευή, διαφράγματα σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και 
λεπτομέρειες κατασκευπε. 

1. Γιά την εφαρμογή των απαιτήσεων τών Κανονισμών 42, 43 και 
50 σε δεξαμενόπλοια, θα χρησιμοποιείται μόνον η μέθοδος ΙΟ όπως 
ορίζεται στον Κανονισμό 42.5.1. 

2. Οι αναφωτίδες των αντλιοστασίων φορτίου θα είναι από χάλυβα, 
δεν θα περιέχουν γυαλί και θα μπορούν να κλείνονται εξωτερικά από 
το αντλιοστάσιο. 

Κανονισμός 58. 

Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων και καταστρωμάτων. 
1. Αντί της εφαρμογής του Κανονισμού 44 και επί πλέον προς τη 


συμμόρφωση με τις ειδικές διατάξεις για την ακεραιότητα έναντι 
πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμάτων, που αναφέρονται 
σε άλλα σημεία του Μέρους αυτού, η ελάχιστη ακεραιότητα έναντ 
πυρκαϊάς των διαφραγμάτων και καταστρωμάτων θα είναι όπως κα¬ 
θορίζεται στους πίνακες 58.1 και 58.2. 

2. Οι ακόλουθες απαιτήσεις θα ρυθμίζουν την εφαρμογή των πινά¬ 
κων: 

,1. Οι πίνακες 58.1 και 58.2 θα εφαρμόζονται αντίστοιχα στα δια¬ 
φράγματα και καταστρώματα που χωρίζουν γειτονικούς χώρους. 

,2 Για τον καθορισμό των κατάλληλων βαθμών (ακεραιότητας έ¬ 
ναντι πυρκαϊάς που θα εφαρμόζονται σε χωρίσματα μεταξύ γειτονι¬ 
κών χώρων, οι χώροι αυτοί έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τον κίν¬ 
δυνο πυρακαϊάς που. παρουσιάζουν όπως φαίνεται παρακάτω στις κα¬ 
τηγορίες (1) μέχρι (10). Ο τίτλος κάθε κατηγορίας είναι μάλλον τυ¬ 
πικός παρά περιοριστικός. Ο αριθμός μέσα στις παρενθέσεις, που 
προηγείται κάθε κατηγορίας αναφέρεται στον αριθμό της στήλης ή 
γραμμής των πινάκων που έχει εφαρμογή. 

(1) Σταθμοί ελέγχου 

Χώροι που περιέχουν πηγές ενέργειας και φωτισμού ανάγκης, 
Οιακιστήριο και θάλαμος χαρτών. 

Χώροι που περιέχουν τις συσκευές ραδιοτηλεγραφίας του πλοίου. 

Χώροι κατάσβεσης πυρκαϊάς, χώροι ελέγχου και σταθμοί κατα¬ 
γραφής πυρκαϊάς. 

Χώρος ελέγχου των προωστηρίων μηχανημάτων όταν ευρίσκεται 
έξω από το χώρο μηχανών. 

Χώροι που περιέχουν τον κεντρικό εξοπλισμό συναγερμού πυρ- 
καϊάς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 58.1 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΡΚΑΙΑΣ ΔΙΑ¬ 
ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΓΕΙΤΟ¬ 
ΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 


Χώροι 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) | 



Α-05/ 


Α-60 

9 

Α-15 

Α-60 

Α-15 

Α-60 

Α-60 

Β 

Διάδρομοι 

(2) 

■ 

0 

Β-0 

59 

Β-0 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

■ 

Χώροι 

ενδια ίτησης 

(3) 



0 

Β-0 

Α-0.» 

_ Μ. 

Β-0 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

■ 

Κλίμακες 

(4) 

Β 

■ 


I 

Β-0 

ΑΌ&/ 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

■ 

Χώροι υπηρεσία^) 
(μ.ικρού κινδιίνου. 

Β 

■ 

■ 

■ 

Ο 

Α-60 

Α-0 

Α-60 

Β 

■ 

Χώροι μηχανών (6) 
κάτηγορ(ας Α 


Β 


■ 

■ 

■ 

Α-0 

Α-04/ 

Α-60 

■ 

Άλλοι χώροι 
μηχανών 

(7) 

■ 

■ 

19 

■ 

■ 

■ 

■ 

Α-0^ 

. ' _ Α 

Α-0 

Α-0 

·'Γ : 1 _ - 


ΆντΧιο.στάοί,^; 

ΦδοτιόΌ 

(8) 

■ 

■ 

Β 

ΗΗ 

■ 

83 

■ 

9 


ΗΒΗ 

Β 

Χώροι υπηρεσίά( 9 ) 
("μεγάλου κινδύνδυ] 

■ 

■ 

1 

■ 

■ 

■ 

§| 


Β 

■ 

Ανοικτά 

καταστρώματα 

/ΙΟ) 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Β 


Σημειώσεις: Εφαρμόζονται στους πίνακες 58.1 και 58.2 ανάλογα με 
την περίπτωση. 

α) Για να διευκρινησθεί ποια τιμή εφαρμόζεται, βλέπε Κανονισμού; 43 και 
, 46 του Κεφαλαίου αυτού. 

6) Οπου οι χώροι έύρίάκονται στην ίδια αριθμητική κατηγορία και εμφανίζε¬ 
ται ο δείχτης 8, τότε απαιτείται διάφραγμα ή κατάστρωμα της ακεραιότητας 
που δίνουν οι πίνακες μόνον όταν οι γειτονικοί χώροι προορίζονται για δια¬ 
φορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, στην κατηγορία (9), ένα μαγειρείο, 
που συνορεύει με άλλο.μαγειρείο δεν απαιτεί διάφραγμα, αλλά μαγειρείο 
,που συνορεύει με αποθήκη χρωμάτων απαιτεί διάφραγμα αΑ — Ο», 
ο) Διαφράγματα που χωρίζουν μεταξύ τους το οιαχιοτήριο, δωμάτιο χαρτών 
καί χώρο ραδιοτηλεγραφίας μπορεί νά είναι κλάσης «Β — Ο». 
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ιυΝΑΚΑΣ 58.2 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΉ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΓΕΙΤΟ¬ 
ΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 


::ς·ρο«.ς ::<5ρος ίνυ - 

κάτω 

Β 

(2) 

(3) 

Η 

(5) 



(8) 

(9) 

(10) 

Σταθμοί ελέγχου^. 

α 

Α-0 

Α-0 

ΑΟ 

Α-0 

Α-60 

Α-0 

Β 

Α-0 

Β 

Διάδρομο ι (2) 

Β 

Β 

Β 

Α-0 

Β 

Α-60 

Α-0 

Β 

Α-0 

Β 

(3) 

Χώροι ενδιαίτησης 

Α-60 

Α-0 

■ 

Α-0 

■ 

Α-60 

Α-0 

Β 

Α-0 

Β 

1ΙΒ^Μ3 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Β 

Β 

Α-60 

Α-0 

Β 

Α-0 

Β 

Χώροι μτςηρεσίας^ 
(μικρού κινδύνου) 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

■ 

Α-60 

Α-0 

Β 

Α-0 

Β 

Χώροι μηχανών (6) 
κατηγορίας Α 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

Α-60 

■ 

Α-60 

β/ 

0| 

Α-60 

Β 

Αλλοι χώροι (γ) 

μηχανών 

Α-15 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-0 


Α-0 

Α-0 

11 

Αντλιοστάσια /ον 

φορτίου ' /· 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 




Β 


Χώρο ι* υπηρεσία ς(9) 
(μεγάλου κινδύνου) 

Α-60 

Β 

Α-0 

Α-0 

Α-0 

Α-60 

Β 

Β 

Β 

Β 

Ανοικτά (10) 

)κη τη ατηώμη'τη _ 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

α 

Β 

Β 

Β 


8) Διαφράγματα χαι καταστρώματα μεταξύ αντλιοστασίων φορτίου και χώ¬ 
ρων μηχανών κατηγορίας Α μπορεί να διαπερνώντάι από άξονες αντλιών 
φορτίου εφοδιασμένους με στυπιοθλίπτες ή από παρόμοιες διελεύσεις που 
διαθέτουν στυπιοθλίπτες, με την προϋπόθεση ότι στη θέση του διαφράγματος 
ή καταστρώματος, τοποθετούνται αεριοστεγανά παρεμβύσματα με αποτελε¬ 
σματική λίπανση ή άλλα μέσα που εξασφαλίζουν την μόνιμη διατήρηση της 
αεριοστεγανότητας. 

ε) Δεν χρειάζεται να τοποθετείται μόνωση πυρασφαλείας, αν ο χώρος μηχα¬ 
νών κατηγορίας (7), κατά την γνώμη της Αρχής, παρουσιάζει μικρό ή καθό¬ 
λου κίνδυνο πυρκαϊάς. 

*Όπου εμφανίζεται αστερίσκος στους πίνακες, το χώρισμα απαιτεί¬ 
ται να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό, αλλά δεν απαιτεί¬ 
ται να είναι κλάαης «Α». 
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^Διάδρομοι 
διάδρομοι και προθάλαμοι, 

^(Μχώροι ενδιαίτησης : · , - . , 

ρΧώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.10 εκτός από διαδρό- 

Β®$$· ■ 

,®/4ν Κλίμακες. ,. 

^Εσωτερικές κλίμακες, ανελκυστήρες και κυλιόμενες , κλίμακες 
ίΐΐτός από. εκείνες, που περιέχονται εξ ολοκλήρου στους χώρους μη- 
β&Ι&Λ κ αι οι χώροι που περικλείονται από τα περιφράγματά τους. 
^Μειώνεται σχετικά ότι κλίμακα περίκλειστη σε ένα μόνο επί- 
θα θεωρείται ως τμήμα του χώρου από τον οποίο δεν διαχωρί- 
|1ΐΛ« πυρασφαλείας. .. ■ " ' . ,. 

ΡΜ|),ίΧώρρι υπηρεσίας (μικρού κινδύνου πυρκαιάς) ■ 

^Ερμάρια και αποθήκες που έχουν επιφάνεια κάτω από 2πι2 , στε¬ 
γνωτήρια καί πλυντήρια. 

«■ Χώροι μηχανών κατηγορίας Α . 

Κζχώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.19. 

§Β/|ζ)~'Αλλοι χώροι μηχανών 

|||χώροι όπως ορίζονται στον Κανονισμό 3.20 εκτός από χώρους 
Ικανών κατηγορίας Α. 
ΐίνίβ) Αντλιοστάσια φορτίου 

||ΐΧώροι που περιέχουν αντλίες φορτίου και εισόδους και οχετούς 
(πρός.-τους χώρους αυτούς.. 

§&?9) Χώροι υπηρεσίας (μεγάλου κινδύνου πυρκαιας) 

-Μαγειρεία, κυλικεία που περιέχουν συσκευές μαγειρικής, αποθη- 
5 «ς χρωμάτων και λυχνιών, ερμάρια και αποθήκες που έχουν επιφα- 
!?κέια ; 2 γπ 2 ή μεγαλύτερη, συνεργεία εκτός από εκείνα που αποτελούν 
ΙΙ'μήμα των χώρων μηχανών. 

ίγ«-.(1Ό) Ανοικτά καταστρώματα ... 

||£·Χώροι ανοικτών καταστρωμάτων και κλειστοί χώροι περιπατρυ 
|που.· δεν παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαϊάς. Υπαίθριοι χώροι (οι έκτος 
Ιτών^υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων χώροι). 

Ρ)ΪΜπορεί να γίνει αποδεκτό ότι, συνεχείς οροφές ή επενδύσεις κλα- 
Κς^Βχ,σε συνεργασία με τα αντίστοιχα καταστρώματα ή,διμφραγ- 
ΙΡ&^μετέχρυν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην απαιτουμενη μόνωση 
®ίιιί;άκεραιότηχα ενός .χωρίσματος. γ' "" . ; , ϊ, · , 

ΚΙ»;.Σεϊεξωτερυέά οριακά χωρίσματα ποϋ.από.,τον Κ«$ν<Λ>ισμο 57.1 
^απαιτείται· να είναι από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο ..υλικό, μπορούν να 
ΐΜνόντάι οπές ^ιά την τοποθέτηση παραθύρων και ποιραψωτίδων εφ 
Ιΐΐόώδεώπροβλέπετάι σε άλλο σημείο των Αέταιτήρεων αυτών,να ε- 
Ρχουν τα χωρίσματα αυτά ακεραιότητα έναντι πυρκαιάς κλάσης «Α>>. 
Ρ#Με όμοιο τρόπο, οι θύρες σε τέτοια διαφράγματα που δεν απαιτεί¬ 
σαι. να έχουν ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς κλάσης «Α» μπορούν να 
ί'; είναι από υλικά που ικανοποιούν την Αρχή. 

1ϊ5γ: Μπορεί να επιτραπούν εγκεκριμένα αεροστεγανά μόνιμα φωτιστι- 
§1χμ σώματα για τον .φωτισμό των αντλιοστασίων φορτίου, στα δι.α- 
1$φράγματα και καταστρώματα που διαχωρίζουν τα αντλιοστάσια 
^φορτίου και άλλους χώρους, με την προϋπόθεση ότι, είναι επαρκούς 
ΐ|ίαντοχής και ότι διατηρείται η ακεραιότητα και η αεριοστεγανοτητα 
Ρ· τόυ διαφράγματος ή καταστρώματος. 

Κανονισμός 59 

Εξαερισμός, καθαρισμός, ελευθέρωση από αέρια και αερισμός. 

3,1. Τα συστήματα εξαερισμού τών δεξαμενών φορτίου θα είναι εντε¬ 
λώς χωριστά από τους αεραγωγούς των άλλων διαμερισμάτων του 
πλοίου. Οι διατάξεις και η θέση των ανοιγμάτων στο κατάστρωμα 
δεξαμενών φορτίου από τα οποία μπορεί να συμβεί διαφυγή εύφλε¬ 
κτων ατμών, θα είναι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
,εισόδου εύφλεκτων ατμών σε κλειστούς χώρους, που περιέχουν πηγη 
ανάφλεξής, ή συγκέντρωσης , αυτών κοντά σε μηχανήματα κατα- 
στρώματος και συσκευές που μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο ανα- 
,φλεξης.. Σύμφωνα με αύ :ή την γενική αρχή θα'εφαρμόζονται τα κρι¬ 
τήρια των παραγράφων ,1.2 μέχρι 1.10.. . ■ ■ 

-1,2. Οι διατάξεις εξαερισμού θα είναι σχεδιασμένες και θα λειτουρ¬ 
γούν έτσι ώστε ό'ύτε η .υήέρπίεση.ούτε η υποπίεση στις δεξαμενές φορ¬ 
τίου να υπερβαίνει τις παραμέτρους σχεδίασης, και θα είναι τετοιες 

ώστε να εξασφαλίζουν·. . .. 

·. .1 την ροή μικρών όγκων μιγμάτων ατμού, αέρα η αδρανούς αε¬ 
ρίου που προέρχονται από θερμικές μεταβολές σε δεξαμενή φορτίου, 
σε όλες τις περιπτώσεις μέσω βαλβίδων υπερπίεσης/υποπίεσης, και 


.2. τη διέλευση μεγάλων όγκων μιγμάτων ατμού, αέρα ή αδρα¬ 
νούς αερίου κατά την φόρτωαη και τον ερματισμό, ή κατά την εκφόρ- 

τωση. ■/ ... 

1.3Τ. Οι διατάξεις εξαερισμού σε κάθε δεξαμενή φορτίου μπορεί να 
είναι ανεξάρτητες ή συνδυασμένες με τις διατάξεις άλλων δεξαμενών 
φορτίων και μπορούν να ενσωματώνονται στις σωληνώσεις αδρανούς 
αερίου. 

1.3.2 Όπου οι διατάξεις συνδυάζονται με τις διατάξεις άλλων δεξα¬ 
μενών φορτίου, θα πρόβλέπονται είτε-επιστόμια διακοπής είτε άλλα 
αποδεκτά μέσα για την απομόνωση κάθε δεξαμενής φορτίου. Οπου 
τοποθετούνται επιστόμια διακοπής, θα εφοδιάζονται με διατάξεις 
κλειδώματος, που θα ελέγχονται από τον υπεύθυνο αξιωματικό του 
πλοίου. Κάθε μέσο απομόνωσης πρέπει να συνεχίζει να επιτρέπει την 
ροή που προκαλείται από τις θερμικές μεταβολές σε μία δεξαμενή 
φορτίου σύμφωνα με την παρ. 1.2.1. 

1.4 Οι διατάξεις εξαερισμού θα συνδέονται στην οροφή κάθε δεξαμε¬ 
νής φορτίου και θα αυτοαποστραγγίζονται στις δεξαμενές φορτίου σε 
όλες τις κανονικές συνθήκες διαγωγής και πλευρικής κλίσης του 
πλοίου. Όπου μπορεί να μην είναι δυνατή η πρόβλεψη γραμμών αυ- 
τοαποστράγγισης θά προβλέπονται μόνιμες διατάξεις για την απο¬ 
στράγγιση των γραμμών εξαερισμού σε μία δεξαμενή φορτίου. 

1.5 Το σύστημα εξαερισμού θα εφοδιάζεται με συσκευές που θα 
εμποδίζουν την διέλευση φλόγας μέσα στις δεξαμενές φορτίου. Η σχε¬ 
δίαση, δοκιμή και θέση των συσκευών αυτών θα πληροί τις απαιτή¬ 
σεις που καθορίζει η Αρχή οι οποίες θά περιέχουν τουλάχιστον τα 
πρότυπα που υιοθετούνται από τον Οργανισμό. 

1.6 Θα υπάρχει πρόβλεψη για την αποφυγή ανύψωσης της στάθμης 
υγρού στο σύστημα εξαερισμού, σε ύψος, που θα υπερέβαινε το μανο- 
μετρικό ύψος σχεδίασης των δεξαμενών φορτίου. Αυτό θα επιτυγχά¬ 
νεται με συναγερμούς υψηλής στάθμης ή συστήματα ελέγχου υπερ- 
πλήρωσης ή άλλα ισοδύναμα μέσα, μαζί με τις μετρητικές συσκευές 
και τις μεθόδους πλήρωσης των δεξαμενών φορτίου. 

1.7 Τα ανοίγματα, που απαιτούνται από την παράγραφο 1.2.1. για 

την ανακούφιση της· υπερπίεσης: ; _ .. . ...... 

..1 Θα έχουν όσο είναι πρακτικά δυνάτό μεγαλύτερο ύψος πάνω 
από το κατάστρωμα δεξαμενών φορτίου για ·Π)ν επίτευξη μέγίστης 
διασποράς τών ευφλέκτωυ ατμών, αλλά σε κάμμία περίπτωσή μι¬ 
κρότερο. από.'2ιη πάνω από·το κατάστρωμα δεξαμενών φόρτίόυ.'·.· 

,2. θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε νά απέχουν όσο είναι πρακτικά 

δυνατό περισσότερο άλλ’ όχι λιγώτερο'απόδΓη, από τις πλησιέστερές 
εισαγωγές αέρά και άνοίγμάτα' κλειστών χωρών, που περιέχουν πη¬ 
γή ανάφλεξης κάε άπό; μηχανήματα καταστρώματος και συσκευές 
που μπορεί να δημιουργήσουν, κίνδυνο ανάφλεξης. 

1.8 Τα επιστόμια υπερπίεσης/υποπίεσης, που απαιτούνται από την 
παρ. 1.2.1. μπορεί να εφοδιάζονται με διάταξη παράκαμψης (ΒΥ- 
ΡΑ33) όταν ευρίσκονται στην κύρια γραμμή εξαερισμού ή στον εξαε- 
ριατικό σωλήνα ιστού. Όπου προβλέπεται τέτοια διάταξη, θα υπάρ¬ 
χουν κατάλληλοι ενδείκτες για να δείχνουν αν η παράκαμψη είναι 
κλειστή ή ανοικτή. 

1.9 ’ Οι εξαγωγές αερισμού για την φόρτωαη, εκφόρτωση και ερμα- 
τισμό, πού απαιτούνται .από την παρ. 1.2.2.: 

1.1 θα επιτρέπουν την ελεύθερη ροή των μιγμάτων των ατμών, 

ή 

1.2. Θα επιτρέπουν τον στραγγαλισμό της εκροής των μιγμάτων 
ατμών ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτητα όχι μικρότερη από ΘΟπι/ίεο, 
.2 θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε το μίγμα ατμών να απορρίπτε¬ 
ται κατακόρυφ.α προς τα άνω. 

,3 θα είναι τέτοιες ώστε, όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της ελεύθε¬ 
ρης ροής των μιγμάτων ατμών, να ευρίσκονται σε ύψος όχι μικρό¬ 
τερο από 6 γπ πάνω από το κατάστρωμα δεξαμενών φορτίου ή από 
τον πρωραίο και- πρυμναίο υπερυψωμένο διάδρομο, εφ όσον ευρί- 
σκονται σε απόσταση μέχρι 4ιη από τον διάδρομο, και να απέχουν 
όχι λιγότερο άπό 10πι κατά την οριζόντια διεύθυνση από τις πλήσιέ- 
, στερες εισαγωγές αέρα και ανοίγματά κλειστών χώρων που περιέ¬ 
χουν πηγή ανάφλεξης και από μηχανήματα και εξοπλισμό κατα¬ 
στρώματος που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ανάφλεξης, 

<4. όπου εφαρμόζεται ή μέθοδος της απόρριψης με μεγάλη ταχύ- 
.· τητα, θα ευρίσκονται σε ύψος όχι μικρότερο από 2 γπ πάνω από το κα¬ 
τάστρωμα. δεξαμενών φορτίου και θα απέχουν όχι λ,ιγώτερο από ΙΟγπ 
κατά την οριζόντια διεύθυνση από τις πλησιέστερες εισαγωγές αέρα 
και ανοίγματα κλειστών χώρων που περιέχουν πηγή ανάφλεξης και 
από μηχανήματα και εξοπλισμό καταστρώματος που μπορεί να δη- 
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μιουργήσει κίνδυνο ανάφλεξης. Οι εξαγωγές αυτές δα εφοδιάζονται 
με συσκευές υψηλής ταχύτητας εγκεκριμένου τύπου, 

.5 Θα είναι σχεδιασμένες βάσει του μέγιστου ρυθμού φόρτωαης 
που έχει υπολογισθεί, πόλλαπλασιασμένου με συντελεστή τουλάχι¬ 
στον 1,25 για να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη αερίων, με σκοπό την 
αποφυγή δημιουργίας πίεσης σε οποιαδήποτε δεξαμενή φορτίου που 
να υπερβαίνει την πίεση σχεδίασης. 

Ο πλοίαρχος θα εφοδιάζεται με πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με 
το μέγιστο επιτρεπόμενο ρυθμό φόρτωσης για κάθε δεξαμενή φορτίου 
και στην περίπτωση συνδυασμένων συστημάτων αερισμού, για κάθε 
ομάδα δεξαμενών φορτίου. . .. 

1.10 Σε πλοία συνδυασμένων μεταφορών, η διάταξη απομόνωσης 
των δεξαμενών καταλοίπων, που περιέχουν πετρέλαιο ή κατάλοιπά 
πετρελαίου από τις άλλες δεξαμενές φορτίου θα αποτελείται από τυ¬ 
φλές φλάντζες που θα παραμένουν διαρκώς στις θέσεις τους όταν με- 
ταφέρονται φορτία εκτός από τα υγρά φορτία, που αναφέρονται στον 
Κανονισμό 55.1. 

2. Καθαρισμός δεξαμενών φορτίου και/ή απελευθέρωση από αέρια. 

Οι διατάξεις για τον καθαρισμό και/ή την απελευθέρωση από αέ¬ 
ρια θα είναι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους, που 

' οφείλονται στη διασπορά των εύφλεκτων ατμών στην ατμόσφαιρα 
και στα εύφλεκτα μίγματα σε μια δεξαμενή φορτίου. Συνεπώς: 

. 1 Όταν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα αδρανούς αερίου 
οι δεξαμενές φορτίου θα καθαρίζονται πρώτα σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Κανονισμού 62.13 μέχρις ότου η συγκέντρωση των ατμών 
υδρογοναθράκων στις δεξαμενές φορτίου ελαττωθεί σε ποσοστό μι¬ 
κρότερο από 2% κατ’ όγκο. Στη συνέχεια ο αερισμός μπορεί να γίνει 
στο επίπεδο του καταστρώματος των δεξαμενών φορτίου. 

.2 Όταν το πλοίο δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αδρανούς αε¬ 
ρίου, η λειτουργία θα είναι τέτοια ώστε οι εύφλεκτοι ατμοί να απορρί¬ 
πτονται αρχικά: 

.2.1 μέσω των εξαγωγών εξαερισμού όπως καθορίζεται στην πα¬ 
ράγραφο 1.9, ή 

,.2.2 με ταχύτητα κατακόρυφης : εξόδου τουλάχιστον 20τη/5βο 
μέσω . εξαγωγών που έυρίσκόνται σε^ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων 
πάνω από το επίπεδο του καταστρώματος των δεξαμενών φορτίων 
και προστατεύονται με κατάλληλες συσκευές που'εμποδίζουν τη διέ¬ 
λευση φλόγας. 

Όταν η συγκέντρωση των εύφλεκτων αερίων στην εξαγωγή έχει 
ελαττωθεί στο 30% του κάτω ορίου ανάφλεξης η απόρριψη των αε¬ 
ρίων μιγμάτων μπορεί να γίνει στο επίπεδο του καταστρώματος των 
δεξαμενών φορτίου. 

3. Αερισμός. 

3.1 Τα αντλιοστάσια φορτίου θα αερίζονται με μηχανικό αερισμό 
και οι εξαγωγές των ανεμιστήρων εξαερισμού θα καταλήγουν σε 
ασφαλή θέση στο ανοικτό κατάστρωμα. Ο αερισμός των χώρων αυ¬ 
τών θα έχει επαρκή ικανότητα ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανό¬ 
τητα συσσώρευσης ευφλέκτων ατμών. Ο αριθμός των εναλλαγών 
αέρα θα είναι τουλάχιστον 20 την ώρα με βάση τον ολικό όγκο τοι 
χώρου. Οι αεραγωγοί θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε να αερίζεται 
αποτελεσματικά όλος ο χώρος. Ο αερισμός θα είναι αναρροφητικού 
τύπου και θα χρησιμοποιεί ανεμιστήρες που δεν δημιουργούν σπινθή¬ 
ρες. 

3.2 Η διάταξή των εισαγωγών και εξαγωγών αερισμού και άλλων 
ανοιγμάτων σέ οριακά χωρίσματα χώρων, υπερστεγασμάτων και 
υπερκατασκευών θα είναι τέτοια ώστε να ανταπακρίνεται στις διατά¬ 
ξεις της παραγράφου 1. Τέτοια ανοίγματα εξαερισμού, ειδικά για 
τους χώρους μηχανών θα ευρίόκονται όσο είναι πρακτικά δυνατό πε¬ 
ρισσότερο προς πρύμνη. Σχετικά, θα.εξετάζεταί με ιδιαίτερη προσοχή 
η περίπτωση πλοίου εξοπλισμένου για πρυμναία φόρτωση ή εκφόρ- 
τωση. Πηγές , ανάφλεξης, όπως ηλεκτρικός εξοπλισμός, θα τοποθε¬ 
τούνται έτσι ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος έκρηξης. 

3.3 Σε πλοία συνδυασμένων μεταφορών όλοι οι χώροι φορτίου καί 
οποιοιδήποτε κλειστοί χώροι γειτονικοί με τους χώρους φορτίου θα 
μπορούν να αερίζονται μέ μηχανικό αερισμό*. Ο μηχανικός αερισμός 
μπορεί να παρέχεται με φορητούς ανεμιστήρες. Ένα εγκεκριμένο μό¬ 
νιμο σύστημα, αναγγελίας αερίου ικανό να ελέγχει εύφλεκτους 
ατμούς, θα προβλέπεται στα αντλιοστάσια φορτίου και στους αγω¬ 
γούς σωληνώσεων και στα διαχωριστικά φρεάτια που αναφέρονται 
στον Κανονισμό 56.1 που συνορεύουν με δεξαμενές καταλοίπων. Θα 
υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις για τη διευκόλυνση της μέτρησης 
των ευφλέκτων ατο,ών σε όλουτ τηυ<- άλληυ·- ν/.,ηηιι-Γ—η,. —’ 


δεξαμενών φορτίου. 

Τέτοιες μετρήσεις θα είναι δυνατόν να γίνουν από το ανοικτό κα¬ 
τάστρωμα ή από εύκολα προσιτές θέσεις. 

Κανονισμός 60 

Προστασία των δεξαμενών φορτίου. 


1. Για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 20.000 τόννων και άνω 




προστασία της περιοχής καταστρώματος των δεξαμενών φορτίου κάψ 
των δεξαμενών φορτίου θα επιτυγχάνεται με ένα μόνιμο σύστημά, 
αφρού καταστρώματος και ένα μόνιμο σύστημα αδρανούς αερίου! 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 61 και 62, με την εξαϋ! 
ρεση ότι, αντί των παραπάνω εγκαταστάσεων, η Αρχή, αφού εξετά| 
σει τις διατάξεις και τον εξοπλισμό του πλοίου, μπορεί να αποδεχθεί! 
άλλους συνδυασμούς μόνιμων εγκαταστάσεων αν παρέχουν ίσοδύ|! 
μανή προστασία με την παραπάνω, σύμφωνα με τον Κανονισμό ί/5 ·| 

2. Το σύστημα πού προτείνεται, για να θεωρηθεί ισοδύναμο με τοί 
σύστημα αφρού καταστρώματος, θα πρέπει: 

.1 να είναι ικανό να σβύνει πυρκαϊές από υπερχείλιση και επίσης 
να εμποδίζει την ανάφλεξη χυμένου πετρελαίου, που δεν έχει ακόμη 
αναφλεγεί, και 

.2 να είναι ικανό να καταπολεμά πυρκαϊές σε δεξαμενές που έχουν 
ρωγμές. 

3. Το σύστημα που προτείνεται, για να θεωρηθεί ισοδύναμο με το 
σύστημα αδρανούς αερίου θα πρέπει: 

. 1 να είναι ικανό να εμποδίζει επικίνδυνες συσσωρεύσεις εκρηκτι-; 
κών μιγμάτων σε άθικτες δεξαμενές φορτίου κατά την διάρκεια της 
κανονικής υπηρεσίας, σε όλο το ταξείδι με έρμα και κατά τις αναγ| 
καίες εργασίες στις δεξαμενές, και 

.2 να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνός 
ανάφλεξης από τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού; από τοΤδερ',μΙ 
σύστημα.'. 

4. Δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 20.000 τόννων και άνω, πόυ'έχόΙλί 
κατασκευασθεί πριν άπο την 1η Σεπτεμβρίου.1984 καί ασχολόύνϊίίΙ 
με : την μεταφορά. αργού ’ πετρελαίου θα εφοδιάζονται με σύότίή)1$ 
αδρανούς αερίου, πόυ πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, όχι 
αργότερα από: 

.1 την 1η Σεπτεμβρίου 1984, ή,τήν ημερομηνία παράδοσηί 'ίόυ; 
πλοίου, οποιαδήποτε συμβεί αργότερα, για δεξαμενόπλοιά νεκρού 
βάρους 70.000 τόννων και άνω, και 
• .2 την 1η ΜαΤου 1985 ή την ημερομηνία παράδοσης του πλοίου,· 
οποιαδήποτε συμβεί αργότερα, για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 
κάτω από 70.000 μετρικούς τόννους, με την εξαίρεση ότι η Αρχή 
μπορεί να εξαιρέσει δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους κάτω από 40.000 
τόννους που δεν είναι εφοδιασμένα με μηχανές πλύσης των δεξαμεΐ 
νών με ατομική παροχή μεγαλύτερη από 60πι3/ώρα, από τις απαι¬ 
τήσεις της παραγράφου αυτής αν η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών 
θα ήταν μη λογική και μη πρακτική λαμβανομένων υπόψη των χα¬ 
ρακτηριστικών σχεδίασης του πλοίου. ’ 

5. Δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 40.000 τόννων και άνω, που έχουν 

κατασκευασθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1984 και ασχολούνται 
με τη μεταφορά πετρελαίου, εκτός από αργό πετρέλαιο, και τέτοια 
δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 20.000 τόννων και άνω που-ασχοτ, 
λούνται με τη μεταφορά πετρελαίου, εκτός από αργό πετρέλαιο, εφό-ί 
διασμένα με μηχανές πλύσης των δεξαμενών, με ατομική παροχή 
μεγαλύτερη από 60πι3/ώρα θα εφοδιάζονται με σύστημα αδρανούς 
αερίου, που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, όχι αργότέρμ 
από: ' 

• Γτήν 1η Σεπτεμβρίου 1984 ή την ημερομηνία παράδοσης 7 τού 
πλοίου, οποιαδήποτε συμβεί αργότερα, για δεξαμενόπλοια νεκρός 
βάρους 70.000 τόννων και άνω, και 

.2 την 1η Μαΐου 1985 ή την ημερομηνία παράδοσης του πλοίόιη 
οποιαδήποτε συμβεί αργότερα, για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 
κάτω από 70,000 τόννους. 

6. Όλα τα^ δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν ως μέθοδο καθαρι¬ 
σμού των δεξαμενών φορτίου την πλύση με αργό πετρέλαιο, θαεφΟξ 
διάζοντάί με σύστημα αδρανούς αερίου, που πληροί τις άΛαιτήοειί 
του Κανονισμού 62, και με μόνιμες μηχανές πλύσης των δεξαμενών, 

7. Όλα τα δεξαμενόπλοια που είναι εφοδιασμένα με σύστημα αδρα-, 
νούς αερίου θα εφοδιάζονται με κλειστό σύστημα καταμέτρή αΤ 1ί 
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§||^ξαμενόπλοια νεκρού βάρους κάτω από 20,000 τόννους θα εφο- 
ί^ξονται με σύστημα αφρού καταστρώματος, που πληροί τις απαι- 
^ίρείς-,^ου Κανονισμού .61, 

Κανονισμός 61 

Μόνιμα συστήματα αφρού καταστρώματος. 


4.000 τόννους θα υπάρχει μια σύνδεση ευκάμπτου σωλήνα για ακρο- 
αωλήνιρ αφρού και αριστερά και δεξιά στο πρωραίο μέρος του επι- 
ατέγου ή των χώρων ενδιαίτησης που αντικρύζουν το κατάστρωμα 
φορτίου. 

8, Θα προβλέπονται ακροσωλήνια αφρού για την εξασφάλιση ευελι¬ 
ξίας δράσης κατά τις επιχειρήσεις καταπολέμησης της πυρκαϊάς και 
για την κάλυψη περιοχών που αποκρύπτονται από τους εκτοξευτήρες. 


{. διατάξεις για την παροχή αφρού θα είναι ικανές να παρέχουν 


§|ρό.;σε ολόκληρη την περιοχή δεξαμενών φορτίου καθώς επίσης 
Ρεσά-'σέ οποιαδήποτε δεξαμενή φορτίου της οποίας το κατάστρωμα 
'ϊ^ει ,ν ΰποστεί ρωγμή. 

^ΜΤ&σύστημα αφρού καταστρώματος θα μπορεί να λειτουργεί απλά 
γρήγορα. Ο κύριος σταθμός ελέγχου του συστήματος θα ευρίακε- 
|α|ίέ'κατάλληλη θέση έξω από την περιοχή δεξαμενών φορτίου, γει- 
:ρνΐ(|ά στους χώρους ενδιαίτησης, θα είναι εύκολα προσιτός και θα 
Απορεί να λειτουργεί αμέσως στην περίπτωση πυρκαϊάς στις περιο- 
|[έ&4που προστατεύονται από το σύστημα. 

|}5§|Τπαροχή τροφοδότησης του διαλύματος αφρού δεν θα είναι μι- 
'ίώ’ρΐέρη από την μεγαλύτερη από τις ακόλουθες τιμές: 

Κ ίίήΟ,όΙ/ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο τής επιφά- 
ας.καταστρώματος φορτίου, όπου επιφάνεια καταστρώματος φορ- 
σημαίνει το μέγιστο πλάτος του πλοίου πολλαπλασιασμένο με το 
•συνολικό διάμηκες μήκος των χώρων των δεξαμενών φορτίου, 

|^2· 61/ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγώνικό μέτρο της οριζόντιας 
επιφάνειας διατομής του εμβαδού της δεξαμενής,.που έχει τη μεγα¬ 
λύτερη τέτοια επιφάνεια διατομής, ή 

31/ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο της επιφά¬ 
νειας που προστατεύεται από το μεγαλύτερο εκτοξευτήρα, και ευρί- 
■'σκετάί ολόκληρη πρωραίως του εκτοξευτήρα οιλλ’ όχι κάτω από 
>1ί?50ί/πρώτο λεπτό. 

®Λθα παρέχεται επαρκής ποσότητα συμπυκνώματος αφρού ώστε να 
^εξασφαλίζεται παραγωγή αφρού για τουλάχιστον 20 πρώτα λεπτά σε 
δεξαμενόπλοιά εφόδιάσμένα· με εγκατάσταση, αδρανούς αερίου ή για 
:3θ|ίτρωτα-λεπτά σε δεξαμενόπλοια, που δέν είναι εφοδιασμένα με εγ-. 
ίκατασταση αδρανούς αερίου, όταν χρησιμοποιούνται οι παροχές δια- 
'|ύ|ίάτος αφρού που καθορίζονται στις παραγράφους 3.1, .3.2 ή 3.3, , 
■ρπόιαδήποτε είναι μεγαλύτερη. Ο λόγος εκτόνωσης του αφρού (δηλ. 
ίό; λόγος του όγκου τού παραγόμενόυ αφρού προς τόν όγκο του μίγ- 
ϋχτρς: νερού και παρεχόμενου αφροπαραγωγού συμπυκνώματος) δεν 
^υπερβαίνει γενικά την τιμή 12:1. 'Οπόυ συστήματα παράγουν βα- 
’σι’κά αφρό χαμηλής εκτόνωσης αλλά με λόγο εκτόνωσης λίγο μεγα¬ 
λύτερο από 12:1, η ποσότητα του διαθέσιμου διαλύματος αφρού θα 
,ωιολογίζεται όπως για τα συστήματα με λόγο εκτόνωσης 12 προς 1. 
'^Οπου χρησιμοποιείται αφρός μέσης εκτόνωσης (λόγος εκτόνωσης 
μεΐαξύ 50 προς 1 και 150 προς 1) τότε η παροχή του αφρού και η 
■Ικανότητα μιας εγκατάστασης εκτοξευτήρων θα ικανοποιούν την Αρ- 

χη·- . · .... 

,«ίρ·ο αφρός από το μόνιμο σύστημα αφρού θα παρέχεται από εκτο- 
-'ξευτήρες και ακροσωλήνια αφρού. Τουλάχιστο το 50% τής παροχής 
|φρύ διαλύματος αφρού, που απαιτείται από τις παραγράφους 3.1 και 
Ι3,2 : θα παρέχεται από κάθε εκτοξευτήρα. Σε δεξαμενόπλοια νεκρού 
ϊβαρόύς κάτω από 4.000 τόννους η Αρχή μπορεί να μην απαιτήσει 
εγκατάσταση εκτοξευτήρων αλλά μόνο ακροσωληνίων. Όμως, σε 
||ιιά τέτοια περίπτωση η παροχή κάθε ακροσωληνϊου θα είναι τουλά¬ 
χιστον ίση με το 25% της παροχής του διαλύματος αφρού, που απαι- 
’τείται από τις παραγράφους 3·1 ή 3.2: 

*6ίί Ό αριθμός και η θέση των εκτοξευτήρων θα είναι τέτοιοι ώστε να 
ύπάρχει συμμόρφωση με την παράγραφο 1. Η παροχή οποιοσδήποτε 
εκτοξευτήρα θα είναι τουλάχιστον 31/πρώτο λεπτό διαλύματος αφρού . 
ί’ανά τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας καταστρώματος που προστα¬ 
τεύεται από τον εκτοξευτήρα- αυτόν και ευρίσκεται ολόκληρη πρω- 
ΐραίως του εκτοξευτήροι. Η παροχή αυτή δεν θα είναι μικρότερη από 
1.2501/πρώτο λεπτό. 

6.2 Η απόσταση από τον εκτοξευτήρα μέχρι το πιο μακρινό άκρο 
|τής επιφάνειας πον. προστατεύεται πρωραίως του εκτοξευτήρα δεν θα 
(είναι μεγαλύτερή (από το .75% της προβολής (βεληνέκούς) του εκτο- 
-ξευτήρα σε συνθήκες άτωοίας;. 

1,7... Ένας εκτοξευτήρας και μια σύνδεση εύκαμπτου σώλήνα για 
άκροσωλήνιο αφρού θα ευρίσκονται και αριστερά και δεξιά στο πρω¬ 
ραίο μέρος του επιστέγου ή των χώρων ενδιαίτησης που αντικρύζουν 
το κατάστρωμα φορτίου. Σε δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους κάτω από 


Η ικανότητα οποιουδήποτε ακροσωλήνιου αφρού δεν θα είναι μικρό¬ 
τερη από 4001 και η προβολή (βεληνεκές) του ακροσωλήνιου σε συν¬ 
θήκες άπνοιας δεν θα είναι μικρότερη από 15ιη. Ο προβλεπόμενος 
αριθμός ακροσωληνίων αφρού δεν θα είναι μικρότερος από τέσσερα. 
0 αριθμός και η διάταξη των λήψεων του κύριου δικτύου αφρού θα 
είναι τέτοιοι ώστε αφρός από δύο τουλάχιστον ακροσωλήνια να μπο¬ 
ρεί να κατευθυνθεί σε οποιαδήποτε περιοχή του καταστρώματος των 
δεξαμενών φορτίου. 

9. Θα προβλέπονται επιστόμια στο κύριο δίκτυο αφρού και στο κύριο 
δίκτυο πυρκαϊάς, όταν αυτό αποτελεί μέρος του συστήματος αφρού 
καταστρώματος, αμέσως πρωραίως οποιασδήποτε θέσης εκτοξευ¬ 
τήρα για την απομόνωση τμημάτων των δικτύων αυτών που έπαθαν 
βλάβη. 

10. Η λειτουργία του συστήματος αφρού καταστρώματος στην απαι- 
τούμενη παροχή του, θά επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του ελάχι¬ 
στου απαιτούμενου αριθμού προβολών νερού στην απαιτούμενη πίεση 
από το κύριο δίκτυο πυρκαϊάς. 

Κανονισμός 62 

Συστήματα αδρανούς αερίου. 

1. Το σύστημα αδρανούς αερίου, που αναφέρεται στον Κανονισμό 60 
θα έχει σχεδιααθεί, κατασκευασθεί και δοκιμασθεί κατά τρόπο που 
ικανοποιεί την Αρχή. Θα έχει σχεδιασθεί και θα χειρίζεται έτσι ώστε 
να καθιστά και να’ διατηρεί την ατμόσφαιρα των- δεξαμενών φορτίου* 
σε κάθε στιγμή μη .άναφλέξιμή εκτός; από την περίπτωσή, 1 που οι δε-, 
ξαμενές αυτές πρέπει να.είναι ελεύθερες από αέρια. Στην περίπτώση 
που το .σύστημα αδρανούς αεριού δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις 
παραπάνω λειτουργικές απαιτήσεις κάι εκτιμάται.ό.τι:,δέν : είνάι.πρά- 
κτικά .δυνατή η πραγματοπρίηση επισκευής, τότε η εκφόρτώση, ό 
αφερμάτισμάς και ο αναγκαίος αφερματισμός και ο αναγκαίος καθα¬ 
ρισμός των δεξαμενών. θα ξαναρχίζουν μόνο όταν ακολουθηθούν οι 
οδηγίες για «καταστάσεις ανάγκης», που αναφέρόνται στις όδήγίές 
για Συστήματα Αδρανούς αερίου**. 

2. Το σύστημα θα είναι ικανό: 

.1 Να αδρανοποιεί τις κενές δεξαμενές φορτίου ελαττώνοντας την 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο της ατμόσφαιρας κάθε δεξαμενής σε επί¬ 
πεδο στο οποίο δεν μπορεί να διατηρηθεί η καύση. 

.2 Να διατηρεί στην ατμόσφαιρα οποιουδήποτε μέρους οποιοσδή¬ 
ποτε δεξαμενής φορτίου ποσοστό οξυγόνου, που δεν υπερβαίνει το 
8%-κατ’ όγκο και υπερπίεαη σε κάθε στιγμή στο λιμάνι και στο τα¬ 
ξίδι, εκτός.από την περίπτωση που είναι αναγκαίο μια τέτοια δεξαμε¬ 
νή να είναι ελεύθερη από αέρια. ~7 

.3 Να αποκλείει την ανάγκη εισόδου αέρα σε μια δεξαμενή κατά 
τη διάρκεια των συνηθισμένων χειρισμών εκτός από την περίπτωση 
που είναι αναγκαίο μια τέτοια δεξαμενή να είναι ελεύθερη από αέρια. 

.4 Να καθαρίζει τις κενές δεξαμενές φορτίου από αέρια υδρογο¬ 
νανθράκων έτσι ώστε οι επόμενοι χειρισμοί ελευθέρωαης από αέρια 
να μη δημιουργούν σε καμιά περίπτωση αναφλέξιμη ατμόσφαιρα 
μέσα στη δεξαμενή. . 

3.1 Το σύστημα θα είναι ικανό να παρέχει αδρανές αέριο στις δεξα¬ 
μενές φορτίου με παροχή ίση προς το 125% τουλάχιστον της μέγι- 
στης παροχής εκφόρτωσης του πλοίου εκφρασμένη σε όγκο. 

3.2 Το σύστημα θα είναι ικανό να παρέχει αδρανές αέριο, με περιε¬ 
κτικότητα σε οξυγόνο όχι μεγαλύτερη από 5% κατ’ όγκο στον κύριο 
αγωγό τροφοδότησης των δεξαμενών φορτίου με αδρανές αέριο σε 
οποιαδήπότε απαιτούμενη παροχή. 

4. Το παρεχόμενο αδρανές αέριο μπορεί να είναι επεξεργασμένο 

*.-Στον Κανρνισμρ%υτό 0 όρος «δεξαμενή φορτίου» περιλαμβάνει επίσης τις 
«δεξαμενές κατάλοιπων». 

* * Γίνεται μνεία των Οδηγιών για Συστήματα Αδρανούς Αερίου, που υιοθε- 
■ τήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας στην τεσσαρακοστή 
δεύτερη σύνοδό της, τον Μάϊο 1980 (Μ80/0ΙΚ.0.282). 




3172 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤύΝ) 


καυσαέριο άπό; τους κύριους ή βοηθητικούς λέβητες. Η Αρχή μπορεί 
ν.α αποδεχθεί συστήματα που χρησιμοποιούν επεξεργασμένα καυσαέ¬ 
ρια από μια ή περισσότερες χωριστές γεννήτριες καυσαερίου ή άλλες 
πηγές ή από οπόιοδήποτε συνδυασμό αυτών, με την προϋπόθεση άτι 
επιτυγχάνεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Τέτοια συστήματα θα 
πληρούν όσο είναι πρακτικά δυνατό, τις απαιτήσεις του κανονισμού 
αυτού. Δεν θα επιτρέπονται συστήματα, που χρησιμοποιούν αποθη- 
κευμένο διοξείδιο του άνθρακα εκτός αν η Αρχή κρίνει ότι ο κίνδυνος 
ανάφλεξης από τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού από το ίδιο το 
σύστημα έχει ελαχιστοποιηθεί. 

5. Στον κύριο αγωγό παροχής αδρανούς αερίου, μεταξύ των εξαγω¬ 
γών των λεβήτων και του καθαριστήρα (80Κ.ΙΙΒΒΕΚ) τών καυσαε¬ 
ρίων θα τοποθετούνται απομονωτικά επιστόμια των καυσαερίων. Τα 
επιστόμια αυτά θα εφοδιάζονται με ενδείκτες, που θα δείχνουν αν εί¬ 
ναι ανοικτά ή κλειστά και θα λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση 
της αεριυστεγανότητάς τους και την τήρηση των εδρών τους απαλ-, 
λαγμένων από αιθάλη. Θα λαμβάνονται μέτρα που θα εξασφαλίζουν 
ότι οι ανεμιστήρες εκκαπνισμού των λεβήτων δεν μπορούν να λει¬ 
τουργήσουν όταν είναι ανοικτό το αντίστοιχο επιστόμιο των καυσαε¬ 
ρίων. 

6.1 Θα τοποθετείται ένας καθαριστήρας των καυσαερίων που θα ψύ¬ 
χει αποτελεσματικά τον όγκο των καυσαερίων που καθορίζεται στην 
παράγραφο 3 και θα απομακρύνει τα στερεά και τα θειούχα προϊόντα 
της καύσης. Οι διατάξεις του νερού ψύξης θα είναι τέτοιες ώστε να 
υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη επαρκής παροχή νερού χωρίς να παρεμ¬ 
ποδίζεται οποιαδήποτε ουσιώδης λειτουργία του πλοίου. Επίσης θα 
λαμβάνεται πρόνοια για εναλλακτική παροχή νερού ψύξης. 

6.2 θα τοποθετούνται φίλτρα ή ισοδύναμες συσκευές για την ελαχι- 
στοποίηση της ποσότητας του νερού, που μεταφέρεται στους ανεμι¬ 
στήρες αδρανούς αερίου. 

6.3 Ο καθαριστήρας (δΟΚυΒΒΕΚ) θα ευρίσκεται πρυμναίως όλων 

των δεξαμενών φορτίου, αντλιοστασίων, φορτίου και διαχωριστικών 
φρεατίων (ΟΟΡΡΕΚΤλΑΜδ) που διαχωρίζουν τους χώρους αυτούς-, 
από χώρους .μηχανών.κατηγορίας Α„, "V 

. 7.1 Θα εγκαθίστανται δύο τουλάχιστον, ανεμιστήρες που θα. είναι , 
ικανοί να παρέχουν και οι δυο μαζί στις.δεξαμενές φορτίου, τουλάχι-.- 
,-,στόν, τον όγκο.του αερίου,.π.ου.'απαιτείτ.αι.από την παράγραφο 3. Στο 
! σύστημα με γεννήτρια αδρανούς αερίου,.η Αρχή μπορεί να επιτρέψει 
μόνο ένα ανεμιστήρα αν το σύστημα αυτό είναι.ικανό να παρέχει τον 
ολικό όγκο του αερίου, που απαιτείται, από την, παράγραφο. 3 σέις 
προστατευόμενες δεξαμενές φορτίου,. με την. προϋπόθεσή ότι υπάρ¬ 
χουν στο πλοίο επαρκή ανταλλακτικά για τον ανεμιστήρα και τον κι¬ 
νητήρα του ώστε να είναι δυνατή η αποκατάσταση από το πλήρωμα 
του πλοίου, οποιοσδήποτε βλάβης του ανεμιστήρα και του κινητήρα 
του. 

7.2 Θα εγκαθίστανται δύο αντλίες καυσίμου πετρελαίου στη γεννή¬ 
τρια αδρανούς αερίου. Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει μια μόνο αντλία 
καυσίμου πετρελαίου υπό τον όρο ότι υπάρχουν στο πλοίο επαρκή αν¬ 
ταλλακτικά για την αντλία καυσίμου πετρελαίου και τον κινητήρα 
της ώστε να είναι δυνατή ή αποκατάσταση, από το πλήρωμα του 
πλοίου, οποιααδήποτε βλάβης της αντλίας καυσίμου πετρελαίου και 
του κινητήρα της. 

7.3 Το σύστημα αδρανούς αερίου θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε η μέ- 
γιστη πίεση που μπορεί να ασκήσει σε οποιαδήποτέ δεξαμενή φορτίου 
να μην υπερβαίνει την πίεση δοκιμής οποιοσδήποτε δεξαμενής φορ¬ 
τίου. Στις συνδέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης κάθε ανεμιστήρα 
θα προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις διακοπής. Θα προβλέπονται 
διατάξεις που θα επιτρέπουν την σταθεροποίήση της. λειτουργίας της 
εγκατάστασης αδρανούς αέριου πριν από την έναρξη της εκφόρτω- 
σης. Αν οι ανεμιστήρες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ελευθέ- 
ρωση τών δεξαμενών από αέρια, οι εισαγωγές αέρα αυτών θα εφο¬ 
διάζονται με.απομονωτικές διατάξεις.. 

7.4 Οι ανεμιστήρες, θα ευρίσκονται πρυμναίως όλων των δεξαμενών 
φορτίου, αντλιοστασίων φορτίου και διαχωριστικών φρεατίων 
(ΘΟΡΡΕΚΌΑΜδ) που διαχωρίζουν τους χώρους αυτ-ούς από χώ¬ 
ρους μηχανών κατηγορίας Α. 

8.1 Θά δίνεταί'ιδαίτερή. προσοχή στη σχεδίαση και θέση του καθαρι- 
στήρα (δΘΚυΒΒΕΚ.) κάι των ανεμιστήρων με τις σχετικές σωληνώ¬ 
σεις και εξαρτήματα, για την πρόληψη διαρροών καυσαερίων μέσα σε. 
κλειστούς .χώρους; 

8.2. Για να επιτευχθεί ασφαλής συντήρηση, ένα πρόσθετο υδατό- 
πωμα (\νΑΤΕΚ 3ΕΑΕ) ή άλλα αποτελεσματικά μέσα πρόληψης 


διαρροής καυσαερίου θα τοποθετούνται μεταξύ των απομονωτικών 
επιστομίων του καυσαερίου και του καθαριστήρα ή θα ενσωματώνον¬ 
ται στην εισαγωγή αερίων του καθαριστήρα. 

9.1 Ένα ρυθμιστικό επιστόμιο καυσαερίων θα τοποθετείται στον κύ¬ 
ριο αγωγό παροχής αδρανούς αερίου. Το επιστόμιο αυτό θα ελέγχε¬ 
ται αυτόματα ώστε να κλείνει όπως απαιτείται στις παραγράφους 

19.2 και 19.3. Θα μπορεί επίσης να ρυθμίζει αυτόματα τη ροή του 
αδρανούς αερίου στις δεξαμενές φορτίου εκτός αν προβλέπεται μέσα 
για τον αυτόματο έλεγχο της ταχύτητας των ανεμιστήρων του αδρα¬ 
νούς αερίου, που απαιτούνται στην παράγραφο 7. 

9.2 Το επιστόμιο που αναφέρεται στην παράγραφο 9.1 θα ευρί- 
σκεται στο πρωραίο διάφραγμα του πιο πρωραίου ασφαλούς από αέ¬ 
ρια χώρου* από τον οποίο διέρχεται ο κύριος αγωγός παροχής του 
. αδρανούς αερίου. 

10.1 Τουλάχιστον δύο ανεπίστροφες συσκευές, από τις οποίες η 
μία θα είναι ένα υδατόπωμα (ΧΥΑΤΕΚ 8ΕΑΕ) θα τοποθετούνται 
στον κύριο αγωγό παροχής αδρανούς αερίου για να εμποδίζουν την; 
επιστροφή των ατμών υδρογονανθράκων στους καπναγωγούς του-, 
χώρου μηχανών ή σε οποιοδήποτε ασφαλή από αέρια χώρο, σε όλες 
τις κανονικές καταστάσεις διαγωγής, πλευρικής κλίσης και κίνησης 
του πλοίου. Οι συσκευές αυτές θα ευρίσκονται μεταξύ του αυτόματου, 
επιστομίου, που απαιτείται από την παράγραφο 9.1 και της πιο πρυ- 
μναίας σύνδεσης σε οποιαδήποτε δεξαμενή φορτίου ή σωλήνωση φορ-^ 
τίου. 

10.2 Οι συσκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1 θα ευρί- 
σκονται στην περιοχή δεξαμενών φορτίου στο κατάστρωμα. 

10.3 Το υδατόπωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 10.1 θα 
μπορεί να τροφοδοτείται από δύο χωριστές αντλίες, κάθε μία από τις 
οποίες θα μπορεί να διατηρεί επαρκή παροχή σε κάθε στιγμή. 

10.4 Η διάταξη του υδατοπώματος και των σχετικών εξαρτημάτων 
του θα είναι τέτοια, ώστε να εμποδίζει την αντίστροφη ροή ατμών 
υδρογονανθράκων και να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του υδα- 
τυπώματος σε συνθήκες λειτουργίας. ... 

10.5 Θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε, να, εξασφαλίζεται, ότι-το υδατ'όί· 
.πώμα προστατεύεται από ψύξη κατά τέτοιο τρόπο'ώστε η ακεραιότη¬ 
τά του να μην κινδυνεύει από υπερθέρμανση. 

10.6 Ένας βρόχος νερού ή άλλες εγκεκριμένες διατάξεις θα τοποθε-- 
τόύνται επίσης σε κάθε σχετική παροχή νερού και σωλήνα απόστράχτ! 
γιαης και σε κάθε σωλήνα αερισμίού ή ελέγχου πίεσής που οδηγέί σέ 
χώρους ασφαλείς από αέρια. Θα προβλέπονται μέσα που θα εάποδίτ; 
ζουν την εκκένωση των βρόχων αυτών από υποπίεση. 

10.7 Το υδατόπώμα καταστρώματος και όλες , οι - διατάξεις βρό^ 
χων θα είναι ικανές να εμποδίζουν την επιστροφή των ατμών υδρογο- , 
νανθράκων σε πίεση ίση με την πίεση δοκιμής των δεξαμενών φορ¬ 
τίου. 

10.8 Η δεύτερη συσκευή θα είναι ένα ανεπίστροφο επιστόμιο, ή, 

ισοδύναμο εξάρτημα ικανό να εμποδίζει την επιστροφή ατμών ,ή ί 
υγρών, τοποθετημένο πρωραίως του υδατοπώματος που απαιτείται; 
από την παράγραφο 10.1. Θα εφοδιάζεται με αποτελεσματικά μέσα; 
κλεισίματος. Αντί των αποτελεσματικών μέσων κλεισίματος μπορεί 
να προβλέπεται ’πρόσθετο επιστόμιο που έχει τέτοια μέσα κλεισίματά 
τος πρωραίως του ανεπίστροφου επιστομίοιτγια να απομονώνει το» 
υδατόπωμα καταστρώματος από τον κύριο αγωγό αδρανούς αερίου^ 
προς τις δεξαμενές φορτίου. ?»>■£ 

10.9 Για πρόσθετη ασφάλεια έναντι πιθανής διαρροής ατμών τ)> 
υγρών υδρογονανθράκων από τον κύριο αγωγό καταστρώματος, θά-, 
προβλέπονται μέσα που θα επιτρέπουν τον ασφαλή εξαερισμό του/: 
τμήματος του αγωγού μεταξύ του επιστόμιου με τα αποτελεσματική 
μέσα κλεισίματος που αναφέρεται στην παράγραφο 10.8 και του επι¬ 
στομίου, που αναφέρεται στην παράγραφο 9 όταν το πρώτο από τ» 
επιστόμια αυτά είναι κλειστό. 

11.1 Ο κύριος αγωγός αδρανούς αερίου μπορεί να χωρίζεται σε δύό 
ή περισσότερους κλάδους πρωραίως των ανεπιστρόφων συσκευών 
που απαιτούνται από την παράγραφο 10. 

11.2.1 Οι κύριοι αγωγοί παροχής αδρανούς αερίου θα έχουν διακλα-. 

δώσεις που θα οδηγούν σε κάθε δεξαμενή φορτίου. Οι διακλαδώσεις 
του αδρανούς .αερίου'θα εφοδιάζονται είτε με επιστόμια διακοπής είτε; 
με. ισοδύναμά.,μέσα ελέγχου για την απομόνωση κάθε δεξαμενής. . ’Οϊίί 


Χώρος ασφαλής από αέρια είναι χώρος στον οποίο η είσοδος αερίων υδροή 
γονανθράκων θα δημιουργούσε κινδύνους αναφλεξιμότητας ή τοξικότητας.. 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Ιπόύ τοποθετούνται επιστόμια διακοπής θα εφοδιάζονται με διατάξεις 
νααφάλισης πού θα ευρίακονται υπό τον έλεγχο υπεύθυνου αξιωματι¬ 
κού· του πλοίου. 

>11; 2.2 Σε πλοία συνδυασμένων μεταφορών, οι διατάξεις για την 
απομόνωση των δεξαμενών καταλοίπων, που περιέχουν πετρέλαιοή 
/κατάλοιπα πετρελαίου από τις άλλες δεξαμενές θα αποτελούνται" από 
,/ςΰ&λές φλάντζες, που θα παραμένουν στις θέσεις τους σε κάθε στιγμή 
-ίόίάν μεταφέρονται άλλα, εκτός από πετρέλαιο φορτία, εκτός αν,προ- 
/βλέπεται διαφορετικά στο σχετικό τμήμα των Οδηγιών για τα Συ¬ 
στήματα Αδρανούς Αερίου. · 

; 11 .3 Θα προβλέπονται μέσα για την προστασία των δεξαμενών φορ¬ 
τίου από την επίδραση υπερπίεσης ή υποπίεσης που προκαλο'ύνται 
/από θερμικές μεταβολές όταν οι δεξαμενές φορτίου είναι απομονωμέ¬ 
νες - άπά τον κύριο αγωγό αδρανούς αερίου. 

' 1114 Τα συστήματα σωληνώσεων θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε 
!,να εμποδίζουν τη συσσώρευση φορτίου ή νερού στις σωληνώσεις σε ό- 
. λες τις κανονικές συνθήκες. 

ί’11.5 Θα προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν τη 
=' σύνδεση του κύριου αγωγού αδρανούς αερίου σε εξωτερική παροχή 
αδρανούς αερίου. 

12. Οι διατάξεις για τον έξαερισμό όλων τουν ατμών που εκτοπί- 
: ζονταιι από τις δεξαμενές φορτίου κατά τη φόρτωση και τον ερματι- 

σμό, θα πληρούν τον Κανονισμό 59.1 και θα αποτελούνται είτε από 
ένα ή περισσότερους εξαεριστικούς σωλήνες ιστού είτε από αριθμό 
εξαεριστικών υψηλής ταχύτητας. Ο κύριος- αγωγός αδρανούς αερίου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εξαερισμό αυτό. 

13. Οι διατάξεις για την αδρανοποίηση, τον καθαρισμό.και την ελευ- 
θέρωση από αέρια των κενών δεξαμενών, που απαιτούνται από την 
παράγραφο,2 θα ικανοποιούν την Αρχή και θα είναι τέτοιες ώστε να 
ελαχιστοποιείται η συσσώρευση ατμών υδρογονανθράκων σε θύλακες 
που σχηματίζονται από τα εσωτερικά κατασκευαστικά στοιχεία μιας 

. δεξαμενής, κάι επίσης: ·:.'·■ 

Σε.κάθε μία δεξαμενή φορτίου ο σωλήνας εξαγωγής των αε- . 
ν ρίων, "αν-υπάρχει, θα τοποθετείται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, μα- 
ΐκρύτέρα’από την εισαγωγή -ίου αδρανούς αερίου/αέρα και σύμφωνα, 
/■με τον κανονισμό 59.1. Η εισαγωγή τέτόιων σωλήνων εξαγωγής ... 
Ρμπόρέί να'.έυρίσκεται είτε στο επίπεδό" τού καταστρώματος είτε σε,,,· 
άπόσταση όχι μεγαλύτερη "από .1ΓΠ πάνω από τον πυθμένα τής δεξα-, 
Γμενής." """ V · " · " ; 

επιφάνεια διατόμής'των σωλήνων εξαγωγής αερίων, που., 
ί-άναφέροντάι στην παράγραφο 13.1 θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να 
Γ διατηρείται ταχύτητα εξόδου των αερίων τουλάχιστον 2θΓΓ./δόθ όταν 
τρεις, οποιεσδήποτε δεξαμενές τροφοδοτούνται ταυτόχρονα με αδρα- 
; νές αέριο. Οι εξαγωγές τους θα ευρίακονται σε ύψος όχι. μικρότερο 
από 2πι πάνω από το επίπεδο του καταστρώματος. 

.3 Κάθε, εξαγωγή αερίων που αναφέρεται στην παράγραφο. 13.2 
. ■ θα εφοδιάζεται με κατάλληλες διατάξεις πωμάτισης. 

.4.1 Αν έχει τοποθετητεί σύνδεση μεταξύ του κύριου αγωγού πα- ■ 
ροχής αδρανούς αερίου και του συστήματος σωληνώσεων φορτίου, θα 
υπάρχουν διατάξεις που θα εξασφαλίζουν μια αποτελεσματική απο¬ 
μόνωση, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης διαφοράς πίεσης, που 
μπορεί να υπάρχει μεταξύ, των συστημάτων. Αυτό θα επιτυγχάνεται 
είτε με δύο απομονωτικά επιστόμια με διάταξη εξαερισμού τού χώ¬ 
ρου μεταξύ των επιστομίων κατά ασφαλή· τρόπο, είτε με διάταξη που 
θα αποτελείται από τμήμα σωλήνα μαζί με τα σχετικά πώματα. 

.4.2 Το επιστόμιό, που χωρίζει τον κύριο αγωγό του αδρανούς 
αερίου από το κύριο δίκτυο φορτίου κάι ευρίσκεται στην πλευρά του 
δικτύου φορτίου θα είναι ανεπίστροφο με αποτελεσματικά μέσα κλει¬ 
σίματος. 

14.1 Στον κύριο αγωγό παροχής αδρανούς αερίου θα τοποθετούνται 
μία ή περισσότερες συσκευές προστασίας από υπερπίεαη ή υποπίεση 
για να εμποδίζουν τη δημιουργία στις δεξαμενές φορτίου: 

.1, ϊπερπίεσης μεγαλύτερης από την πίεση δοκιμής της δεξαμενής 

φορτίου, υποθέτοντας ότι η φόρτωση γίνεται με τη μέγιστη καθορι¬ 
σμένη παροχή και όλες οι άλλες εξαγωγές παραμένουν κλειστές; ή 
.2 Υποπίεσης μεγαλύτερης από 700 γππι στήλης νερού, υποθέτον¬ 
τας ότι η εκ’φόρτωση, γίνεται μέ τη μέγιστη ονομαστική παροχή των 
αντλιών φορτίου και, οι ανεμιστήρες αδρανούς αερίου έχουν.υποστεί 
βλάβη. 

14.2 Η θέση και η σχεδίαση.των συσκευών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 14.1 θα είναι σύμφωνες με τον Κανονσιμό 59.1. 

15. Θα προβλέπονται μέσα για τη συνεχή ένδειξη της θερμοκρασίας 


και της πίεσης του αδρανούς αερίου στην πλευρά της κατάθλιψης των 
ανεμιστήρων του αερίου, οποτεδήποτε οι ανεμιστήρες λειτουργούν. 
16.1. Θα υπάρχουν όργανα για τη συνεχή ένδειξη και,τη μόνιμη κα¬ 
ταγραφή, όταν .παρέχεται αδρανές αέριο: 

.1 Της πίεσης τού κύριου αγωγού παροχής αδρανούς αερίου πρω- 
ραίως των ανεπιστρόφων συσκευών που απαιτούνται από την παρά¬ 
γραφο 10.1, και 

;2 Της περιεκτικότητας σε οξυγόνο του αδρανούς αερίου στον κύ- 
. ριο αγωγό αδρανούς αερίου στην πλευρά της κατάθλιψης των ανεμι¬ 
στήρων του αερίου. 

16.2 Οι συσκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 16.1 θα τοποθε¬ 
τούνται στο χώρο ελέγχου τρυ φορτίου, όπου υπάρχει. Όπου όμως 
δεν υπάρχει χώρος ελέγχου του φορτίου, οι συσκευές αυτές θα τοπο¬ 
θετούνται σε θέση εύκολα προσιτή από τον υπεύθυνο για τους χειρι¬ 
σμούς του φορτίου αξιωματικό. 

16.3 Επί πλέον θα τοποθετούνται μετρητές: 

.1 Στη γέφυρα ναυσιπλοΐας για την ένδειξη σε κάθε στιγμή της 
πίεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 16.1.1 και της πίεσης στις 
δεξαμενές καταλοίπων των πλοίων συνδυασμένων μεταφορών, οπο¬ 
τεδήποτε οι δεξαμενές αυτές είναι απομονωμένες από τον κύριο αγω¬ 
γό παροχής του αδρανούς αερίου, και 

.2 Στο χώρο ελέγχου μηχανημάτων ή στο χώρο μηχανών για την 
ένδειξη της περιεκτικότητας σε οξυγόνο, που αναφέρεται στην παρά¬ 
γραφο 16.1.2. 

17. θα προβλέπονται φορητά όργανα για τη μέτρηση συγκέντρωσης 
οξυγόνου και εύφλεκτων ατμών. Επιπλέον θα υπάρχουν κατάλληλες 
διατάξεις σε κάθε δεξαμενή φορτίου, ώστε να είναι δυνατός ο καθορι¬ 
σμός της κατάστασης της ατμόσφαιρας της δεξαμενής με τη χρήση 
των φορητών αυτών οργάνων. 

18. Θα προβλέπονται κατάλληλα μέσα για τη μηδενική ρύθμιση και 
βαθμονόμηση τόσο των μονίμων όσο και των φορητών οργάνων μέ¬ 
τρησης,, που αναφέρονται στις παραγράφους 16 και 17. 

19.1. "Θα . προβλέπονται ακουστικά .και οπτικά μέσα αναγγελίας για 
Λ, ένδειξη: --V . 

- -Ι χαμηλής ..πίεσης ή.,χαμηλής, ροής νερού, στον παθαριστήρα 
(δΘΚ,ΙΪΒΒΕΚ.) των καυσαερίων, όπως αναφέρεται.στην παράγραφο,. 

;?■ β.ι,.'/ ·. ,ί ν · : ' : ^ 

.2 .υψηλής, σ,τάθ'μής νερού.στον καθαριστήρά,"(80Κ.υΒΒΕΚ.) των 
. καυσαερίων, όπως,.αναφέρεται στήν.παράγραφό 6.1, 

. .3, υψηλής θερμοκρασίας αερίου,,.όπως αναφέρεται στην παρά-, 

γραφο 15, ....... .· . .. 

.4 βλάβης των ανεμιστήρων του αδρανούς αερίου που άναφέρον- 
ται στην παράγραφό 7, 

.5 ποσοστού οξυγόνου μεγαλύτερου από 8% κατ' όγκο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 16.1.2, 

.6 βλάβης στην παροχή ενέργειας στο σύστημα αυτόματου ελέγ¬ 
χου για το ρυθμιστικό επιστόμιο του αερίου και στις συσκευές ένδει¬ 
ξης, που αναφέρονται στις παραγράφους 9 και 16.1, 

.7 χαμηλής στάθμης νερού στο υδατόπωμα (ΙΥΑΤΕΚ. 8ΕΑΚ) 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 10.1, 

.8 πίεσης αερίου μικρότερης από 100ιηιη|στήληςΙνερού όπως ανα- 

φέρεται στην παράγραφό 16.1.1. Η διάταξη αναγγελίας θα είναι τέ¬ 
τοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πίεση στις δεξαμενές καταλοίπων 
των πλοίων συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να ελέγχεται με όρ¬ 
γανα σε κάθε στιγμή, και 

.9 υψηλής πίεσης αερίου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
■ 16,1.1. 

19.2 Στο σύστημα με γεννήτριες παραγωγής αερίου θα προβλέπον- 
ται ακουστικά και οπτικά μέσα αναγγελίας σύμφωνα με τις παρα¬ 
γράφους 19.1.1, 19.1.3, 19.1.5 μέχρι 19.1.9 και επιπλέον μέσα 
αναγγελίας για ένδειξη: 

.1 ανεπαρκούς παροχής καυσίμου πετρελαίου, 

.2 βλάβης στην παροχή ενέργειας στην γεννήτρια, 

.3 βλάβης στην παροχή ενέργειας στο σύστημα αυτόματου ελέγ¬ 
χου για τη γεννήτρια. 

19.3, Θα υπάρχει διάταξη αυτόματης διακοπής των ανεμιστήρων 
. του αδρανούς αερίου και αυτόματου κλεισίματος του ρυθμιστικού 
επιστομίου ότα,ν^ οι τιμές των μεγεθών που αναφέρονται στις παρα¬ 
γράφους ·1?.-Κ:1γί19.1.2, και 19.1:3 φθάσουν προκαθορισμένα όρια. 

19.4 Θα υπάρχει διάταξη αυτόματου κλεισίματος του ρυθμιστικού 
επιστομίου του αερίου στην περίπτωση της παραγράφου 19.1.4. 

19.5 Στην περίπτωση της παραγράφου 19.1.5 όταν η περιεκτικό- 



3174 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


τητα του οξυγόνου στο αδρανές αέριο υπερβεί το 8% κατ’ όγκο, θα 
γίνεται άμεση ενέργεια για τη βελτίωση της ποιότητας του αερίου. 
Εκτός αν βελτιωθεί η ποιότητα του αερίου, θα διακόπτονταιώλες οι 
λειτουργίες των δεξαμενών φορτίου για την αποφυγή' εισόδου ατμο¬ 
σφαιρικού αέρα στις δεξαμενές και θα κλείνεται το απομονωτικό επι¬ 
στόμιο, που αναφέρεται στην παράγραφο 10.8. 

19.6 Τα μέσα αναγγελίας, που απαιτούνται απο τις παραγράφους 
19.1.5, 19.1.6 και 19.1.8 θα τοποθετούνται στο χώρο μηχανήν και 
στο χώρο ελέγχου του φορτίου, όπου υπάρχει, αλλά σε κάθε,περί¬ 
πτωση σε τέτοια θέση ώστε να γίνονται αμέσως αντιληπτά από υπεύ¬ 
θυνα μέλη του πληρώματος. 

19.7 Στην περίπτωση της παραγράφου 19.1.7, η διατήρηση σε κάθε 
στιγμή επαρκούς αποθέματος νερού και η ακεραιότητα των διατά¬ 
ξεων που επιτρέπουν την αυτόματη δημιουργία του υδατοπώματος ό¬ 
ταν διακοπεί η ροή του αερίου θα ικανοποιούν την Αρχή. Η ακουστι¬ 
κή και οπτική αναγελία της χαμηλής στάθμης νερού στο υδατόπω- 
μα θα λειτουργεί όταν δεν παρέχεται αδρανές αέριο. 

19.8 Θα προβλέπεται ακουστικό σύστημα αναγγελίας ανεξάρτητο 
από εκείνο που απαιτείται από την παράγραφο 19 - 1.8 ή αυτόματη 
διακοπή των αντλιών φορτίου που θα λειτουργεί όταν η πίεση στον 
κύριο αγωγό παροχής αδρανούς αερίου φθάσει στα χαμηλότερα προ¬ 
καθορισμένα όρια. 

20. Δεξαμενόπλοια, που έχουν κατασκευασθεί πριν από τη 1 Σεμ- 
πτεμβρίου 1984, και απαιτείται να έχουν σύστημα αδρανούς αερίου 
θα πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις τού Κανονισμού 62 του Κε¬ 
φαλαίου II—2 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώ¬ 
πινης Ζωής στη θάλασσα, 1974*. Επί πλέον τα δεξαμενόπλοια αυτά 
θα πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού αυτού με την εξαίρεση ό¬ 
τι: 

. .1 Συστήματα αδρανούς αερίου, που έχουν εγκατασταθεί σε τέ¬ 
τοια δεξαμενόπλοια πριν από την 1 Ιουνίου 1981 δεν χρειάζεται να 
πληρούν τις απαιτήσεις των εξής παραγράφων: 3.2, 6.3, 7.4, 8, 9.2, 

10.2, 10.7, 10.9, 11.3, 11.4, 13.2, 13.4.2, και 19.8, 

.2 συστήματα αδρανούς αέριου, που έχουν εγκαταστατθεί σε τέ¬ 
τοια δεξαμενόπλοια την ή μετά την 1 Ιουνίου 1981 δεν χρειάζεται νά 
πληρούν τις απαιτήσεις των εξής πάραγράφών: 3.2, 6.3, 7.4, “και 

13.2. 

21. Σ^ο πλοίο θα υπάρχουν λεπτομερή , εγχειρίδια οδηγιών που θά 
καλύπτουν τις απαιτήσεις, λειτουργίας, ασφαλείας και: συντήρησης 
και τους κινδύνους στην υγεία από την εργασία που έχει σχέση, με το 
σύστημα .αδρανούς αερίου και την εφαρμογή του στο σύστημα δεξα¬ 
μενών φορτίου*. Τα-εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν οδηγίες για τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση σφάλματος ή 
βλάβης του συστήματος αδρανούς αερίου. 

Κανονισμός 63 

Αντλιοστάσια φορτίου. 

1. Κάθε αντλιοστάσιο φορτίου θα εφοδιάζεται με ένα από τα ακό¬ 
λουθα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης πυρκάϊάς που θα χειρίζεται 
από εύκολα προσιτή θέση έξω από το αντλιοστάσιο. Τα αντλιοστάσια 
φορτίου θα εφοδιάζονται με σύστημα κατάλληλο για χώρους μηχα¬ 
νών κατηγορίας Α. 

1.1 Είτε σύστημα διοξειδίου του άνθρακα είτε σύστημα αλογονωμέ- 
νων υδρογονανθράκων που πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 5 
και τις ακόλουθες: 

.1 τα μέσα αναγγελίας, που αναφέρονται στον Κανονισμό 5.1.6 
θα είναι ασφαλή για χρήση σε εύφλεκτο μίγμα ατμών φορτίου/αέρα. 

.2 θα υπάρχει εκτεθειμένη πινακίδα στα χειριστήρια ελέγχου που 
;θα αναφέρει ότι λόγω κινδύνου ηλεκτροστατικής ανάφλεξης το σύ¬ 
στημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς κατάσβεσης πυρ- 
καίάς και όχι για σκοπούς αδράνοποίησης. 

"1.2 Σύστημα αφρου υφηλης εκτόνωσης, που πληροί τις διατάξεις του 
Κανονισμού. 9, με την προϋπόθεση ότι ο παρεχόμενος συμπυκνωμέ- 


* Το κείμενο όπως υιοθετήθηκε από την Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια 
; της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974. 


* Γίνεται μνεία των Οδηγιών για Συστήματα Αδρανούς Αερίου που υιοθετή¬ 
θηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας στην τεσσαρακοστή δεύτερη 
σύνοδό της, του Μάιο 1980 (Μ80/ΩΙΚ0. 282). 


νος αφρό'ς είναι κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαϊών στις οποίες 
συμμετέχουν τα μετάφερόμενα φορτία. 

1.3 Μόνιμο σύστημα ραντισμού νερού υπό πίεση, που πληροί τις δια¬ 
τάξεις του Κανονισμού 10. 

2. Όπου το κατασβεστικό μέσο που χρησιμοποιείται στο σύστημα 
του αντλιοστασίου χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα που' εξυπη¬ 
ρετούν άλλους χώρους τότε η προβλεπόμενη ποσότητα του μέσου ή η 
παροχή του δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη απαι- 
τούμενη για το μεγαλύτερο διαμέρισμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΛΠ. 

Κανονισμός 1 
Εφαρμογή 

Το υπάρχου κείμενο της υποπαραγράφου (γ) (ιιι) (2) αντικαθίστα¬ 
ται από το ακόλουθο: 

(2) Κανονισμών 11-2/28.1.5 και 11-2/28.1.6, και 
Κανονισμός 27 

Σωσίβιες λέμβοι, σωσίβιες σχεδίες και πλευστικές συσκευές. 
Στην υποπαράγραφο (γ) (ιιι) η αναφορά στην «παράγραφο (δ) του 
Κανονισμού 1 του Κεφαλαίου ΙΙ-1», τροποποιείται ως εξής: 

Κανονισμού ΙΙ-1/1.5 

Στην υποπαράγραφο (γ) (νιι), η αναφορά στην «παράγραφο (δ) 
του Κανονισμού 1 του Κεφαλαίου II-1», τροποποιείται ως εξής: 

Κανονισμού ΙΙ-1/1.5 

Κανονισμός 30 

Φωτισμός καταστρώματος, σωσιβίων λέμβων,, σωσιβίων ,σχεδίων 

κλπ. 

Στην παράγραφο (α), ή αναφορά στόν «Κανονισμό 25 τοϋ Κεφα¬ 
λαίου 11-1», τροποποιείται ως εξής 

Κανονισμού ΙΙ-1/42 

; Κανονισμός 38 
Φωτισμός ανάγκης 

Η αναφορά στον «Κανονισμό 26 του Κεφαλαίου II-1», τροποποιεί¬ 
ται ως εξής: 

Κανονισμού ΙΙ-1/43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

Ό επόμενος νέος Κανονισμός προστίθεται: 

Κανονισμός 4-1 

Ραδιοτηλεφώνική εγκατάσταση πολύ υψηλής συχνότητας (ΥΗΡ) 

(α) Επιβατηγά πλοία ανεξάρτητα από το μέγεθος τους και φορτη¬ 
γά πλοία 300 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω θα είναι εφοδια¬ 
σμένα με ραδιοτηλεφώνική εγκατάσταση νΗΡ που θα πληροί τις 
διατάξεις του κανονισμού 17. 

(β) Οι διατάξεις του Κανονισμού 17 θα εφαρμόζονται επίσης στις 
ραδιοτηλεφωνικές εγκαταστάσεις νΗΡ που απαιτούνται από Συμ¬ 
βαλλόμενη Κυβέρνηση για όλα τα πλοία στα οποία εφαρμόζεται το 
Κεφάλαιο V που εκτελούν. πλόες σε περιοχή δικαιοδοσίας της και για 
τα οποία η ραδιοτηλεφώνική εγκατάσταση νΗΡ δεν είναι υποχρεω¬ 
τική από την παράγραφο (α). 

Τό ύπαρχον κείμενο του Κανονισμού 7, αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: · 

Κανονισμός .7 
Φυλακές Ραδιοτηλεφώνου 

(α). Κάθε πλοίο που είναι εφοδιασμένο με σταθμό ραδιοτηλεφώνου 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 θα τηρεί για λόγους ασφάλειας κατά τη 
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διάρκεια του πλού,· συνεχή φυλακή ακρόαση; στη ραδιοτηλεφωνική 
ί^χύότητα κινδύνου σε θέση του πλοίου από την οποία αυτό συνήθω; 
|*ύβερνάται με τη χρήση δέκτη φυλακή; ραδιοτηλεφωνική;'αυχνότη- 
ίιά; κινδύνου* που διαθέτει μεγάφωνο, μεγάφωνο με φίλτρο ή ραδιο- 
^λέφωνική συσκευή αυτόματου σήματο; κινδύνου. 
ί$5Ρ(β) Κάθε πλοίο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) θα έχει .ειδι¬ 
κευμένου; χειριστέ; ραδιοτηλεφώνου (που μπορεί να είναι ο πλοίαρ- 
■χός,ένας αξιωματικό; ή ένα μέλο; του πληρώματο;) ω; εξή;: 
1^1) Άν είναι 300 κόρων ολική; χωρητικότητα; και άνω αλλά μι¬ 
αρότερο από 500 κόρου; ολική; χωρητικότητα;, τουλάχιστο ένα χει- 
^ρίοτή· 

®(ΙΙ) Άν είναι 500 κόρων ολική; χωρητικότητα; και άνω αλλά μι- 
βωότ'ερο από. 1600 κόρου; ολική; χωρητικότητα;, τουλάχιστο δύο 
ίχέιρίστέ;. Άν ένα τέτοιο πλοίο έχει ένα χειριστή ραδιοτηλεφώνου που 
Ικΐχόλέίται αποκλειστικά με καθήκοντα σχετικά με την ραδιοτηλε¬ 
φωνία, δεν είναι υποχρεωτικό; δεύτερο; χειριστή;. 

£Τ;ί(γ) Κ«θ ε πλοίο που σύμφωνα με τόν Κανονισμό 3 ή τον Κανονι¬ 
σμό 4 είναι εφοδιασμένο με ραδιοτηλεγραφικό σταθμό θα τηρεί κατά 
τή 'διάρκεια του πλου συνεχή φυλακή ακρόαση; στη ραδιοτηλεφωνική 
$υ}(νότητα κινδύνου σε θέση που θα καθορίζεται από την Αρχή με τη 
ίχρήση δέκτη φυλακή; ραδιοτηλεφωνική; συχνότητα; κινδύνου, που 
διαθέτει μεγάφωνο, μεγάφωνο με φίλτρο ή ραδιοτηλεφωνική συ¬ 
σκευή αυτόματου σήματο; κινδύνου. 

Το υπάρχον κείμενο του Κανονισμού 8, αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: 

Κανονισμό; 8 

Φυλακέ; ραδιοτηλεφώνου νΗΡ 

Κάθε πλοίο που είναι εφοδιασμένο με ραδιοτηλεφωνική εγκατά¬ 
σταση πολύ υψηλή; συχνότητα; (νΗΡ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 
4.1, θα τηρεί, κατά τη διάρκεια του πλου συνεχή φυλακή ακρόαση 
στη γέφυρα ναυσιπλοΐα;: 

ίν, (ι) Σε συχνότητα 156,8 ΜΗΖ (κανάλι 16) όταν είναι πρακτικά 
δυνατό, και /ή 

(ιι) για τέτοιε; χρονικέ; περιόδου; και σε τέτοια κανάλια που εί-. 
\ιαί ; δυνατό να απαιτηθούν από ·τη'· Συμβαλλόμενη -.Κυβέρνηση, ,πόρ : 
;άνάφέρετάι στον·!Κανονισμό 4-1-·(β). . .. - 

■· Κανονισμό; 10 / 

? \ Ραδιοτηλεγραφικέ; εγκαταστάσει; :■. - ·■'■_'·■■ 

ν'ϊ Το .ύπαρχόν κείμενο τη; παραγράφου (ζ), αντικαθίσταται από τό 
ακόλουθο: 

;”? (ζ-Ι) Οι κύριοι και εφεδρικοί πομποί όταν συνδέονται στην κύρια 
κεραία θα έχουν ελάχιστη κανονική εμβέΛεια, άπω; καθορίζεται πα¬ 
ρακάτω, δηλαδή θα είναι ικανοί να εκπέμπουν σήματα αντιληπτά με 
ευκρίνεια από πλοίο σε πλοίο κατά τη διάρκεια τη; ημέρα; και υπό 

κανονικέ; συνθήκες.___ — 

Ελάχιστη κανονική εμβελεια σε μιλιά 

Κύριο; πομπό; Εφεδρικό; πομπό; 

, Όλα τα επιβατηγά πλοία και 
τα φορτηγά ολική; χωρητικό¬ 
τητα; 1600 κόρων και άνω 
Φορτηγά πλοία ολική; χωρη¬ 
τικότητα; κάτω άπό 1600 κό- 

; ρου; 1 100 :·. 75 ·. 

*Αν δεν υπάρχει άμεση μέτρηση της ένταση; του πεδίου τα ακόλουθα στοι- 
... χεία μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σαν οδηγός, για προσεγγιστικό προσδιο¬ 
ρισμό της κανονικής εμβέλειας: · > 

Α. Στην περίπτωση κεραιών μη αυτοφερόμενου τύπου. 
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και περιστάσεις ατι; καθοριζόμενε; αποστάσεις* (Σήματα αντιληπτά 
με ευκρίνεια θα λαμβάνονται κανονικά αν η ενεργό; τιμή (Η.Μ8) της 
ένταση; του πεδίου στο δέκτη είναι τουλάχιστο 50 μικροβόλτ ανά μέ- 
τρο). 

(ζ-2) Η ραδιοτηλεγραφική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει δυνα¬ 
τότητες για ραδιοτηλεφωνική εκπομπή και λήψη στη ραδιοτηλεφωνι- 
κή συχνότητα κινδύνου. 

Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί αν η κύρια ή εφεδρική 
εγκατάσταση ή άλλη εγκατεστημένη συσκευή περιλαμβάνει τέτοιες 
δυνατότήτες. Η ισχύ; του πομπού και η ευαισθησία του δέκτη του ρα- 
διοτηλεφωνικού τμήματος τη; εγκατάστασης θα πληρούν τον Κανο¬ 
νισμό 16 (γ) (ι) και (στ) αντίστοιχα αν το τμήμα αυτό εγκατασταθεί 
μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1986. Για εγκαταστάσεις τοποθετημένε; 
πριν ,από την ημερομηνία αυτή η ισχύ; του πομπού και η ευαισθησία 
του δέκτη θα καθορίζονται από την Αρχή. Η θέση και οι άλλες συνθή¬ 
κες των ραδιοτηλεφωνικών ευκολιών που απαιτούνται από τον Κατ 
νονισμό αυτό θα καθορίζονται από την Αρχή, εκτός αν αυτές αποτε¬ 
λούν τμήμα της κύριας ή εφεδρικής ραδιοτηλεγραφική; εγκατάστα¬ 
ση;: 

Το υπάρχον κείμενο της υποπαραγράφου (η) (ιν), αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο: 

(η) (ιν) (1) Η ραδιοτηλεφωνική ευκολία εκπομπή; που απαιτείται 
από την παράγραφο (ζ-2) θα εφοδιάζεται με μία αυτόματη συσκευή 
παραγωγής του ραδιοτηλεφωνικού σήματο; συναγερμού που θα είναι 
έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποφεύγεται η ενεργοποίηση από λάθος, 
και θα πληροί τι; απαιτήσει; του Κανονισμού 16 (ε). Η συσκευή θα 
είναι ικανή να τεθεί εκτός λειτουργία; οποτεδήποτε για να επιτρέψει 
την άμεση μετάδοση του μηνύματος, κινδύνου. Για εγκαταστάσεις το¬ 
ποθετημένε; πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 1986, η εγκατάσταση των 
αυτόματων συσκευών για την παραγωγή του ραδιοτηλεφωνικού σή¬ 
ματος συναγερμού θα καθορίζεται από την Αρχή. 

(2) Θα προβλέπονται διατάξει; για τον περιοδικό έλεγχο τη; κα¬ 
νονική; λέιτούργίας : τη; αυτόματη; συσκευής παραγωγή; του ραδιο- 
: τηλεφωνικού σήμάτός.'συναγερμού σε συχνότητες διαφορετικέ; από 
τη : ραδιοτηλεφωνική συχνότητα κινδύνου 1 με τή χρήση κατάλληλη; 
τεχνητής' κεραίας. Εξαίρεση· θα γίνεται για ραδιοτηλεφώνικό εξοπλι¬ 
σμό ανάγκη;, που έχει μόνο τη ραδιοτηλεφωνική συχνότητα κινδύ¬ 
νου οπότε θα χρησιμοποιείται μία κατάλληλη τεχνήτή κεραία. , 

Σημείωσή: Εφ’ όσον λαμβάνονται όλα τα λογικά μέτρα για την 
διατήρηση των συσκευών σε αποδοτική κατάσταση, η κακή λειτουρ¬ 
γία των ραδιοτηλεφωνικών ευκολιών εκπομπή; που απαιτούνται 
από τον Κανονισμό αυτό δεν θα θεωρείται ότι καθιστά το πλοίο ανα- 
ξιόπλοο ή ω; λόγο; για καθυστέρηση του πλοίου σε λιμάνια όπου ευ¬ 
κολίες επισκευή; δεν είναι αμέσως διαθέσιμε;/ ,. 

Το υπάρχον κείμενο της υποπαραγράφου (ιβ) (ιι) διαγράφεται. Το 
υπάρχον κείμενο τη; υποπαραγράφου (ιγ) (ιν), αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο: , 

(ιγ) (ιν) Την, εγκατάσταση νΗΡ σύμφωνα με τι; διατάξει; του Κα¬ 
νονισμού 17 (γ). 

Κανονισμός 16 

Ραδιοτηλεφωνικέ; εγκαταστάσεις 

Το υπάρχον κείμενο τη; παραγράφου (β), τροποποιείται με τη δια¬ 
γραφή των Α3Η, Α3Α και Α3Ι. 

Ενεργά ύψος κεραία ; _ 
μέγιστο ύψος κεραίας — ’ 

Ο λόγο; αυτός μεταβάλλεται με τις τοπικές συνβήκές της κεραίας και 
μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,3 και 0,7 περίπου. 

Β. Στην περίπτωση κεραίας αυτοφερόμενου τύπου 


Κανονική εμβέλεια σε μιλιά 


Μέτρα - αμπέρ. V 


Κανονική εμβέλεια σε μιλιά 


Μέτρα - αμπέρ 2/ 


200 

175 

150 

125 

100 

'75' 


128 
102 
76 
58 
45. 
. 34 


200 

175 

150 

125 

100 

75 


305 

215 

150 

110 

85 

55 


1/ Το γινόμενο της απόστασης (σε μέτρα) από το υψηλότερο μέρος της 
Κεραίας μέχρι την ανώτατη έμφορτη ίσαλο γραμμή και του ρεύματος της κε¬ 
ραίας (σε αμπέρ). 

Οι τιμές που δίνονται στη δεύτερη στήλη του πίνακα αντιστοιχούν στη. 


_ Ί Ι·_ 


2/ Το γινόμενο ίης απόστασης (σε μέτρα) από το υψηλότερο μέρος της 
κεραίας μέχρι τήν ανώτατη έμφορτη ίσαλο γραμμή καί του ρεύματος (σε 
αμπέρ) που μετράται στη βάση του τμήματος της κεραίας που εκπέμπει. Οι 
τιμές της δεύτερης στήλης βασίζονται στις καμπύλες διάδοσης που δίνονται 
στη Σύσταση ΟΟΙΚ 368-2 και επίσης η μέθοδος, τα πειραματικά αποτελέ- 
σαατα και οι υπηληνιαιιοί. στην» Αυα<ηηηΛΐ Ρ.ΡΤΒ?»η9. - 1 ν«*ι Τ\ι/1\ι ιυι 4.3_ Ί Ι-ϊ 
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Το ύπαρχον κείμενό της παραγράφου'(γ), αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: 

(ϊ) ( ι ) Στην περίπτωση φορτηγών πλοίων 300 κόρων ολικής χω¬ 
ρητικότητας κάι άνω αλλά μικροτέρων από 1600 κόρους ολικής χω¬ 
ρητικότητας ο πομπός θά έχει ελάχιστη κανονική εμβέλεια 150 μι¬ 
λιών δηλαδή θα είναι ικανός να εκπέμπει σήματα αντιληπτά με ευ¬ 
κρίνεια από πλοίο σε πλοίο κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπό κα¬ 
νονικές συνθήκες και περιστάσεις σ’ αυτή τήν εμβέλεια* (Σήματα αν¬ 
τιληπτά με ευκρίνεια θα λαμβάνονται κανονικά αν η ενεργός τιμή 
(Η.Μ3) της έντασης πεδίου που παράγεται στο δέκτη από ένα αδια¬ 
μόρφωτο φέρον κύμα είναι τουλάχιστο 25 μικροβόλτ ανά μέτρο για 
εκπομπές διπλής πλευρικής ζώνης και απλής πλευρικής ζώνης πλή¬ 
ρους φέροντος κύματος). 

(ιι) Στην περίπτωση υπαρχουσών εγκαταστάσεων που χρησιμο¬ 
ποιούν εκπομπές διπλής πλευρικής ζώνης σε φορτηγά πλοία 300 κό¬ 
ρων ολικής χωρητικότητας και άνω αλλά μικρότερα από 500 κόρους 
ολικής χωρητικότητας ο πομπός θα έχει ελάχιστη κανονική εμβέλεια 
τουλάχιστον 75 μιλιών. 

Το υπάρχον κείμενο της υποπαραγράφου ι(ιν), αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο: 

(ιν) Την εγκατάσταση νΗΡ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανο¬ 
νισμού 17 (γ). 

Το υπάρχον κείμενο του Κανονισμού 17, αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: 


είναι πρακτικά δυνατό, ανεμπόδιστη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις* 
(στ) Τα μέσα ελέγχου των καναλιών που απαιτούνται, για ττίν· 
ασφάλεια ναυσιπλοΐας θα είναι αμέσως διαθέσιμα στη γέφυρα ναυσιΙ 
πλοΐας σε βολική θέση ως προς τη θέση διακυβέρνησης και, όπου εί3 
ναι αναγκαίο, θα υπάρχουν διαθέσιμες ευκολίες που θα επιτρέπουν τιε' 
ραδιοεπικοινωνίες από τα πλευρικά άκρα της γέφυρας ναυσιπλοΐας,; 

Κανονισμός 19 
Ημερολόγια ασυρμάτου 

Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο υπάρχον κείμενο καίη 
υπάρχουσα παράγραφος (γ) μετονομάζεται παράγραφος (δ). " 

(γ) Σε κάθε πλοίο εφοδιασμένο με ραδιοτηλεφωνική εγκατάσταση. 
νΗΡ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4-1: 

(ι) θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο ασυρμάτου οι εγγραφές 
που απαιτούνται από τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνίας σύμφωνά 
με τις απαιτήσεις της Αρχής. 

(ιι) Θα καταχωρείται στο ημερολόγιο του πλοίου περίληψη όλων 
των επικοινωνιών που αφορούν σε καταστάσεις κινδύνου, επείγοντα: 
περιστατικά και ασφαλή κυκλοφορία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 


Κανονισμός 17 

Ραδιοτηλεφωνική εγκατάσταση νΗΡ - 

α) Η ραδιοτηλεφωνική εγκατάσταση νΗΡ θα ευρίσκεται στο άνω 
τμήμα του πλοίου, θα πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και 
θα περιλαμβάνει ένα πομπό και ένα δέκτη, μία πηγή ενέργειας ικανή 
να τους ενεργοποιεί στα επίπεδα της ονομαστικής τους ισχύος και μια 
κεραία κατάλληλη γιά ικανοποιητική εκπομπή καί λήψη σημάτων 
• στις συχνότητες , λειτουργίας. 

' (β)· Σε επιβατηγά πλοία .ανεξάρτητα από το. μέγεθος τους και σε 
•.φορτηγά πλοία 500 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω θα πρέπει 
να είναι ’ δυνατή ή λειτουργία, της ραδιοτηλεφωνικής εγκατάστασης 
νΗΡ από μία πηγή ενέργειας που θά ευρίσκεται στο άνω .τμήμά του 
πλοίου κάι θά έχει επαρκή, χωρητικότητα για τουλάχιστον 6 ώρες 
λειτουργίας. 

(γ) Η Αρχή μπορεί να εγκρίνει τη χρήση της εφεδρικής πηγής 
ενέργειας της ραδιοτηλεγραφικής εγκατάστασης ή της ραδιοτηλεφω- 
νικής εγκατάστασης που αναφέρονται αντίστοιχα στον Κανονισμό 10 
(ιγ) και στον Κανονισμό 16 (ι) για την τροφοδότηση της ραδιοτηλε- 
φωνικής εγκατάστασης νΗΡ. 

Σ’ αυτή την περίπτωση η εφεδρική πηγή ενέργειας απαιτείται να 
έχει χωρητικότητα επαρκή για την ταυτόχρονη λειτουργία της ραδιο- 
τηλεφωνικής εγκατάστασης νΗΡ και: 

(ι) Του εφεδρικού ραδιοτηλεγραφικού πόμπού και δέκτη για του- 
λάχιστον 6 ώρες εκτός αν υπάρχει κατάλληλή συσκευή διακοπής που 
να εξασφαλίζει μόνο εναλλακτική λειτουργία, ή 

(ιι) του ραδιοτηλεφωνικού πομπού και δέκτη για τουλάχιστον 6 
ώρες εκτός αν υπάρχει κατάλληλη συσκευή διακοπής που να εξασφα¬ 
λίζει μόνο εναλλακτική λειτουργία. 

(δ) Η ραδιοτηλεφωνική εγκατάσταση νΗΡ θα πληροί τις απαιτή¬ 
σεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς Ραδιοέπικοινωνίας για τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην κινητή ναυτιλιακή ραδιοτηλε- 
φωνική υπηρεσία νΗΡ και θα είναι ικανή να λειτουργεί στα κανάλια 
που καθορίζονται στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνίας και όπως 
μπορεί να απαιτηθεί από τη Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση που αναφέρε- 
ται στον Κανονισμό 4-1 (β). 

(ε) Η Συμβαλλόμενη Κυβέρνηση που αναφέρεται.στον Κανονισμό 
4-1 (β) δεν θα απαιτεί ισχύ εξόδου ραδιοσυχνότητας φέροντος κύμα¬ 
τος του πομπού μεγαλύτερη από 10 \νΑΤΤ8. Η κεραία θα έχει, όσο 


Το υπάρχον κείμενον του Κανονσιμού 12 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: 

Κανονισμός 12. 

Ναυτιλιακός εξοπλισμός του πλοίου 

(α) Για το σκοπό .του Κανονισμού .αυτού" ο . όρος «Πλοίο , που έχει 
,κατασκευασθεί» άναφέρετάι- στο στάδιο" κατασκευής" κατά το οποίο ϊ 

(^τοποθετείται η τρόπιδα ή 

. (ιι)αρχίζει·ηκατασκευή πόυχαρακτηριζειαυγκεκριμένοπλοίο,ή; 
Η ή, ουναρμολόγηση του πλοίου αυτού έχει αρχίσει περιλαμβάνον¬ 
τας τουλάχιστον 50 τόννους ή .1% της πρόβλεπόμενης μάζας όλων 
των κατασκευαστικών υλικών, οποί ο δήποτε είναι μικρότερο. 

(β) (0 Πλοία ολικής χωρητικότητας 150 κόρων και άνω θα είναι 
εφοδιασμένα μέ:- 

(1) μία διοπτηρία μαγνητική πυξίδα, εκτός από την περίπτωση της 
υποπαραγράφου (ιν), 

(2) μία ιθυντηρία μαγνητική πυξίδα εκτός αν οι (πληροφορίες πο- 
ρείαςπου παρέχονται από την διοπτηρία πυξίδα που απαιτείται από το 
εδάφιο (ι) είναι διαθέσιμες και ευκρινώς αναγνώσιμες από τον πηδα¬ 
λιούχο στην κύρια θέση πηδαλιούχίας, 

(3) επαρκή μέσα επικοινωνίας μεταξύ της θέσης της διοπτηρίας 
πυξίδας και της κανονικής θέσης ελέγχου ναυσιπλοΐας κατά την 
κρίση της.Αρχής, και 

(4) μέσα.για. λήψη διοπτεύσεων σε τόξο του ορίζοντα που να πλη¬ 
σιάζει, όσο είναι πρακτικά δυνατό περισσότερο τις 360°. 

(ιι) Κάθε μαγνητική πυξίδα που. αναφέρετάι στην υποπαράγραφο 
(ι) θα είναι σωστά ρυθμισμένη και ο πίνακας ή η καμπύλη των απο¬ 
κλίσεων που απομένουν θα είναι διαθέσιμοι σε κάθε στιγμή. 

(ιίι) Μία αμοιβή μαγνητική. πυξίδα που θα μπορεί να εναλλάσεται 
με . τη διοπτηρία πυξίδα θα φέρεται στο πλοίο, εκτός αν υπάρχουν η 
ευθυντηρία πυξίδα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ι) (2) ή μία 
γυροσκοπική πυξίδα. 

(ιν) Η Αρχή, αν θεωρήσει ότι δεν είναι λογικό ή αναγκαίο να απαί¬ 
τηση διοπτηρία μαγνητική" πυξίδα, μπορεί να απαλλάξει συγκεκρι¬ 
μένα πλοία ή κατηγορίες πλοίων από τις απαιτήσεις αυτές, αν η φύση 
του ταξιδιού, η απόσταση του πλοίου από την ξηρά ή ο τύπος του 
"πλοίου, δεν δικαιολογούν διοπτηρία πυξίδα, με την προϋπόθεση ότι 
μία κατάλληλη· ιθυντηρία πυξίδα φέρεται στο πλοίο σε όλες τις περι¬ 
πτώσεις. 


* Αν δεν υπάρχουν μετρήσεις της έντασης του πεδίου μπορεί να υποτεθεί ότι 
αυτή η εμβέλεια θα λήφθεί με ισχύ στην κεραία για 15 νΑΤΤδ (αδιαμόρ¬ 
φωτο φέρον κύμα) με απόδοση κεραίας 27% για εκπομπές διπλής πλευρι- 
κής. ζώνης ή 60 ΆΑΤΤ5 μεγίστη ισχύ περιβάλλουσας για εκπομπές 
απλής πλευρικής ζώνης με πλήρες φέρον κύμα όταν είναι 100% διαμορ¬ 
φωμένο από απλή ημιτονοειδή ταλάντωση. 


Με σκοπό την πμροχή κατευθυντηρίων οδηγιών, γίνεται η παραδοχή ότι 
κάθε πλοίο είναι, εφοδιασμένο με μια κατακόρυφα πολωμένη κεραία μονα¬ 
διαίου κέρδους σε ονομαστικό ύψος 9,15 μέτρα πάνω από το νερό, με ένα 
πομπο ισχύος εξόδου ραδιοσυχνότητας 10 \νΑΤΤ5 και με ένα δέκτη ευαι¬ 
σθησίας 2 μικροβόλτ στους ακροδέκτες εισόδου για 20 4Β λόγο σήμάτος' 
προς θόρυβο. ■ 
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(γ) Πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω από 150 κόρους θα είναι 
εφοδιασμένα, ■ εφ’ όσον η Αρχή το θεωρεί λογικό και πρακτικό, με 
ίθυντηρία πυξίδα και θα έχουν μέσα για τη λήψη διοπτεύσεων. 

(δ) Πλοία ολικής χωρητικότητας 500 κόρων και άνω που έχουν 
κατασκευασθή την ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1984 θα είναι εφοδια¬ 
σμένα με γυροσκοπική πυξίδα που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(ί) Η κύρια γυροσκοπική πυξίδα ή ο γυροσκοπικός επαναλήπτης 
θα είναι ευκρινώς αναγνώσιμοι από τον πηδαλιούχο στην κύρια θέση 
πηδαλιόυχίας. 

;·ί (ιι) Σε πλοία ολικής χωρητικότητας 1600 κόρων και άνω θα προ- 
βλέπονται γυροσκοπικός επαναλήπτης ή επαναλήπτες.'και θά είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι για την λήψη διοπτεύσεων σε τόξο του 
ορίζοντα που να πλησιάζει, όσο είναι πρακτικά δυνατό περισσότερο, 
τις 360°. 

1 ' (ε) Πλοία ολικής χωρητικότητας 1600 κόρων και άνω, που έχουν 
κατασκευασθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1984, όταν.εκτελούν 
διεθνείς πλόες θα είναι εφοδιασμένα με -γυροσκοπική πυξίδα, που θα 
.πληροί τις απαιτήσεις της παργράφου (δ). 

(στ) Σε πλοία στα οποία προβλέπονται θέσεις πηδαλιόυχίας ανάγ¬ 
κης θα υπάρχουν διατάξεις για τη παροχή πληροφοριών πορείας στις 
θέσεις αυτές. 

(ζ) Πλοία ολικής χωριτηκότητας 500 κόρων και άνω που έχουν 
κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984 και πλοία ολικής 
χωριτηκότητας 1600 κάρων και άνω που έχουν κατασκευασθεί πριν 
την 1 Σεπτεμβρίου 1984 θα είναι εφοδιασμένα με εγκατάσταση ραν¬ 
τάρ. 

(η) Πλοία ολικής χωρητικότητας 10000 κόρων και άνω θα είναι 
εφοδιασμένα με δύο εγκαταστάσεις ραντάρ, που κάθε μία θα είναι 
ικανή να λειτουργεί ανεξάρτητα* από την άλλη. 

(θ) Ευκολίες για την αποτύπωση των ενδείξεων του ραντάρ, θα 
προβλέπονται στη γέφυρα ναυσιπλοιΤας των πλοίων που υποχρώνον- 
ται από την παράγραφο (ζ) ή (η) να είναι εφοδιασμένα με εγκατά¬ 
σταση ραντάρ. 

Σε πλοία ολικής χωρητικότητας 1600 κόρων και άνω που ,έχουν 
κατασκευασθεί τήν ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984 01 ευκολίες υπο-; 
τύπωσής θα είναι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικές όσο είναι ένας 
ύποτυπωτής ανάκλασης. 

(ι)’-·(ι) Ενα βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ θα εγκαθίστα¬ 
ται: 

(1) σε πλοία ολικής χωρητικότητας 10000 κόρων και άνω, που έ¬ 
χουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984, 

(2) σε δεξαμενόπλοια που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 
Σεπτεμβρίου 1984 ως εξής: 

(αα) αν έχουν ολική χωρητικότητα 40000 κόρους και άνω μέχρι 
την 1 Ιανουάριου 1985, 

(ββ) αν έχουν ολική χωρητικότητα 10000 κόρους και άνω αλλά 
κάτω από 40000 κόρους μέχρι την 1 Ιανουάριου 1986, 

(3) σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 Σεπτεμ¬ 
βρίου 1984, και δεν είναι δεξαμενόπλοια, ως εξής: 

(αα) αν έχουν ολική χωρητικότητα 40000 κόρους και άνω μέχρι 
την 1 Σεπτεμβρίου 1986, 

(ββ) αν έχουν ολική χωρητικότητα 20000 κόρους καί άνω, αλλά 
κάτω από 40000 κόρους μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 1987, 

(γγ) αν έχουν ολική χωρητικότητα 15000 κόρους και άνω αλλά 
κάτω από 20000 κόρους μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου 1988. 

(ιι) Βοηθήματα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ εγκατεστημένα πριν 
από την Γ'Σεπτεμβρίου 1984 πόυ δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα 
πρότυπα απόδοσης που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό μπορούν 
κατά την κρίσή της Αρχής να διατηρηθούν μέχρι την 1 Ιανουάριου 
1991. ' V 

.(ιιι) Η Αρχή μπορεί να απαλλάξει πλοία από τις απαιτήσεις της πα¬ 
ραγράφου αυτής σε περιπτώσεις που θεωρεί μη λογικό ή μη αναγκαίο 
να φέρεται στα πλοία τέτοιος εξοπλισμός, ή όταν τα πλοία πρόκειται 
.να τεθούν μόνιμα εκτός υπηρεσίας μέσα σε δύο. χρόνια από την ανά¬ 
λογη ημερομηνία εφαρμογής. 

(ια) Πλοία ολικής χωρητικότητας 1600 κόρων καί άνώ που έχουν 
κατασκευασθεί πριν.από.την 25 Μαίου 1980, όταν εκτελούν διεθνείς 
πλόες και πλοία ολικής χωρητικότητας 500 κόρων και άνω, πού έ 


* Γίνεται μνεία της παραγράφου 4 της Σύστασης για Πρότυπα Απόδοσης 
των Συσκευών Ραντάρ, που υιοθετήθηκε από τόν Οργανισμό με την Από¬ 
φαση Α.477 (XII). 


χουν κατασκευασθεί την ή μετά την 25 ΜαΓου 1980 θα είναι εφοδια¬ 
σμένα μέ ηχοβολιστική συσκευή. 

(ιβ) Πλοία ολικής χωρητικότητας 500 κόρων και άνω που έχουν 
κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984, όταν εκτελούν 
διεθνείς πλόες θα είναι εφοδιασμένα με συσκευή ένδειξης ταχύτητας 
και απόστασης. Πλοία που υποχρεώνονται από την παράγραφο (ι) να 
είναι εφοδιασμένα με βοήθημα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ θα εί¬ 
ναι εφοδιασμένα με συσκευή ένδειξης ταχύτητας και απόστασης μέσα 
στο νερό. 

(ιγ) Πλοία ολικής χωρητικότητας 1600 κόρων και άνω, που έχουν 
κατασκευασθεί πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 1984 και όλα τα πλοία 
ολικής χωρητικότητας 500 κόρων και άνω που έχουν κατασκευασθεί 
την ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984 θα είναι εφοδιασμένα με ενδεί- 
κτες που δείχνουν την γωνία πηδαλίου, τον ρυθμό περιστροφής κάθε 
έλικας και επί πλέον, αν είναι εφοδιασμένα με έλικες μεταβλητοϋ,βή- 
ματος ή έλικες πλευρικής ώσης, το βήμα και την κατάσταση λειτουρ¬ 
γίας τους. Όλοι αυτοί οι ενδείκτες θα είναι αναγνώσιμοι από τη θέση 
διακυβέρνησης. 

(ϊδ) Πλοία ολικής χωρητικότητας 100000 κόρων και άνω, που έ¬ 
χουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984 θα είναι 
εφοδιασμένα με ενδείκτη ρυθμού στροφής. 

(ιε) Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Κανονι¬ 
σμούς 1/7(β)(ιι), 1/8 και 1/9, εφ’ όσον λαμβάνονται όλα τα λογικά 
μέτρα για την διατήρηση των συσκευών που. αναφέρονται στις παρα¬ 
γράφους (δ) μέχρι (ιδ) σε κατάσταση αποτελεσματικής λειτουργίας, 
οι λειτουργικές ανωμαλίες των συσκευών δεν θα θεωρούνται ότι κα¬ 
θιστούν το πλοίο αναξιόπλοο ή ως αιτία για καθυστέρηση του πλοίου 
σε λιμάνια όπου δεν υπάρχουν αμέσως διαθέσιμες ευκολίες επι¬ 
σκευής. 

(ιστ) Πλοία ολικής χωρητικότητας 1600 κόρων και άνω, όταν εκτε¬ 
λούν διεθνείς πλόες θα είναι εφοδιασμένα με συσκευή ραδιογωνιόμε¬ 
τρου που πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΐν/12(α). Η Αρχή σε 
περιοχές όπου θεωρεί μη λογικό ή μη αναγκαίο να φέρεται στο πλοίο 
τέτοια συσκευή, μπορεί να απαλλάξει οποιοδήποτε πλοίο ολικής χω¬ 
ρητικότητας κάτω από 5000 κόρους από την απαίτηση, αυτή λαμβά- 
νοντας υπ’ όψή το γεγονός ότι ]η. συσκευή ραδιογωνίομέτρου .χρησι¬ 
μεύει τόσο σαν,όργανο ναυσιπλοΐας] όσο και σαν βοήθημα για τον εν¬ 
τοπισμό πλοίων, αερόσκάφών ,ή σωστικών σκαφών. 

(ιζ) Πλοία ολικής χωρητικότητας 1600 κόρων καί άνω που. έχουν 
κατασκευασθεί την ή. μετά την 25 ΜαΓου 1980, όταν εκτελούν διε-; 
Βγεις πλόες, θα είναι εφοδιασμένα, μέ ράδιοεντρπιστριίή συσκευή : στην 
ραδιοτηλεφωνική συχνότητα κινδύνου πόύ θα πληροί τις σχετικές 
διατάξεις του Κανονισμού ΐν/12(β).] ■ 

(ιη) Όλος 0 εξοπλισμός, που τοποθετείται σύμφωνα με τον Κανονι¬ 
σμό αυτό θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή. Εξοπλισμός 
που εγκαθίσταται στα πλοία την ή μετά την 1 Σεπτεμβρίου 1984 θα 
πληροί κατάλληλα πρότυπα απόδοσης που δεν θα είναι κατώτερα 
από εκείνα που υιοθετούνται από τον Οργανισμό. Εξοπλισμός που 
εγκαταστάθηκε πριν από την υιοθέτηση των σχετικών πρότυπων 
απόδοσης μπορεί να εξαιρεθεί από την πλήρη* συμμόρφωση με τα 
πρότυπα αυτά κατά την κρίση της Αρχής, αφού ληφθούν υπ’ όψη τα 
, συνιστώμενα κριτήρια που ο Οργανισμός θα μπορούσε να υιοθετήσει 
σε σχέση με τα αναφερόμενα πρότυπα. 

(ιθ) Μία στερεά συνδεδεμένη σύνθετη μονάδα ενός σκάφους που ωθεί 
και του σχετικού σκάφους που ωθείται, όταν έχει σχεδιαστεί σαν ένας 
αποκλειστικός και ολοκληρωμένος συνδυασμός ρυμουλκού και φορ¬ 
τηγίδας θα θεωρείται ως ένα μοναδικό πλοίο για το σκοπό του Κανο> 
νισμού αυτού.· 

(κ) Αν η εφαρμογή των απαιτήσεων του Κανονισμού αυτού απαιτεί 
κατασκευαστικές, τροποποιήσεις σε πλοίο που έχει κατασκευασθεί 
πριν από την 1 Σεπτεμβρίου 1984 η Αρχή μπορεί να επιτρέψει παρά¬ 
ταση του χρονικού ορίου εγκατάστασης του απαιτουμένου εξοπλι¬ 
σμού, όχι αργότερα από την 1 Σεπτεμβρίου 1989, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τον πρώτο προγραμματισμένο δεξαμενισμό του πλοίου που 
απαιτείται από τους Κανονισμούς αυτούς. 

(κα) Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται" σε άλλα σημεία 
του Κανονισμού αυτού η Αρχή μπορεί να χορηγήσει σε συγκεκριμένα 
πλοία απαλλαγές περιορισμένες ή υπό όρους, όταν οποιοσδήποτε τέ¬ 
τοιο πλοίο εκτελεί πλού κατά τον οποίο η μέγιστή απόσταόη του 
πλοίού από τή^ξηρά, το μήκος και η φύση του ταξεΐδίου, η απουσία 
γενικών κινδύνων ναυσιπλοΐας, και άλλες συνθήκες που επηρεάζουν 
την ασφάλεια είναι τέτοιες ώστε να καθιστούν την πλήρη εφαρμογή 
του Κανονισμού αυτού μη λογική ή μη αναγκαία. Προκειμένου να 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3178 


αποφασισθέί η χορήγηση ή μη απαλλαγών σε συγκεκριμένο πλοίο, η 
Αρχή θα λαμβάνει υπ’ όψη της την επίδραση που μπορεί να έχει μία 
απαλλαγή στην ασφάλεια όλων των άλλων πλοίων, 

Κανονισμός 16 
Σήματα Διάσωσης. 

Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (δ) αντικαθίσταται από τό 
ακόλουθο: 

(δ) Σήματα που χρησιμοποιούνται από αεροσκάφος που απασχολεί¬ 
ται σε επιχειρήσεις έρευνας καί διάσωσης για να κατευθύνουν πλοία 
προς αεροσκάφος, πλοίο ή άτομο που κινδυνεύει: 

(ι) Οι ακόλουθοι χειρισμοί που εκτελούνται κατά σειρά από αερο¬ 
σκάφος σημαίνουν ότι το αεροσκάφος επιθυμεί να κατευθύνει ένα 
σκάφος επιφάνειας προς αεροσκάφος ή σκάφος επιφάνειας, που κιν¬ 
δυνεύει: 

(1) Διαγράφει ένα τουλάχιστον κύκλο γύρω από το σκάφος επι¬ 
φάνειας, 

(2) Διασταυρώνεται με την προέκταση της πορείας του σκάφους 
επιφάνειας κοντά στην πλώρη ίου σε χαμηλό ύψος, και: 

—ταλαντεύει τα πτερύγια, ή 
—αυξομειώνει την παροχή καυσίμου, ή 
—μεταβάλλει το βήμα της έλικας. 

(Λόγω της υψηλής στάθμης θορύβου στο σκάφος επιφάνειας, τα 
ηχητικά σήματα μπορεί να είναι |λιγιότερο αποτελεσματικά από το 
οπτικό σήμα και θεωρούνται ως εναλλακτικά μέσα για την προσέλ¬ 
κυση της προσοχής.) 

(3) Κατευθύνεται προς τη διεύθυνση προς την οποία πρέπει να κατευ- 
θυνθεί το σκάφος επιφάνειας. 

Η επανάληψη τέτοιων χειρισμών έχει την ίδια σημασία. 

(ιι) Ο ακόλουθος χειρισμός από ένα αεροσκάφος σημαίνει ότι η βοή¬ 
θεια του σκάφους επιφάνειΟς:προς το οποίο το σήμα απευθύνεται δεν 
απαιτείται πλέον: ■ 

.διασταυρώνεται με τα απόνέρα τόύ:σκάφους επιφάνειας κοντά στη 
; πρύμνην,τού σε. χαμηλό ύψος, και: 

—ταλαντεύειταπτέρύγια,ή 
- —αυξομειώνει· την ■ παροχή, καυσίμου, ή 
—μεταβάλλει το βήμα της έλικας. . 

(Λόγω της υψηλής στάθμης θορύβου στο σκάφος επιφάνειας, τα 
ηχητικά σήματα, μπορεί να είναι, λιγότερο αποτελεσματικά από το 
> οπτικό σήμα και θεωρούνται ως εναλλακτικά μέσα για τήν.προαέλ- 
κυση της προσοχής.) 

Σημείωση:. Ο Οργανισμός θα γνωστοποιεί έγκαιρα μεταβολές στα 
σήματα αυτά, όπως είναι αναγκαίο. 

Κανονισμός 18. 

Ραδιοτηλέφωνα νΗΡ 

Το υπάρχον κείμενον του Κανονισμού αυτού διαγράφεται (βλέπε 
Κανονισμό ΐν/4 — Ι(β). 

Κανονισμός 19. 

Χρήση του αυτόματου, πηδαλιούχου. 

Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο υπάρχον κείμενο: 

(δ) Το χειροκίνητο πηδάλιο θα δοκιμάζεται μετά από παρατεταμένη 
χρήση του αυτόματου πηδαλιούχου, και πριν από την είσοδο σε πε¬ 
ριοχές όπου η ναυσιπλοΐα απαιτεί ειδική προσοχή. 

Οι ακόλουθοι Κανονισμοί προστίθενται στο Κεφάλαιο αυτό: 

Κανονισμός 19 — 1 

Λειτουργία μηχανισμού πηδαλίου. 

Σε περιοχές όπου η ναυσιπλοΐα απαιτεί ειδική προσοχή, τα πλοία 
θα έχουν περισσότερες από μία μηχανοκίνητες μονάδες μηχανισμού 
πηδαλίου σε λένίουργία, εφ’ όσον τέτοιες μονάδες είναι ικανές να λει¬ 
τουργούν ταυτόχρονα. 


Κανονισμός 19 — 2 

Μηχανισμός πηδαλίου — δοκιμές και γυμνάσια. 

(α) Σε χρονικό διάστημα 12 ωρών πριν από την αναχώρηση ο μη¬ 
χανισμός πηδαλίου του πλοίου θα ελέγχεται και θα δοκιμάζεται από. 
το πλήρωμα του πλοίου. Η μέθοδος δοκιμής θα περιλαμβάνει, όπου 
μπορεί να εφαρμοσθεί, την λειτουργία των εξής: 

(ι) του κύριου μηχανισμού πηδαλίου, 

(ιι) του βοηθητικού μηχανισμού πηδαλίου, 

(ιιι) των συστημάτων τηλεχειρισμού του μηχανισμού πηδαλίου, 

. (ιν) των θέσεων πηδαλιουχίας που ευρίσκονται στη γέφυρα ναυσι¬ 
πλοΐας, 

(ν) της παροχής ενέργειας ανάγκης, 

(νι) των ενδεικτών γωνίας πηδαλίου σε σχέση με τη πραγματική 
θέση του πηδαλίου, 

(νιι) των μέσων αναγγελίας διακοπής ενέργειας του συστήματος 
τηλεχειρισμού του μηχανισμού πηδαλίου, 

(νιιι) των μέσων αναγγελίας βλάβης της μηχανοκίνητης μονάδας 
μηχανισμού πηδαλίου, και 

(ιχ) των διατάξεων αυτόματης απομόνωσης και άλλων αυτόμα¬ 
των συσκευών. 

(β) Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν: 

(ι) την πλήρη κίνηση του πηδαλίου σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
δυνατότητες του μηχανισμού πηδαλίου, 

(ιι) μία οπτική επιθεώρηση του μηχανισμού πηδαλίου και των 
συνδετικών του διατάξεων,και 

(ιιι) την λειτουργία των μέσων επικοινωνίας μεταξύ της γέφυρας 
ναυσιπλοΐας και του διαμερίσματος μηχανισμού πηδαλίου. 

(γ) (ι) Απλές οδηγίες λειτουργίας μαζί με ένα διαγραμματικό σχέ¬ 
διο που δείχνει τους τρόπους εναλλαγής για τα συστήματα τηλεχειρι¬ 
σμού μηχανισμού πηδαλίου και τις μηχανοκίνητες μονάδες μηχανι¬ 
σμού πηδαλίου θα είναι μόνιμα εκτεθειμένες στη γέφυρα ναυσιπλοΐας 
και στο διαμέρισμα μηχανισμού πηδαλίου. 

(ιι) Όλοι οι αξιωματικοί; τόυ πλοίου που ασχολούνται με τη λει¬ 
τουργία ή συντήρηση τόυ, μηχανισμού, πηδαλίου θα είναι.εξοικειωμέ- 
νοι με τη λειτουργία των εγκατεστημένων στο πλοίο συστημάτων 
πηδαλιουχίας και με τους τρόπους εναλλαγής από το ένα σύστημα 
στο άλλο. 

(δ) ■ Επιπλέον των συνήθων ελέγχων κάι δοκιμών που περιγράφονται 
. στις παραγράφους (α) και (β) θα εκτελούνται γυμνάσια πήδάλιόύχίάς' 
.· ανάγκης τουλάχιστον μία φορά κάθψτρέις μήνες, για την εξάσκηση; 
στους τρόπους πηδαλιουχίας άνάγκή'ς.'Τα γυμνάσια αυτά θα περι¬ 
λαμβάνουν' άμεσο έλεγχο μέσα από το διαμέρισμα μηχανισμού πη¬ 
δαλίου, τον τρόπο επικοινωνίας με τη γέφυρα ναυσιπλοΐας και όπου 
μπορεί να εφαρμοσθεί, την λειτουργία εναλλακτικών παροχών ενέρ¬ 
γειας. 

(ε) Η Αρχή μπορεί να άρει την απαίτηση εκτέλεσης των ελέγχων και 
δοκιμών που περιγράφονται στις παραγράφους (α) και (β) για πλοία 
που κανονικά εκτελούν πλόες μικρής διάρκειας. Τέτοια πλοία θα 
εκτελούν αυτούς τους ελέγχους και. δοκιμές τουλάχιστον μια φορά 
κάθε εβδομάδα. 

(στ) Η ημερομηνία κατά την οποία εκτελούνται Οι έλεγχοι και οι δο¬ 
κιμές που περιγράφονται στις παραγράφους (α) και (β) και η ημερο¬ 
μηνία και οι λεπτομέρειες των γυμνασίων πηδαλιουχίας ανάγκης 
που εκτελούνται κατά την παράγραφο (δ) θα καταγράφονται στο 
ημερολόγιο όπως μπορεί να καθορίσει η Αρχή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ. 

ΜΕΡΟΣ Α. - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

Το υπάρχον κείμενο του Κανονισμού 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο: 

Κανονισμός 1. 

Εφαρμογή. 

Εκτός άν:ρήτά προβλέπεται διαφορετικά το κεφάλαιο αυτό εφαρ- 


3179 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ί,όζεται στη μέταφοράβιτηρών από όλα τα πλοία στα οποία οι Κανό- 
ασμόί αστοί εφαρμόζονται χάι από φορτηγά πλοία ολικής χωρητικό- 
ητας κάτω από 500 κόρους. 

ΛΕΡΟΣ Β - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΟΠΩΝ ΚΛΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ V. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ. 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

■ ,Η, δεύτερη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 

Για το σκοπό του Μέρους αυτού ο όρος «Υπαρχον Πλοίο» σήμαίνει 
πλοίο, η τρόπιδα του οποίου τοποθετήθηκε πριν από την 25 Μαΐου 
ί980». * 

Β) ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΛΟΙΑ 

Το υπάρχον κείμενον της υποπαραγράφου (α) (ιι) (2) αντικαθίστα- 
,αι από το ακόλουθο: 

2) Μέσα σε μισογεμάτα διαμερίσματα ή κύτη οι ελεύθερες επιφά¬ 
νιες σιτηρών κατακάθονται και μετακινούνται όπως στη υποπαρά- 
(ραφο (1) ή σε μεγαλύτερη γωνία που μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία 
ιπό την Αρχή ή από Συμβαλλόμενο Κράτος εξ ονόματος της Αρχής, 
ιαι οι επιφάνειες σιτηρών, αν στοιβάζεται άλλο φορτίο από πάνω, με 
;α χύμα σιτηρά ισοπεδωμένα και συμληρωμένα από πάνω με σιτηρά 
ιε σάκκους ή άλλο κατάλληλο φορτίο πυκνά στοιβαγμένο και εκτει- 
ιόμενο σε ύψος, όχι λιγώτερο από 1,22ιη, πάνω από την επιφάνεια 
:ων χύμα σιτηρών, μέοα σε χώρους που χωρίζονται με διαμήκες διά- 
ρραγμα ή παράφραγμα και όχι λιγότερο από 1,52ιη μέσα σε χώρους 
του δεν χωρίζονται έτσι και τα σιτηρά σε σάκκους ή άλλο κατάλληλο 
ρορτίο στηριγμένα σε κατάλληλα δάπεδα που εκτείνονται πάνω από 
όλη την επιφάνεια των χύμα σιτηρών και αποτελούνται από υποστη¬ 
ρίγματα που απέχουν όχΓπερισσότερο από 1,22ιη μεταξύ τους και 
σανίδες πάχους 25πιπι που τοποθετούνται από πάνω και απέχουν όχι 
περισσότερο από Ο,ΙΟπι μεταξύ τους ή από ανθεκτικά διαχωριστικά 
υφάσματα με επαρκή υπερκάλυψη, θα μετακινηθούν μέχρι γωνίας β 1 * 
ως προς τις αρχικές ισοπεδωμένες επιφάνειες. Για το: σκοπό τής πα¬ 
ραγράφου αυτής, αν τοποθετούνται παράφραγματα, θα . θεωρούνται 
ότι περιορίζουν την εγκάρσια μετακίνηση της επιφάνειας των σιτη¬ 
ρών. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

Τροποποιήσεις 1978 που αφορά στη Δ.Σ.. «περί ασφαλείας της αν¬ 
θρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974»; 

(Σε πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα). 


ΚΕ 5 ΟΕΙΓΠ 0 Ν Μ80.2(ΧΕν) 
ίόοριει) οη 20 ΝονβπώεΓ 1981 

ΑϋΟΡΤΙΟΝ ΟΡ ΑΜΕΝΩΜΕΝΤδ ΤΟ ΤΗΕ ΡΚΟΤΟΟΟΕ ΟΡ 1978 
ΚΕΕΑΤ1ΝΟ ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ 
ΡΟΚ ΤΗΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΡ ΕΙΡΕ ΑΤ 8ΕΑ, 1974 


ΓΗΕ ΜΑΚ1ΤΙΜΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΟΜΜ1ΤΤΕΕ, 

Γ, ΝΟΤΙΝΟ Αιΐϊςίί II οΓ ΙΗε ΡγοΙοοοΙ οΓ 1978 ΓίΙίΙίηΒ Ιο Ιΐιε ΙηΙεπίίΙίοηεΙ 
-οπνεπίίοη Γογ Λγ 5»ΓεΙν οί Ι.ίΓε βΙ 523, 1974, ΕεκίπεΠεΓ ,ΓεΓεπϊά Ιο 35 “ΐίκ 
ΡγοΙοοοΙ”, υηόβΓ νΐιίοΐι ιΚε ΡγοΙοοοΙ, οΟιογ 012η Οιβ ρΓονίϊίοηι οΓ ΟΗερίΕΓ I 
•ΕογοοΓ, ιτι3Υ \χ υηεηιίείΐ Εν ΐΗε ρΓοοοΛυτο 5ροοϊΠε<1 ίη ΑΛίοΙε νΐΙΙ(Ε) οΓ 
ΙηΙοπίίΐίοηΒ] ΟοηηεηΙίόη Γογ ΐίχι 5;ιίε1γ οΓ ΕίΓβ 31 5 οε, 1974, ΕβΓείπΕΓιετ ΓοΓεπεί 
(ο 85 “ιΕε Οοηνεπίοη", 

ΝΟΤΙΝΟ ΕϋΚΤΗΕΚ ΐΗε ίυποΐϊοηι ινΙιίοΕ ιΕε ΡγοΙοοοΙ οοηΓεπ υροη Ιΐιε 
Μίπΐίτηε δεΓείν ΧοΓητηΙΠεε Γογ ίΗε οοη5ϋεΓ3ΐίοη εηί είορίιοη οΓ 8ηιεηι1ιτιεηΐ5 
Ιο ιόε ΡγοΙοοοΙ, ' 

ΗΑΥΙΝΟ ΟΟΝΪΙΡζΚΕί· -Βΐ. ίΐ5 ΓοΛν-ΠΓΐό $ε5$ίοη ΒΐηεικίΓηεηΙί (ο ΙΗε 
ΡγοΙοοοΙ, ρωροεαΐ βη<1 οίτουίΒΙει} ίη ΒοοΟΓόεηοε νόΐΗ Αοίίοίε νΐΒ(θχί) οΓ (Ηε 
ΟοηνέηΙίοη, 

1 ΑΙ90ΡΤ5, ίη ΒοοοΓόβηοε ννίιΗ Αοΐίοίε νΐΙΙ/βχίν) οΓ Ιόε ΟοηνέηΙίοη, 3Γηεπ<ί· 
ιηεηΐι Ιο Κε^υΙεΙίοη 29(<1Χ0 όΓ ΟιέριεΓ 11-1, ίΗε (εχΐ5 οΓ χνΗίοΗ 3Γε είνεη ίη Ιίιε 
Αηηεχ Ιο ιΕε ρτειεπ) Γείοΐοΐίοη; 


2 ΒΕ01ϋΕ5 ίη βοοΟΓώηοε ννίΐΚ Αιΐίοίε νΐΙ1(ΕΧνίΧ2ΧΕΕ) οΓ ΙΗε ΟοηνέηΙίοη 
1)131 Ιΐιε βθονε-ηιεπίίοηειΐ ΒΓηεηέηιεηΙδ $1ΐ3!1 Εε όεεηιειΐ Ιο Εηνε Εεεη ηεοερίειΐ 
υηίεεε, ρΓΪΟΓ Ιο 1 ΜβγοΕ 1984, Γηοτε 0ΐ8η οηε-ΐΐιίπΐ οΓ ΡβΛίΟϊ ίο ΙΗε ΡγοΙοοοΙ ογ 
ΡίΠίεί ιΗε οοτηΕίηεοΙ πεΓοΚηπΐ Πεε(5 οΓ »1ιίοΕ οοηιΐίΐυΐε ηοΐ 1ε$5 Ιΐΐ3η ΠΓ(γ ρεΓ 
οεήΐ οΓ ιΚε §γοπ ΐοηη3|>ε οΓ ιόε «όγΜ’ι πιεΓοΙίΒηΙ ΠεεΙ, Ιιενε ηοιίΓιεό ιΗείε 
οΕ)εοΙίοη5 ίο ιΚε ετηεηιίΓηεηΐ!; 

3 ΙΝ\ΊΤΕ5 ΟανεπιιηεηΙί Ιο ηοίε 1031, ίη »οοθΓ03ηοε ν/ίΐΗ ΑΠίοΙε νΓΙ1(ΕχνίίΧ2) 
οΓ 1)ιε ΟοηνέηΙίοη, ΙΗε 3ΐηεη<1πιεηΙ$ Ιο ΙΗε ΡγοΙοοοΙ, υροη ΚιείΓ βοοερίΒηοε ίη 
ΒοοοΓΐίΒηοε ινίιό ρΒΠΒΓΒρΗ 2 ίΕονε, $Η»1Ι εηΙεΓ ίηΐο Γοκε οη 1 δερΙειηΕεΓ 1984; 

4 ΚΕΟΙΙΕδΤδ Λε 5εθΓ2ΐ3ΐγ-ΟεηίΓ3ΐ ίη οοηΓοπηίΙν ννίΐΚ Αιΐίοίε νΐΙΙ(ΕΧν) οΓ 
(Ηε ΟοηνέηΙίοη Ιο ΐΓηηύηίΙ οεηίίΐειΐ οορίει οΓ ΙΗε ρΓεϊεηΙ Γεχοΐυιίοη εηί ίΐέ Αηηεχ 
(ο 311 Ρεπίει ιο ιΐιε ΡγοΙοοοΙ οΓ 1978 Γείοΐίηβ Ιο ΙΗε Ιη1εΓη3ΐίοη3| ΟοηνέηΙίοη Γογ 
Ι όε δβΓεΙν οΓΕίΓε Κ 5ε», 1974; 

5 ΡίΙΚΤΗΕΚ ΚΕ01ΓΕ5Τ5 ιόε 5εθΓεΐ8Γν-ΟοηεΓ3ΐ Ιο ΐΓ3η5ηιί( οορίε$ οΓ ΙΗε 
τεδοΐυιίοη βηιΐ ίυ Αηηεχ ίο ΜειπΕετί 6Γ ΙΚε ΟΓΒβηίΧΒΐίοη ννΚίοΗ 3Γε ηοι ΡογΓ ίεε 
Ιο ι)ιε ΡγοΙοοοΙ. 


ΑΝΝΕΧ 

ΑΜΕΝϋΜΕΝΤδ ΤΟ ΤΗΕ ΡΚΟΤΟΟΟΕ ΟΡ 1978 ΚΕΡΑΤΙΝΟ 
ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΡΟΚ 
ΤΗΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΡ ΕΙΡΕ ΑΤ ΚΕΑ, 1974 


Κε£ΐιΐ 8 ϋοη 29 οΓ 01 ΐ 3 ρ(εΓ ΙΙ -1 
Σιβεήηζ Οεατ 

Κερίαπ ί/ιε/ουηΗ ιοηίεηοε ο{ίΐιό-ραταξταρίι Ιά)/ί)(1) 4)' ιΗε {οΙΙον,Ίηζ: 

ΕβοΙι ι'.εεπηκ ρε3Γ οοπΙγοΙ 5γ$1εΓη, ίΓ εΐεοίπο, εΗηΙΙ ΐοε δεενεά 1>γ ίι$ ο\νη 5 ερ 8 Γ 3 ΐε 
οίτου|ι ίυρρίίεό Γιοηι ΐηε ίΐεεηηβ |ε3Γ ρον/εΓ οίτουίΐ ογ (ϋΓεοΙΙχ Γγοιπ 5\νίΙο1ιΙιθ3Γΐ1 
ΕιιεΙοβγϊ 5υρρ]γίη£ ϋΐ3( 5ΐεεπηΒ 8 £ βγ ρον/εΓ οίΓουί! 31 3 ροίηΐ οη Κιε 5\νίΙο1ιΙ>θ3Γ(1 
Βή'Εοεηΐ Ιο Ιΐιε $ιιρρ1γ ΐο.ΐΗε 5ΐεεπη§ βε2Γ ρο\νει οΪΓουίΙ. 

ΚερΙαιτ 5ΐιΙ>-ραΓαζηιρ)ι (ά}ίί)(3) 1>γ Γόε /οΐΐονΐηχ: 

(3) >«03,15 5ϋ2Π Ηε ρΓονίιΙεά ίη ίΗε δίεεπηί; §ε3Γ οοηιρΒΓίηιεηΐ Γογ ϋίιοοηηεοΐίη^ 
' 3ην οοηίΓοΙ'. 5ν5ΐεπι,,ορεΓ3ΐ3]ε Γγοιπ ΐΓιε ηβνίβΒΐϊηβ Ι,Γίίίρε Γγοιπ ι·1ιε. δίοεπηκ 
, §ε3Γ ί· Βερνεδ; 


ΑΠΟΦΑΣΗ Μ80 2 (ΧΕΥ) 
υιοθετηθείσα ·τΓΐν 20η’Νοεμβρίου 1981 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ,1981 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1978 ΠΟΥΑΝΑγ 
ΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 11 του Πρωτοκόλλου 1978 που ανα- 
φέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
.Ζωής στη θάλασσα 1974, το οποίο θα αναφέρεται στη συνέχεια ως 
«το Πρωτόκολλο» σύμφωνα με το οποίο το Πρωτόκολλο, εκτός από 
τις διατάξεις του. Κεφαλαίου I αυτού, μπορεί να τροποποιηθεί με τη 
-διαδικασία πού καθορίζεται στο Αρθρο VIII (β) της Διεθνούς Σύμβα¬ 
σης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, η οποία 
θα αναφέρεται στη συνέχεια ωί «η Σύμβαση», 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΥΠΟΨΗ τις αρμοδιότητες τις οποίες το 
Πρωτόκολλο παρέχει στην Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας για την 
εξέταση και υιοθέτηση τροποποιήσεων στο Πρωτόκολλο, 

ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ στην τεσσαρακοστή πέμπτη σύνοδό της τροπο¬ 
ποιήσεις στο Πρωτόκολλο που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμ¬ 
φωνα με το Αρθρο ΥΠΙ (β) (ι) της Σύμβασης, 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με το Άρθρο VIII (β) (ιν) της Σύμβασης, 
τροποποιήσεις στον Κανονισμό 29 Ιδί (ι) του Κεφαλαίου II - 1, το 
κείμενο των οποίων δίνεται στο Παράρτημα της απόφασης αυτής, 

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ σύμφωνα με το Άρθρο VIII (β) (νι) (2) (ββ) 
τής Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω θα 
θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές εκτός αν πριν από την 1 Μαρ¬ 
τίου 1984 περισσότερα από το ένα τρίτο των Μελών του Πρωτοκόλ¬ 
λου ή Μέλη των οποίων το άθροισμα των εμπορικών τους στόλων 
αποτελεί όχι λιγότερο από το 50% της ολικής χωρητικότητας του 
παγκοσμίου εμπορικόν στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιθέσεις 
τους στις τροποποιήσεις.. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3. ΚΑΛΕΙ |ΐις .Κυβερνήσεις να σημειώσουν ότι σύμφωνα με το 
Άρθρο νΠΙ (β) (νιι) (2) της Σύμβασης οι τροποποιήσεις του Πρωτο¬ 
κόλλου, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παραπάνω παρά¬ 
γραφο 2 θα τεθούν σε ισχύ την 1 Σεπτεμβρίου 1984. 

4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το Άρθρο 

VIII (β) (ν) της Σύμβασης να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα της 
απόφασής αυτής και τού Παραρτήματος της σε όλα τα μέλη του 
Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974. , 

5. ΠΑΡΑΚΑΑΕΙ ΕΠΙΣΗΣ το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει 
αντίγραφα της απόφασης και του Παραρτήματος της στα Μέλη του 
Οργανισμού που δεν είναι Μέλη του Πρωτοκόλλου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1981 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1978 ΤΗΣ ΣΎΜ¬ 
ΒΑΣΗΣ 80ΙΑ8 1974 

Κανονισμός 29 του Κεφαλαίου II - 1 
Μηχανισμός Πηδαλίου. 

Αντικαταστήσατε την τετάρτη πρόταση της υποπαραγράφου (δ) (ι) 
(1) με την ακόλουθη: 

«Κάθε σύστημα ελέγχου μηχανισμού πηδαλίου, αν είναι ηλεκτρικό, 
θα εξυπηρετείται από δικό του χωριστό κύκλωμα που θα τροφοδοτεί¬ 
ται από το κύκλωμα ενέργειας μηχανισμού πηδαλίου ή απ’ ευθείας 
από τους ζυγούς του ηλεκτρικού πίνακα που τροφοδοτούν αυτό το κύ¬ 
κλωμα ενέργειας του μηχανισμού πηδαλίου σε σημείο του ηλεκτρι¬ 
κού πίνακα κοντά στην παροχή στο κύκλωμα ενέργειας του μηχανι¬ 
σμού πηδαλίου». 


Αντικαταστήσατε την υποπαράγραφο δ(ι) (3) με την ακόλουθη® 
“(3) -Στο διαμέρισμα μηχανισμού πηδαλίου θα προβλέπονται μέσά 
για την αποσύνδεση οποιουδήποτε συστήματος ελέγχου, που μπορεί 
κα χειρίζεται από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας, από'το μηχανισμό πηδα¬ 
λίου που εξυπηρετεί». 


Άρθρο 2. 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του; 
Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη δημοσίευσή 
και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. ■ 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1984 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΤΤ1ΚΟΥ 
ΠΕΝΙΑΣ ΕΥΘΎΜΙΟΣ 
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




